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Ueber  Injeetoren,  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden. 

Da  man  in  neaererZeit  angefangen  hat,  zum  Betriebe  von  Injee- 
toren den  Abdampf  der  Maschinen  za  benutzen^  ist  es  nicht  ohne 
Interease,  die  dabei  in  Betracht  kommenden  Druckverhftltnisse  etwas 
naher  zn  untersuchen.  Es  h'egt  die  Frage  nahe,  wie  grofs  die  Span- 
nung des  treibenden  Dampfes  mindestens  sein  muTs,  um  Wasser  in 
einen  Kessel  zu  pressen ,  in  weldiem  eine  bestimmte  Spannuog  herrscht 
Znnftchst  kommt  die  Bedingung  in  Betracht,  dafs  die  lebendige  Kraft 
des  aus  der  Dampfdüse  in  den  Condensationsraum  des  Injectors  ein- 
strömenden Dampfes  grofs  genug  sein  mufs,  um  dem  zu  fördernden 
Wasser  eine  Geschwindigkeit  zu  ertheilen ,  wie  sie  zur  Ueberwindung 
der  Keseelspannung  erforderlich  ist.  Die  lebendige  Kraft  des  Dampfes 
ist  bestimmt  durch  seine  Masse  und  durch  seine  AusstrOmungsgeschwin- 
digkeit,  letztere  aber  wieder  durch  den  Ueberdruck  des  Abdampfes 
in  dem  Ausströmungsrohre  des  Gyiinders  über  die  Spannung  im  Con- 
densationsraum des  Injectors.  Damit  also  nur  ein  möglichst  geringer 
Ueberdruck  oöthig  sei^  ist  es  zweckmäßig,  die  Masse  des  Abdampfes, 
der  ja  für  gewöhnlich  in  reichlichem  Mafse  zur  Verfügung  steht,  mög- 
lichst grofs  zu  nehmen,  d.  h.  zur  Förderung  einer  bestimmten  Wasser- 
menge möglichst  yiel  Dampf  zu  benutzen.  Von  der  Menge  des 
▼erwendeten  Dampfes  hängt  aber  die  Temperatur  des  mit  dem  con- 
densirten  Dampfe  gemischten  Wassers  ab  und  diese  darf  jedenfalls 
nicht  100^  erreichen,  wenn  zwischen  Misch-  und  Fangdüse,  in  dem 
sogen.  Schlabberraum,  atmosphärische  Pressung  vorausgesetzt  wird. 
Soll  die  Condensation  des  Dampfes  möglichst  schnell  und  vollständig 
vor  sich  gehen,  wie  es  für  einen  sicheren  Betrieb  nöthig  ist,  so  wird 
die  Temperatur  des  Gemisches  wohl  noch  erheblich  niedriger  als  100<) 
sein  müssen;  sie  wird  aber  um  so  höher  sein  können,  je  vollkommener 
die  Ck>D8truction  des  Injectors  ist^  je  besser  für  eine  innige  Mischung 
von  Wasser  und  Dampf  gesorgt  ist.  Es  möge  nun  zunächst  nach 
einer  angenommenen,  höchstens  zulässigen  Erwärmung  des  Wassers 
die  höchste  zulässige  Dampfmenge  (im  Verhältnifs  zur  Wassermenge), 
dann  mit  dieser  und  der  nöthigen  Geschwindigkeit  des  Wassers  im 
Druckrohre  des  Injectors  die  nöthige  Ausströmungsgeschwindigkeit  des 
Dampfes  und  aus  dieser  der  nöthige  Ueberdruck  ermittelt  werden. 
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2        Wehage,  über  Injectoren,  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden. 

Es  bezeichne: 

m|  das  Gewicht  des  in  einer  bestimmten  Zeit,  etwa  in  1  Secunde,  in 
den  Injector  einströmenden  Dampfes, 

m^  das  Gewicht  des  von  demselben  geförderten  Wassers, 

t^  die  Temperatur  des  jedenfalls  gesättigten  und  in  der  Regel  feuchten 
Abdampfes, 

t^  die  Temperatur  des  zufliefsenden  Wassers, 

t  die  Temperatur  des  Wassers  im  Druckrohr, 

p^  die  Spannung  des  Abdampfes  im  Ausströmrohr  der  Maschine,  bezieh, 
vor  dem  Kolben, 

W^  die  in  der  Gewichtseinheit  (l^^)  des  Dampfes  enthaltene  Wärme- 
menge, also  die  Wärmemenge,  welche  1^  Wasser  von  0^  zuge- 
führt werden  mufs,  um  dasselbe  im  gesättigten  Dampf  von  der 
Temperatur  t^  zu  verwandeln, 

y^  den  verhältnifsmäfsigen  Dampfgehalt  des  Abdampfes. 

Die  von  dem  Dampfe  bei  seiner  Gondensation  und  Abkühlung  bis 

zu  fO  abgegebene  Wärme  ist  sehr  annähernd: 

mi  biiiW^  -  0  +  (1  -  yOOi  - 0]  ="»1  b/iiW^  -  '0  +  (<i  -  03 

und  die  Ton  dem  Wasser  aufgenommene  Wärme:  m^(t  —  t^)^  folg- 
lich, da  beide  einander  gleich  sein  müssen: 

mi[y4W~tO+ai-03=t^O-W 
wi^  t  —  i^ 

^^y^iW^-to  +  Oi-ty 


oder 


Hiemach  kann  das  Verhältnifs  m^  :  m^  berechnet  werden ,  wenn  die 
Temperaturen  if,^  und  t  sowie  der  Feuchtigkeitsgehalt  des  Dampfes 
bekannt  sind.  Die  GMfse  W^  kann  gesetzt  werden: 
W^  =606,5+ 0,305  <^.  < 
Es  sei  nun  zunächst  apgenommen,  der  Dampf  habe  nur  1*^  Span- 
nung (absolut)  und  10  Procent  Wassergehalt;  dann  ist  t^  =  100,  W^ 
==  637  und  y^  =  0,9,  somit: 


!^ 

«15  —  0,9(637 


<  —  fa 


t-u 


100)  +  (100  —  0  "■  483,3  4-  (100  -  0 ' 
Die  folgende  Tabelle  enthält  die  hiemach  berechneten  Werthe 
Yon  m^  :  m^  für  verschiedene  Werthe  von  t  zwischen  den  Grenzen  90^ 
und  60<>  und  von  f^  zwischen  den  Grrenzen  10^  und  50^: 


h  = 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

/  für  «  =  900 
ÜH^   „  t  =  800 

(  «  «  =  600 

0,163 
0,139 
0,117 
0,096 

0,152 
0,129 
0,107 
0,086 

0,142 
0,120 
0,098 
0,077 

0,132 
0,110 
0,088 
0,067 

0,122 
0,100. 
0,078 
0,057 

0,112 
0,090 
0,068 

0,102 
0,080 
0,059 

0,091 
0,070 

0,081 
0,060 

Wäre  der  Dampf  völlig  trocken,  also  y^  =  1  zu  setzen,  so  würde: 

1  Diese  wie  auch  einige  später  folgende  Formeln  sind  dem  Qrashofachen 
Werke:  Hydrmdik  n^t  mMumücher  Wämuiheorü  entnommen. 
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i 


i.  -  JjzJl 


637  — < 
Sem,  womit  sich  die  nachstehendeD  Werthe  ergeben: 


«2  = 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0,083 
0,063 

500 

1  ffir  f  ==  900 
ÜH—  )  ,  t  =  800 
"4"  in    t  =  700 

(»    1  =  600 

0,146 
0426 
0,106 
0,087 

0,137 
0417 
0,097 
0,078 

0,128 
0,108 
0,088 
0,069 

0419 
0,099 
0,080 
0,061 

0410  0,101 
0,090  0,081 
0,071  0,062 

0,092 
0,072 

0,073 

Wenn  die  Dampfspannung  p^  etwas  mehr  als  1&^  beträgt,  so  wer- 
den die  obigen  Werthe  nur  unwesentlich  geändert  So  wQrde  z.  B.' 
ftr  p,  =  2at  der  Werth  ^  =  120,6  und  W^  =  643,3  sein  und  hier- 
mit wttrde  nur  die  dritte  Decimalstelle  durchschnittlieh  um  1  bis  2, 
höchstens  um  3  Einheiten  vermindert  werden*  Wäre  also  eine  Er- 
wärmung auf  900  z^lässig,  so  würde  bei  kaltem  Wasser  die  Dampf- 
menge bis  zu  etwa  O45  der  Wassermenge  betragen  dürfen;  nimmt 
man  aber  an,  dafs  die  Erwärmung  nur  bis  zu  70  bis  8OO  gehen  darf,  so 
ist  0,12  als  obere  Ghrenze  anzusehen  und  im  Mittel  etwa  m^^  :m^  =  0,1 
zu  setzen.  Bei  etwas  vorgewärmtem  Wasser  aber  mufs  m^  :  974  noch 
kleiner  sein.  Hat  das  zufliefsende  Wasser  z.  B.  eine  Temperatur  von  500, 
so  darf  die  Dampf  menge  nur  etwa  halb  so  grofs  sein,  als  wenn  die 
Temperatur  nur  lOO  beträgt.  Bei  Verwendung  feuchten  Dampfes  darf 
die  verhältnifsmäfsige  Dampfmenge  selbstverständlich  etwas  grOfser 
sein,  als  wenn  trockner  Dampf  benutzt  wird.  Im  ersten  Falle  mufs 
aber  auch  wegen  des  gröfseren  specifischen  Gewichtes  die  zur  Erzie- 
lung einer  bestimmten  AusfluTsgeschwindigkeit  nöthige  Dampfspannung 
gröfaer  sein  als  im  zweiten  Falle. 

Die  Geschwindigkeit  tio,  mit  welcher  das  Wasser  in  das  Drnck- 
rohr  eintreten  mufs,  bestimmt  sich  —  von  den  Widerständen  zunächst 
abgesehen  —  aus  der  Formel  uq  =  V^^gh^  wenn  das  Wasser  auf  eine 


wie 


H?>he  h  gehoben  werden  soll,  oder  Mq=  l^2pl-  —  — l,  wenn, 

im  Folgenden  immer  angenommen  werden  mag,  das  Wasser  in  einen 
Kessel  zu  pressen  ist,  in  welchem  die  Spannung  p  herrscht,  und 
wenn  p^  die  Spannung  zwischen  Mischdttse  und  Fangdttse  (im  Schlabber- 
raum), y  das  specifische  Gewicht  des  Wassers  bezeichnet.  In  diesem 
Falle  ist  dabei  von  einer  etwa  vorhandenen  geringen  positiven  oder 
n^;ativen  Druckhöhe  abgesehen,  da  der  Einflufs  derselben  zu  unwesent- 
lich ist  Werden  dann  femer  die  im  Druckrohr  auftretenden  Wider- 
stände (Leitui^swiderstand  im  Rohr,  Widerstand  des  Druckventiles 

w.)  =  I  -^  gesetzt,'  so  ist  mit  Berücksichtigung  dieser  Wider- 


u.  s. 


stände:  vq 


-Vx^ 


P-Po 

r 
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4        Wehag^,  über  Iigectoren,  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden. 

Nimmt  man  an,  dafs  durchschnittlich  etwa  4  Procent  der  leben- 
digen Kraft  dea  Wassers  im  Drackrohr  von  den  Widerst&nden  verzehrt 
werden )  dafs  also  |  =  0,04  zu  rechnen  ist,  so  wird  (alle  MaTse  auf 
Meter  bezogen): 

"0  =  Vo,96^^1WO  ^P-P<^  =  0443  l/p-Po- 

Wenn  der  Schlabberraum,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  ist,  mit 
der  freien  Atmosphäre  in  Verbindung  steht,  so  ist  Pq  gleich  dem 
Atmosphärendruck  =  103331^.  Ist  der  Schlabberraum  ganz  geschlos- 
sen, oder  durch  ein  Rttckschiagventil  von  der  freien  Luft  abgesperrt, 
so  ist  Pq  gleich  der  Spannung  im  Gondensationsraum.  Im  letzteren 
Falle  wird  icq  gröfser  als  im  ersten;  es  sei  deshalb,  um  ti^  möglichst 
klein  zu  erhalten,  immer  Pq  =  1^^  =  10333*^  angenommen. 

Um  nun  femer  für  bestimmte  Werthe  von  m^  :  m^  und  von  Uq 
die  nöthige  Geschwindigkeit  u^  des  ausströmenden  Dampfes  zu  ermit- 
teln, erscheint  es  am  zweckmäfsigsten ,  fUr  die  Bewegung  innerhalb 
des  Injectors  das  Princip  des  Antriebes  in  Anwendung  zu  bringen, 
nach  welchem  die  Aenderung  der  Bewegüngsgröfse  der  Dampf-  und 
Wassermasse  in  der  Zeiteinheit  auf  einer  bestimmten  Strecke  gleich 
der  für  diese  Strecke  in  Betracht  kommenden  treibenden  Kraft  sein 
mufs.  Es  sei: 
Vq  die  Geschwindigkeit,   mit  welcher  das  Wasser  in  das  Druckrohr 

eintritt  (wie  oben), 
Uf  die  Geschwindigkeit  des  ausströmenden  Dampfes, 
u^  die  Geschwindigkeit  des  zufliefsenden  Wassers, 
p*  die  SpannuDg  im  Gondensationsraum, 
Pq  die  Spannung  im  Schlabberranm  (wie  oben), 
p  die  Spannung  in  dem  Kessel,  in  welchen  das  Wasser  hineingeschafft 

werden  soll  (wie  oben), 
yQ  das  specifische  Gewicht  des  Wasser-  und  Dampfgemisches  in  der 

Fangdüse, 
Fq  der  kleinste  Querschnitt  der  Fangdüse. 

Dann  folgt  nach  Obigem:  ^  (u^  —  U|)  +  ^(uq  —  w^  =  (p'  ^Po)  Pq 

oder,  da  f«  =  ??^5-±^  ist, 

m,(uo  — «,)       WH («0  —  t<a)  _  (wi,  +  OTj) (p' —  Po) 
9  9  yo«o 

Das  specifische  Gewicht  ^q  des  in  das  Druckrohr  eintretenden 
Wassers,  welches  noch  mit  uncondensirtem  Dampfe  gemischt  ist,  wird 
um  so  geringer  sein ,  je  höher  die  Temperatur  t  ausfällt  Nach  Orashof 
(Resultate  der  mechanischen  Wärmethecfie^  S.  60)  kann  annähernd  gesetzt 
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Wehage^  über  Injectoren,  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden.  5 

werden:  y^  =  1100  —  5«.  Für  t  =  800  würde  also  z.  B.  ^q  =  700 
imd  dieser  Werth  möge  als  Mittelwerth  in  den  obigen  Ausdruck  für  u^ 
eingesetzt  werden.  U|  kann  dabei  nicht  wesentlich  fehlerhaft  werden, 
da  der  dritte  Summand  überhaupt  Ton  untergeordneter  Bedeutung  ist. 
Die  Spannung!)^  werde,  wie  schon  oben  erwähnt,  =  10333^^  genom- 
men. Die  Spannimg  p'  im  Condensationsraume  hängt  von  der  Sang- 
hohe ab.  Eb  mOgen  im  Folgenden  die  beiden  Werthe  p'  =  10  333^ 
t=  1«*)  und  p'  =  5167k  (=  0at,5)  zu  Grunde  gelegt  werden.  Die  Ge- 
schwindigkeit U)  des  zufliefsenden  Wassers  werde  zunächst  zu  V^ 
angenommen,  wonach  dann,  wennp'  gegeben  ist,  die  nöthige  positive 
oder  n^atiTe  Saughöhe  zu  bemessen  wäre. 

Wird  p*  =:  pq  =z  103331c  gesetzt,  so  kann  das  Wasser  nicht  ge- 
saugt werden;  es  mufs  vielmehr  eine  solche  Druckhöhe  haben,  dafs 
es  mit  der  Geschwindigkeit  14  in  den  Condensationsraum  eintritt. 
Für  den  angenommenen  Werth  1^=1=1^  würde  hierzu,  bei  einem 
Widostandscoef&cienten  ^  =  4  und  wenn  das  Wasser  aus  einem 
offenen  Beihälter  zufliefst,  eine  Höhe: 

*»  =  Ci  +  Ö2l  =  53Ä;8i  =  ^^ 

gentigen.    lAiip'  =  Po  wird  der  dritte  Summand  von  u^  zu  Null,  also: 
^1  =wo+^(wo  — 1). 


ffiemach  erhält  man  mit  vq  =  0,143  l/p'— 10333  (s.  oben)  die  fol- 
genden Werthe  von  u^  in  Meter: 


p  (in  8t)  = 

2 

8 

4 

5 

6 

7 

8 

«0  in  Meter  = 
(für«,:  ••,  =  0,12 

14^ 
127 
150 
165 

20,6 
184 
217 
239 

25,2 

227 
267 
294 

29,1 
263 
310 
341 

32,5 
295 
348 
383 

85,6 
824 
882 
420 

38,5 
851 
414 
455 

Soll  p'  nur  =  0^',5  sein,  so  mufs  das  Wasser  gesaugt  werden  und 
xwar  auf  eine  Höhe  gleich  dem  Absolutwerth  der  negativen  Druckhöhe : 


A»  =  (H-I0^ 


^MTorin  p^  den  Druck  bezeichnet,  welcher  auf  dem  Wasser  in  dem  Be- 
haltet lastet,  aus  welchem  dasselbe  zufliefst,  also  in  der  Regel  den 
Atmosphärendruck,  und  y^  das  specifische  Gewicht  des  Wassers  (=  1000). 
Mit  den  obigen  Annahmen  wäre  also: 

(1+4)        5167-10333     _ 
'^-2x9,81  ^"  1000  -  ""*  ^"• 

Ob  es  überhaupt  möglich  ist,  beim  Betriebe  des  Injectors  mit  Ab- 
dampf das  Wasser  auf  mehrere  Meter  anzusaugen,  ist  zweifelhaft; 
jedenfalls  dürfte  wohl  jene  Saughöhe  von  fast  5°^  als  äufserste  Ghrenze 
anzusehen  sein,  wonach  folglich  auch  p'  nie  kleiner  als  Oa^,5  werden 
wird.    Mit  p*  =  5167  ergeben  sich  nach  der  Formel: 
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6        Wehage,  üb^r  lojeetoien^  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden. 


=  «o4-g(«o 


die  nachstehendeD  Werihe  von  u^^  in  Meter: 


p  (in  at)  = 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(fttr^=0,12 

«1-i  „   ,  =0,10 
f  «   »  =0,09 

174 

206 
226 

217 

256 
282 

254 

299 
329 

286 

337 
371 

316 

372 

410 

343 

404 
445 

369 

435 

478 

Fttr  WerÜie  von  p\  welche  zwischen  1&^  und  O^t^S  liegen,  ist  u^^ 
hiernach  leicht  durch  Interpolation  zu  bestimmen.  Wäre  u^  s='  0m^5^ 
also  um  Od,5  kleiner  als  angenommen,  so  würde  für  sämmtliche  Werthe 
von  p,  sowie  für  beliebige  Pressungen  p'  im  Condensationsraum  die 
Geschwindigkeit  u,  bezieh,  um : 

und    ö^  =  5m,5 

gröfser  ausfallen.   Wäre  dag^en  u^  =  2»,  also  um  Im  gröfser  ange- 
nommen, so  würde  ti^  bezieh,  um: 

0^  =  8»  3,     lj  =  10«   und    ^  =  11»,1 

kleiner  werden. 

Es  erübrigt  nun  noch,  'hiernach  die  Spannung  p^  des  Abdampfes 
zu  ermitteln,  welche  derselbe  haben  mufs,  um  die  AusfiuJjBgeschwindig« 
keit  tili  zu  erlangen.  Haben  p'  und  u^  die  oben  angegebenen  Bedeu- 
tungen und  bezeichnet  ferner: 

v^  das  specifische  Volumen  des  Abdampfes  im  Ausströmrohr, 
so  lautet  die  Formel   für  die  Ausfiufsgeschwindigkeit  des  Dampfes: 


o,ia  -*  y^  0,1  -  ** 


4/^,;^^^^t-{fy\.m^ 


ist  die  Constante  n 


nach  der  Zeuner^schen  Formel :  n  =;:  1,035  -{-  0,1  y^  zu  bestimmen,  wäh- 
rend das  specifische  Volumen  v^  =  y^  v  gesetzt  werden  kann,  wenn  v 
das  specifische  Volumen  des  trocknen,  aber  gesättigten  Dampfes  you 
der  Pressung  jo^  ist  Beide  Gröfsen  n  und  v^  sind  also  von  der  gröfseren 
oder  geringeren  Wassermenge  abhängig,  welche  der  Dampf  mit  sich 
führt.  Da  p^  nach  obiger  Formel  nicht  direct  berechnet  werden  kann, 
so  mögen  für  angenommene  Werthe  von  p^  bezieh,  p'  die  zugehörigen 
Werthe  von  ti|  ermittelt  werden,  und  zwar  sollen  dabei  zwei  Fälle 
unterschieden  werden.  Zunächst  werde  die  Annahme  gemacht,  dafs  die 
Spannung  p'  im  Condensationsraum  des  Injectors  =  1^^  sei,  und  damit 
werde  tt^  für  p^  =  1,1  bis  2^^  bestimmt.  Dann  werde  umgekehrt  die 
Spannung  p^  des  Abdampfes  =  1>^  vorausgesetzt  und  hiemach  u«  für 
p'  =  0,9  bis  0^\b  berechnet    Bezüglich  der  Oröfse  y^  werde  zunächst 
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in  beiden  EftUen  angenommen,  daTs  der  Dampf  10  Proc.  Wasser  ^t- 
Jialte;  es  ist  dann  i^^  =3  0^9  zu  setzen,  also:  n  =  1,035  +  0,1  x  0,9  = 
1,126  =  »/g,  n  :  (n  —  1)  =  9  und  r<  =  0,9©. 

Der  Widerstandscoefficient  f^  möge  =  0,04  gerechnet  werden. 
Hiermit  wird: 

1)  Es  sei  p'  =  1&^;  man  erhält  dann  die  folgenden  zusammenge- 
b^te^en  Werthe: 


J«l 

»1 
cbm  fttr  Ik 

'-©* 

^1 

l,10«t 

1,857 

0,0105 

166m 

145 

1,801 

0,0154 

201 

1^ 

1,250 

0,0201 

230 

1^ 

1,208  ■ 

0,0245 

254 

1^ 

1,160 

0,0287 

276 

1,85 

1419 

0,0828 

295 

1,40 

1,081 

0,0367 

312 

1,45 

1,046 

0,0404 

328 

1,50 

1,013 

0,0441 

343 

1,55 

0,988 

0,0475 

356 

1,60 

0,954 

0,0509 

369 

1,65 

0,926 

0,0541 

381 

1,70 

0,901 

0,0573 

392 

1,75 

0,877 

0,0608 

408 

•  1,80 

0,854 

0,0632 

413 

1J85 

0,882 

0,0660 

422 

1,90 

0,811 

0,0688 

431 

1,95 

0,791 

0,0715 

439 

2,00 

0,778 

0,0741 

447 

«I 


2)  Ea  Mipi  =  l*t  =  lOSSSk.  In  diesem  Falle  ist  Vf  oonstant,  nlmUch 
= 0^X1,649  =  1,485,  mithin u,  =  131/10 333  X  1,405 V^l  -(^V^* 


f  =  1610^/^  ^  ~  (o  )  *'    ^^^"'^^  ergeben  sich  nachstehende  Zahlen: 


p* 

-<£r 

«1 

0,90«t 

0,0116 

174in 

0,85 

0,0179 

216 

0,80 

0,0245 

252 

0,75 

0,0315 

286 

0,70 

0,0389 

318 

0,65 

0,0467 

348 

0,60 

0,0552 

378 

0,66 

0,0648 

408 

0,50 

0,0741 

488 

Wenn  der  Dampf  yollständig  trocken  wfire,  so  wttrde 
1^135,  [n  —  1)  :  n  =  0,119  und  v^  =  v  sein,  folglich: 


f  =  1,  n  SS 
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8        Wehage,  über  Injectoren,  welche  mit  Abdampf  betrieben,  werden. 

".=K,^-['-er>'^v'..4t-(gn- 

Mit  p'  =  1>^  wttrde  hieraus  folgen : 

fttr  11,  =r  1,2  1,4  1,6  1,8  2«t 

u^  =  242  829  388  435  471.m, 

d.  i.  durchschnittlich  5,3  Proc.  mehr,  als  sich  oben  ergeben  hat 
Mit  p,  =  l^P  erhielt  man: 

ti,  =  12fi\/l0333  X  1,649  [l  -  (-V^'^H  =  1642  jXl^^^ 

und  hiernach: 

für  p'  =  0,9  0,8  0,7  0,6 

tti  =  183  265  335  399 

d.  i.  durchschnittlich  6,4  Proc.  mehr  als  oben. 

Nimmt  man  dagegen  an,  der  Dampf  enthalte  statt  10  etwa  24  Proc. 

Wasser,  so  ist  y  =  0,76,  v^  =  0,76  t?,  n  =  1,111  und  (n  —  1)  :  n  =  0,1 

zu  setzen;  es  wird  dann: 

, =i/-^-v.[.-g;f]=.a,,i/;;;{r:(^. 

Mit  p'  =  lat  liefert  diese  Formel: 

für  p,  =  1,2  1,4  l;ß  1,8  2«t 

«1=212  287  338  380  413«, 

d.  i.  durchschnittlich  8  Proc.  weniger  als  oben. 
Mit  p^  =  lat  endlich  ergibt  sich : 

u,  =  13,7l/l0333x0,76xl649ri-(^y'n  =  1563]/l  -  (^^Y^ 


und  hiemach: 

für  p'  =  0,9  0,8  0,7  0,6  0,5«t 

ui=160  232  293  349  405m, 

d.  i.  durchschnittlich  7,8  Proc  weniger  als  oben. 

Durch  Interpolation  kann  man  nun  auch  aus  den  Tabellen,  welche 
das  Yerhältnifs  zwischen  p  und  u^  ausdrücken,  und  denjenigen,  welche 
jD,  und  tif  bezieh,  p'  und  U|  zu  einander  in  Beziehung  bringen,  die 
zusammengehörigen  Werthe  von  p  und  p^  bezieh,  p'  ermitteln.  Für 
den  zuerst  angenommenen  Fall,  dafs  p'  =  1>^  sei,  ergibt  sich  bei  einem 
zehalt  Yon  10  Procent: 


p  = 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

(für  ^=0,12 
^^=L   ?  =  0,10 

f    n       n    =0,09 

1,056 

1,082 
1,099 

1,126 

1,178 
1,219 

1,195 

1,280 
1^47 

1,270 

1,394 
1,493 

1,350 

1,519 
1,659 

1,437 

1,654 
1,839 

1,581 

1,806 
2,060 

Für  den  zweiten  Fall,  entsprechend  p^  =  i^\  findet  man: 


P  = 


!>'  = 


fdr  ^  =  0,12 

}    n        .    =0,10 

»     »  =0,09 


0,948 

0,918 
0,896 


3 


0,881 

0,831 
0,793 


0,822 

0,755 
0,705 


0,768 

0,685 
0,624 


0,717 

0,620 
0,551 


7     I     8 


0,669 

0,561 
0,487 


0,622 
0,506 
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Mit  Hilfe  der  yorsteheDden  Ausfahrungen  and  Tabellen  wird  sich 
dn  bestimmter  Torliegender  Fall  leicht  beurtheilen  lassen.    Soll  z.  B. 
ein.   Kessel,   in  welchem   eine  Dampfspannung  von  6^^  herrscht,  mit 
Waseer,  dessen  Temperatur  20^  beträgt,  gespeist  werden,  so  kann  nach 
der  ersten  Tabelle,  wenn  eine  Erwärmung  auf  800  als  zulässig  ange< 
nommen  wird,  das  Yerhältnifs  m^  :  m^  =  0,12  sein,  d.  h.  zur  Förderung 
Ton  1^  Wasser  können  0^^,12  Abdampf  benutzt  werden.    Soll  nun  das 
Wasser  nicht  angesaugt  werden,   so  dafs  die  Spannung  im  Gonden* 
satioosraum  p'  =  1»^  ist,   so  würde  nach   der  vorletzten  Tabelle  die 
Spannong   des  Abdampfes   (d.  i.   also  auch   die  Spannung  vor   dem 
Kolben)  noch  1>^,35  (absolut)  betragen  müssen,  einen  Wassergehalt  des- 
selben von  10  Proe.  Yorausgesetzt    Soll  aber  die  Dampfspannung  1&^ 
nicht  abersteigen,  so  darf  die  Spannung  p'  im  Gondensationsraum  nach 
der  letzten  Tabelle  0^^,717  nicht  übersteigen ,  einer  Saughöhe  Ton  etwa 
3>n  entsprechend.    Ist  durch  eine  passend  gewählte  Construction  des 
lojectors  ein  Ansaugen  auf  3°^  möglich,  wenn  auch  erst,  nachdem  der 
Injeetor  etwa  mit  Hilfe  Ton  frischem  hoch  gespanntem  Dampf  in  Gang 
gesetzt  worden  ist,  so  ist  ein  solcher  Betrieb  mit  Ansaugen  des  Wassers 
selbstyerständlich  vortheilhafter,  aber  auch  unsicherer,  als  wenn  das 
Wasser  nicht  gesaugt  wird.    Jedenfalls   dürfte   bei  Maschinen   ohne 
Condensation   (solche  können   überhaupt  nur   in   Betracht  kommen), 
welche  bei  Bedarf  auch  eine  zeitweise  geringe  Steigerung  der  Vorder- 
dampfspannung  gestatten,  die  Verwendung  des  Abdampfes  zum  Betriebe 
der  Injectoren  von  Nutzen  sein.  Wehage. 


Neuerungen  an  Speisernfem  für  Dampfkessel 

PatenlUaBse  13.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  1. 

Die  gewöhnlichen  Dampfkessel-Speiserufer  bestehen  bekanntlich 
aoa  dnem  Schwimmer,  welcher,  im  Kessel  selbst  oder  in  einen\ 
besonderen  Oehänse  untergebracht,  durch  Zugstangen  und  Hebel  o.  dgl. 
mit  einem  Hahn  oder  Ventil  in  Verbindung  steht  Bei  zu  tiefem, 
häufig  auch  bei  zu  hohem  Wasserstande  wird  von  dem  Sdiwimmer 
der  Hahn  oder  das  Ventil  geöffnet  und  dadurch  dem  Dampfe  der 
Zairitt  zu  einer  Alarmpfeife  gestattet  Trotz  der  Gefahr,  dafs  die  ii\ 
der  Regel  benutzten  Hohlschwimmer  leck  werden  und  dann  den  Dienst 
▼ersagen  können,  scheinen  diese  Anordnungen  doch  vielfach  in  6e- 
braacfa  zu  sein.  Es  sind  für  dieselben  die  folgenden  Neuerungen  zu 
Tcrzeichnen. 

KaH  CÄomiii«  in  Duisburg  (»D.  R.  P.  Nr.  14443  vom  11.  December 
1880)  benutzt  einen  kegelförmigen  Hahn  v  (Fig.  1  bis  4  Taf.  1),  welcher 
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in  einem  nach  aufsen  offenen  Oehäoee  ruht  Der  von  innen  auf  den 
Hahn  wirkende  Dampfdruck  wird  durch  eine  zugespitate  Stellflohraube  a 
aufgenommen,  so  dafs  bei  genauer  Einstellung  die  Reibung  sehr  gering 
ausfällt.  Um  die  Stellung  der  Schraube  controliren  zu  können,  ist  an 
derselben  ein  Zeiger  w  angebracht  (vgl.  Fig.  2).  Der  Hahnkegei  ist 
mit  einer  Längshohrung  und  zwei  Querbohrungen  m  und  n  (Fig.  4) 
versehen.  Erstere  ist  aufsen  durch  die  Schraube  q  verschlossen;  von 
letzteren  trifft  die  eine  bei  tiefstem,  die  andere  bei  höchstem  Wasser- 
stande mit  der  zur  Dampfpfeife  P  fahrenden  Bohrung  im  Oehftuse 
zusammen.  Eine  Bewegung  über  die  äufsersten  Stellungen  hinaus 
wird  durch  die  Stifte  i  verhindert  Der  auf  der  Hahnachse  ange- 
brachte Zeiger  9  läfst  den  Wasserstand  erkennen  und  der  mit  z  ver- 
bundene Handgriff  h  ermöglicht,  jederzeit  den  Hahn  in  die  Grrenz- 
stellungen  zu  bringen,  um  den  Zustand  der  Vorrichtung  zu  untersuchen* 
Sollten  die  Bohrungen  verstopft  sein,  so  kann  man  nach  Fortnahme 
der  Schrauben  0  und  9  durch  den  Hahnkegel  hindurchstofsen  und  die 
Querbohrungen  von  der  Pfeife  aus  reinigen.  Das  rohrartige,  oben  er- 
weiterte Gehäuse,  in  welchem  der  Schwimmer  S  untergebracht  ist, 
steht  durch  die  Stutzen  A  und  B  mit  dem  Kessel  in  Verbindung;  die 
Stutzen  M  und  iV  können  zur  Anbringung  eines  Wasserstandsglases 
benutzt  werden. 

Florent  Ladry  in  Brüssel  (»D.  R.  P.  Nr.  12125  vom  17.  Juni  1880) 
verwendet  einen  Scheibenhahn  (vgl.  5  bis  7  Taf.  1).  Auf  der  Achse 
des  Hebels  £,  an  welchem  der  Schwimmer  hftngt,  ist  eine  mit  zwei 
Bohrungen  M  und  N  (Fig.  7)  versehene  Scheibe  C  angebracht.  Die- 
selbe wird  durch  den  Dampfdruck  und  aufserdem  durch  eine  Feder  K 
gegen  die  in  das  Gehäuse  eingesetzte  Bttchse  B  geprefst,  welche  die 
Dampfpfeife  aufnimmt  und  mit  dem  entsprechenden  Kanal  versehen 
ist  Die  Bohrungen  können  hier  erst  nach  Fortnahme  der  Bttchse  B 
gereinigt  werden.  Die  beiden  Stifte  P  und  P^  (Fig.  5),  gegen  welche 
der  auch  hier  vorhandene  Zeiger  in  den  Grenzlagen  schlägt,  stehen 
durch  Drähte  mit  einem  elektrischen  Läutewerk  in  Verbindung,  wo- 
durch der  tiefste  und  höchste  Wasserstand  an  jedem  beliebigen  Orte 
angezeigt  werden  kann. 

Eine  besondere  Einrichtung,  welche  den  Zweck  hat,  den  Schwimmer 
von  dem  äufseren  Drucke  zu  entlasten,  zeigt  Fig.  8.  Aufser  der  durch 
den  Schwimmer  0  hindurchgehenden,  abgedichteten  und  zur  Aufnahme 
der  Stange  bestimmten  Röhre  Q'isi  noch  eine  fast  bis  zum  tiefsten 
Punkte  in  den  Schwimmer  hinabgehende  und  aufsen  umgebogene 
Röhre  R  angebracht,  welche  dem  Dampfe  den  Zutritt  in  das  Innere 
des  Schwimmers  gestattet  Das  bei  der  Abkühlung  sieh  nieder- 
schlagende Wasser  soll  durch  den  bei  späterer  Erwärmung  sich 
bildenden  Dampf  wieder  aus  dem  Schwimmer  hinau^etrieben  werden. 
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DaindeeBen  die  Temperaturen  aufserhalb  und  innerhalb  des  Sohwimmers 
sich  nicht  ao  schnell  und  yollkommen  ausgleichen  wie  die  Spannungen, 
BO  wird  das  Austreiben  des  Wassers  wohl  nicht  immer  in  wünschens- 
werthem  Mafse  stattfinden. 

Um  das  bei  Wassermangel  ertönende  Signal  von  dem  bei  Wasser- 
überflufs  erschallenden  unterscheiden  zu  können,  hat  J,  F.  y  Jovi  in 
Barcelona  (Erl.  »D.  R.  P.  Nr.  7208  vom  16.  April  1879)  dem  in  ge- 
wohnlicher  Weise  angeordneten  Hahn  zwei  Bohrungen  m  und  p  (Fig.  9 
Taf.  1)  Ton  Ycrschiedenem  Durchmesser  gegeben.  Bei  eintretendem 
Wassermangel  führt  die  weitere  Bohrung  m  den  Dampf  zur  Pfeife, 
es  ertönt  dann  ein  kräftiges  Signal;  bei  Wasserttberfiufs  strömt  der 
Dampf  durch  die  enge  Bohrung  und  gibt  einen  schwächeren  Toni 
Eine  ähnliche  Binrichtttng  liefse  sich  auch  bei  den  Yorgenannten 
Apparaten  treffen. 

Bei  dem  Speiserufer  von  J.  Reimann  in  Paris  (*D.  R.  P.  Nr.  10190 
vom  25.  Januar  1880  nebst  Zusatz  *  Nr.  13  543  vom  24.  October  1880) 
befindet  sich  der  Schwimmer  in  einem  trommelartigen  Gehäuse  und 
ist  direct  an  einem  Hebelarm  befestigt.  Fig.  10  Taf.  1  zeigt  die 
zuerst  patenürte  Anordnung  (Nr.  10190).  Der  den  Schwimmer  tragende 
Arm  F  hebt,  sobald  er  aus  der  gezeichneten  mittleren  in  eine  ge- 
neigte Lage  übergeht,  das  Ende  m  des  um  ^  drehbaren  Armes  if, 
welcher  in  bestimmten  Grenzlagen  mittels  der  Stange  L  ein  Pfeifen- 
ventil  öffnet  Auf  der  Achse  von  F  ist  aufserhalb  des  Gehäuses  wie 
bei  Fig.  2  und  5  ein  Zeiger  angebracht 

Die  neuere,  in  Fig.  11  bis  13  Taf.  1  dargestellte  Anordnung  zeigt 
der  ersten  g^enüber  wesentliche  Verbesserungen.  Um  die  Zeiger- 
wdle,  welche  in  bekannter  Weise  durch  einen  conischen  Ansatz  ab- 
gedichtet ist,  möglichst  dttnn  ausführen  zu  können,  ist  der  den 
Schwimmer  tragende  Arm  h  mit  einer  Httlse  auf  einen  in  die  Gehäuse- 
wand  geschraubtai  Stift  gehängt  und  mit  der  Zeigerwelle  durch  eine 
kleine  Kurbel  gekuppelt  (vgl.  Fig.  12).  Es  sind  femer  die  zum  OeffiiQn 
des  Pfeifenventiles  dienenden  Theile  aufserhalb  des  Gehäuses  ange- 
bracht, und  zwar  bestehen  dieselben  hier  aus  einer  Stange  t  u,  welche, 
\m  z  mit  einem  Gelenk  versehen,  sich  nach  einer  Seite  (in  der  Zeich- 
nung nach  rechts)  durchdrücken  läfst,  und  dem  Hebel  r,  der  sich  mit 
dem  kUrzeren  Arm  auf  die  Yentilspindel  q  stützt  Durch  die  Feder  s 
wird  das  Ventil  in  der  gezeichneten  labilen  Lage  der  Stange  tu  auf 
seinen  Sitz  geprefst  Das  Durchdrücken  dieser  Stange  erfolgt  mittels 
eiser  auf  der  Zeigerwelle  befindlichen  rechteckigen  Knagge  d  (Fig.  13), 
welcher  eine  Knagge  e  auf  der  Stange  u  gegenüber  steht  Sobald 
dasselbe  stattgefunden  hat,  werden  die  Theile  durch  die  Feder  s  in 
die  punktirt  angedeutete  Stellung  geschnellt  Der  Hebel  r  wird  dabei 
von  dem  Federdruck  entlastet,  so  dafs  der  Dampf  das  Pfeifen  ventil 
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öffiien  kann.  Die  Theile  müBsen  darauf  yod  Hand  wieder  in  die  labile 
Oleichgewiehtslage  zurückgeführt  werden,  um  das  VeDÜl  eu  schliefsen 
uud  den  Apparat  wieder  wirkungsfähig  eu  macheu.  Der  Dampf  wird 
der  Pfeife  durch  das  Rohr  p  direct  vom  Kessel,  nicht  wie  früher  aus 
dem  Schwimmergehäuse,  Eugeführt,  weil  durch  das  Entweichen  des 
Dampfes  eine  Störung  in  der  Bewegung  des  Schwimmers  und  Zeigers 
entstand.  Die  Verlängerung  des  Zeigers  m  nach  rückwärts  kommt  in 
den  äufsersten  Stellungen  mit  Stiften  o  und  Of  in  Berührung,  stellt 
hierdurch  einen  Stromschlufs  her  und  setzt  ein  an  geeignetem  Orte 
aufgestelltes  Läutewerk  in  Gang«  Die  Zeigerverlängerung  kann  femer 
ftucb  dasu  beutst  werden,  die  stetige  Veränderung  der  Wasserstands« 
höhe  auf  einen  langsam  gedrehten  Papiercjlinder  aufEcichnen  eu  lassen. 
Eine  zweckmäfsige  Neuerung  ist  die  Anordnung  der  Wand  a^  in 
dem  Schwimmergehäuse,  welche,  den  höchsten  Wasserstand  über- 
ragend, die  Zeigerwelle  vor  dem  schädlichen  Einflüsse  des  vielleicht 
schlammigen  Kessel wassers  bewahrt,  da  sich  in  der  durch  a^  abge- 
trennten Kammer  nur  Gondensationswasser  ansammeln  kann.  Zu  be- 
merken ist  noch,  dafs  das  Pfeifenventil  zugleich  als  Sicherheitsventil 
wirken  kann,  (^ne  dafa  das  Oeffnen  des9eU>en  hei  WoMermangd  od^ 
Wasserüberflufs  durch  den  Dampfdruck  heeinfiafii  toird.  ^ 

Fig.  14  und  15  Taf.  1  zeigen  eine  sehr  einfache,  aber  kaum 
brauchbare  Vorrichtung  von  fi.  Haedicke  in  Kiel  (Erlosch.  *D.  R.  P. 
Nr.  8859  vom  23.  August  1879),  welche  nur  zum  Anzeigen  des 
Wassermangels  bestimmt  ist  Ein  kleiner^  aus  schmiedbarem  Gufs 
gefertigter  Kasten  ist  von  aufsen  gegen  die  mit  einer  Oeffnung  ver- 
sehene Stirnwand  des  Kessels  geschraubt.  In  der  oberen  Kastenwand 
ist  ein  Ventil  angebracht,  welches  durch  den  Auftrieb  des  Schwimmers  « 
für  gewöhnlich  geschlossen  gehalten  wird.  Dasselbe  wird  geöffnet, 
sobald  beim  Sinken  des  Wasserstandes  der  Auftrieb  sich  so  weit  ver- 
mindert hat,  dafs  der  von  unten  auf  das  Ventil  wirkende  Dampfdruck 
den  Druck  des  Schwimmerhebels  zu  überwinden  im  Stande  ist  Der 
Eintritt  des  Oeffhens  hängt  also  hier  aufser  von  dem  Wasserstande 
auch  von  der  Dampfspannung  ab.  Ist  dieselbe  gering,  so  wird  der 
Wasserstand  viel  tiefer  sinken  als  bei  hoher  Spannung,  ehe  das  Ventil 
sich  öffnet 

Wesentlich  abweichend  von  den  vorbeschriebenen  sind  die  folgenden 
beiden  Speiserufer. 

F.  G.  Vofs  in  Chemnitz,  Sachsen  (*D.  R.  R  Nr.  10  811  vom 
24.  März  1880)  benutzt  zwar  auch  einen  an  einem  Hebel  g  befestigten 
Schwimmer.    Derselbe  wirkt  jedoch  nicht  auf  einen  Hahn  oder  ein 

1  Die  Vertretung  dieses  Speisemfers  hat  die  Maschinenfabrik  J.  C.  Eekardt, 
wnd  Comp,  in  Stattgart  übernommen,  woselbst  derselbe  aof  der  Württembergi« 
sehen  Landesgewerbeaasstellnng  1881  zn  sehen  war. 


Digitized  by 


Google 


Neaemngen  an  Speiserafem  für  Dampfkessel.  13 

Ventil  ein,  sondern  auf  eine  dreischneidig  zugespitzte  Stahlnadel  d 
{Fig.  16  Taf.  1),  welche  bei  niedrigstem  Wasserstande  eine  dttnne 
Itfetallplatte  b  durchsticht  und  dadurch  dem  Dampfe  einen  Weg  zur 
Alarmpfeife  herstellt  Soll  statt  der  Pfeife  eine  elektrische  Signai- 
Yorrichtong  angewendet  werden,  wie  in  der  Zeichnung  angenommen 
ist,  80  wird  oberhalb  der  Scheibe  b  ein  Stiftchen  n  angebracht, 
welches,  nach  dem  Durchstechen  der  Scheibe  von  der  Nadel  d  ge- 
hoben, in  die  Oefinung  der  beiden  durch  die  Hartgummischeibe  p 
isolirten  Metallplatten  o  eintritt  und  so  den  Stromschlufs  herbeiftlhrt. 
Die  Scheibe  b  ist  mittels  der  Eapselmutter  c  auf  das  zweitheilige 
Gehäuse  a,  welches  der  Nadel  zur  Führung  dient,  aufgeschraubt.  Die 
Mutter  ik,  die  nebst  Schraube  h  das  Gehäuse  a  am  Kessel  festhält,  trägt 
zugleich  die  Achse  des  Schwimmerhebels. 

Um  die  zerstörte  Metallplatte  durch  eine  neue  ersetzen  zu  können, 
mufs  der  Kessel  so  weit  gespeist  werden,  dafs  das  mit  der  Nadel 
▼erbundene  Ventil  e  von  dem  Schwimmer  geschlossen  gehalten  wird.  — 
Die  Stärke  der  Metallplatte  b  soll  so  gewählt  werden,  dafs  sie  bei 
dem  angenommenen  Durchmesser  einen  Dampfdruck  gleich  dem 
doppelten  des  normalen  aushält,  und  die  Länge  des  Schwimmerhebels 
soll  so  grofe  sein^  dafs  der  frei  hängende  Schwimmer,  auf  halber 
Hebellänge  angebracht,  das  Durchstechen  der  Platte  bewirkt.  Die 
Ringschrauben  r,  welche  durch  eine  Plombe  oder  ein  Sohlofs  zu  ver- 
binden sind,  sollen  den  Apparat  vor  absichtlicher  Beschädigung  schützen. 

Bei  der  Vorrichtung  von  Dreyer,  Bosenkrann  und  Droop  in  Han- 
nover (Eri.  »D.  R.  P.  Nr.  3057  vom  17.  Mai  1878)  ist  wie  bei  den 
Apparaten  von  Quibert  und  Langennepen  (1881  241*421)  statt  des 
Schwimmers  ein  bis  zum  tiefsten  Wasserstande  reichendes  Standrohr  B 
(Fig.  17  Taf.  1)  in  Anwendung  gebracht,  welches  für  gewöhnlich  mit 
Wasser  gefüllt  ist  und  bei  eintretendem  Wassermangel  sich  entleert. 
Während  jedoch  bei  jenen  Apparaten  das  Gewicht  der  Wassersäule 
in  dem  Standrohre  benutzt  wurde,  um  durch  den  Druck  auf  eine 
biegsame  Platte  das  zur  Alarmpfeife  führende  Ventil  geschlossen  zu 
halten,  soll  hier  die  Erwärmung  und  infolge  dessen  eintretende  Aus- 
dehnung des  Standrohres  durch  den  Dampf  dazu  dienen,  das  Ventil 
zu  öffnen.  Das  Standrohr  R  ist  aus  Kupfer  oder  Messing  hergestellt, 
das  Rohr  i>,  welches  den  Dampf  zur  Pfeife  führt,  aus  Eisen.  Das 
letztere  trägt  auf  einem  Säulchen  T,  welches  mittels  der  Muttern  m 
genau  eingestellt  werden  kann,  den  ungleicharmigen  Hebel  H.  Dieser 
überträgt  die  Bewegung  des  oberen  Endpunktes  von  R  auf  das  sich 
nach  unten  öjShende  Dampfventil  v.  Zur  Sicherung  gegen  unbefugte 
VerstelluDg  der  Muttern  m  wird  über  das  Säulchen  T  eine  Glocke  0 
geschoben  und  bei  g  ein  Schlöfschen  eingehängt.  Die  Schraube  L  am 
oberen   Ende  des  Rohres  R  ermöglicht,  das  letztere  wieder  schnell 
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mit  Wasser  zu  fbllen,  wenn  der  Apparat  m  Wirksamkeit  gewesen 
und  der  Wasserspiegel  darauf  gentlgend  gehoben  ist  Die  Vorrichtung 
ist  sehr  empfindlieh  gegen  äufsere  Einflüsse.  Ein  geringes  V^biegen 
des  Rohres  B  kann  den  Apparat  schon  wirkungslos  machen.      Whg. 


Bonlet's  Gomponndlocomobila 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  1. 

Auch  in  Frankreich  Uingt  man  an,  bei  gröfseren  Locomobilen  das 
Gompoundsjstem  anzuwenden.  Fig.  18  bis  20  Taf.  1  zeigen  eine  Yon 
J.  Boulet  in  Firma  H.  Lachapeüe  zu  Paris  gebaute  Locomobile,  welche 
auf  der  internationalen  Ausstellung  für  Eiektricität  in  Paris  1881  zum 
Betrieb  der  stärksten  Oramme'schen  Maschinen  diente.  Von  diesen 
wurde  die  Arbeitsleistung  übertragen  auf  eine  Dreschmaschine,  eine 
Steinbohrmaschine,  eine  Säge,  eine  Centrifugalpumpe,  einen  Pflug  und 
eine  elektrische  Locomotiye. 

Der  Kessel  ist  nach  dem  System  Yon  Thomas  und  Laurent  mit 
einem  weiten  Flammröhr  und  einer  gröfseren  Anzahl  enger  Rauch- 
röhren (vgl.  Fig.  20),  durch  welche  die  Heizgase  zurückkehren,  ausge- 
führt Das  ganze  innere  Röhrensjstem  kann  ausgezogen  werden.  Die 
Maschine  ist  auf  einer  besonderen  Grundplatte  aufgebaut,  welche  mit 
dem  Kessel  statt  durch  Bolzen  durch  mehrere  Stahlbänder  Tcrbunden 
ist  und  auch  auf  eine  gemauerte  Unterlage  aufgesetzt  werden  kann. 
Eine  am  Ende  des  Bettes  angegossene  verticale  Platte  ist  an  die 
Cjlinder  angebolzt  Der  grofse  Gjlinder  ist  mit  den  Dampfmänteln 
beider  Gjlinder,  den  Schieberkasten,  dem  Zwischenbebälter,  dem  auf 
dem  Kessel  ruhenden  Fufsgestell  und  der  Stimplatte,  welche  mit  dem 
Bett  yerschraubt  ist,  in  einem  Stück  gegossen.  Der  kleine  Cylinder 
ist  besonders  gegossen  und  eingesetzt  Die  hinteren  Gjlinderdeckel 
sind  mit  Flanschen  aufgeschraubt  und  mittels  eines  Kautschukringes 
gedichtet  Der  Kesseldampf  gelangt  zunächst  in  die  Dampfmäntel,  aus 
diesen  in  den  Hochdruckcjlinder,  dann  in  den  Zwischenbehälter, 
welcher,  zwischen  Gjlinder  und  Kessel  liegend,  gut  geheizt  wird,  und 
schliefslich  in  den  Niederdruckcjlinder,  aus  dem  er  entweder  in  einen 
Gondensator  oder  in  den  Schornstein  geführt  werden  kann;  im  letzten 
Falle  durchströmt  er  noch  einen  Speisewasservorwärmer,  wie  in  der 
Zeichnung  angegeben  ist  Die  Dampfvertheilung  wird  für  den  kleinen 
Cjlinder  durch  eine  Farcot'sche  Schleppschiebersteuerung  bewirkt;  der 
Füllungsgrad  wird  durch  den  Regulator  (Sjstem  Andrade)  bestimmt 
Um  geringe  schädliche  Räume  zu  erhalten,  sind  die  Schieber,  zwei- 
iheilig  ausgeführt,  an  die  Gjlinderenden  verlegt.  Die  Anordnung  der 
Kanäle  ist  derartig,  dafs  sowohl  aus  dem  kleinen,  wie  aus  dem  grofsen 
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Cylinder    das   CondensatioDswasser    fortwährend    mit  abfliefst.     Die 
Kolbenstangen  gehen  durch  Stahlröhren,  welche  die  Stopfbüchsen  auf- 
nehmen nnd  welche,  die  Cylinderdeckel  mit  der  yerticalen  Bettplatte 
yerbindend,  sogleich  zur  Centrirung  der  Cjh'nder  dienen. 
Die  Haoptafomessnngen  der  Maschine  sind: 

Durchmesser  des  kleinen  Cylinders    ....      2&0^^ 
„  „    groftcn        „  ....      440 

Kolbcnhnb 450 

Kesseldnrchmesser 1380 

Heizfläche 38qm,8 

Koblenverbraach  für  die  Stunde  und  le      .    .      lk^2 

Mittlere  Toarenzahl 95 

Dnichmesser  des  Schwangrades       lm,9 

Anzahl  der  Pferdestärken 45 

Grewicht  der  gaozen  Locomobile 13^. 

Bemerkenswerth  ist  noch,  dafs  die  Bewegungsttbertragung  von  der 
Locomobile  auf  die  Oramme'schen  Maschinen  durch  Ltebermann'sche 
Metallriemen  vermittelt  wurde.  Dieselben  sind  aus  Eisen-,  Stahl-  oder 
Kupferdraht  gewebt,  sollen  sehr  biegsam  und  fest  und  zugleich  viel 
weniger  dehnbar  als  Lederriemen  sein.  (Nach  Engineering^  1881  Bd.  32 
a  391.)  Wkg. 


Yorriclitimg  zum  Entfernen  des  Wassers  aus  den  Gylin- 
dem  und  ScMeberkasten  von  Dampfmascliinen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  2.  ^ 

Die  unten  an  den  Gylindern  und  Schieberkasten  der  Dampf- 
maschinen angebrachten  Hähne  oder  Ventile  zum  Ablassen  des  Con- 
densationswassers  werden  entweder  von  Hand  zeitweilig  geöffnet,  oder 
sie  sind  derart  angeordnet,  dafs  sie  sich  während  des  Ganges  der 
Maschine  selbstthätig  regelmäfsig  öfinen  und  schliefsen.  Die  in  Fig.  1 
bis  6  Taf.  2  dargestellte  Vorrichtung  von  B.  Latowski  in  Oels,  Schlesien 
(*D.  R.  P.  I9r.  15  792  vom  10.  März  1881)  ermöglicht  sowohl  die 
selbstthätige  Wirkungsweise,  wie  auch  dasOefinen  von  Hand  und  das 
Feststellen  des  Ventiles  in  geöfineter  und  in  geschlossener  Lage. 

Die  Ventile  6  (unter  Nr.  3914  patentirt)  mit  hohicjlindrischem 
Fphrungsaufsatz  sind  in  den  an  die  Enden  der  Cylinder  anzuschrau- 
benden kleinen  Stutzen  e  untergebracht  und  stützen  sich  mit  dem 
Stift  d,  welcher  unten  aus  dem  Stutzen  hervorragt,  auf  den  am 
Winkelhebel  fg  befindlichen  Arm  e.  Ein  auf  dem  Arm  /  verstellbares 
Gewicht/^  ist  so  bemessen,  dafs  das  Ventil  h  von  demselben  nicht 
geöffnet  werden  kann^  wenn  der  Druck  des  Arbeits- (Hinter-)  Dampfes 
auf  demselbm  lastet,  also  während  der  Einströmungs-,  der  Expansions- 
und  der  Oegendampfperiode,  aber  sofort  gehoben  wird,  sobald  oberhalb 
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des  Yentiles  die  Ausströmspannung  eingetreten  ist  Es  wird  tnithin 
während  des  Eolbenhinganges  das  Ventil  an  dem  einen  Gylinderende, 
während  des  Rückganges  das  am  anderen  Ende  geöffnet  sein,  voraus- 
gesetzt, dafs  sich  die  Stange  h  in  der  in  Fig.  1  und  2  angegebenen 
Lage  befindet  In  die  länglichen  Augen  dieser  Stange  h  greifen  näm- 
lich an  den  Armen  g  befindliche  Zapfen  k  ein,  welche  in  der  in  Fig.  1 
und  2  gezeichneten  Mittellage  der  Stange  h  genügend  Spielraum  in 
diesen  Augen  finden,  um  das  ungehinderte  Oeffnen  und  Schliefsen  der 
Ventile  zu  gestatten.  Wird  aber  die  Stange  h  mitteis  des  in  Fig.  5 
und  6  angedeuteten  Stellzeuges  in  die  eine  oder  andere  äufserste  Lage 
gebracht,  so  werden  entweder  die  Ventile  durch  die  Winkelhebel 
dauernd  offen  gehalten  (Fig.  3),  oder  es  werden  die  Hebel  von  den 
Ventilen  ganz  abgehoben  (Fig.  4),  so  dafs  diese  schon  durch  ihr  Eigen- 
gewicht bezieh,  den  Druck  des  Ausströmdampfes  geschlossen  gehalten 
werden. 

Wann  die  Vorrichtung,  bei  Locomotiven  angewendet,  auf  selbst- 
thätige  Wirkung  eingestellt  wird,  so  bietet  sie  noch  den  Vortheil,  dafs, 
sobald  die  Steuerung  während  des  Fahrens  umgelegt,  also  Gegendampf 
gegeben  wird,  das  schädliche  Einsaugen  der  Heizgase  aus  dem  Rauch- 
fang vermindert  und  durch  die  Ventile  kalte  reine  Luft  eingesaugt  wird. 

Li  der  Zeichnung  ist  eine  liegende  Dampfmaschine  mit  verticalen 
Schieberflächen  angenommen ;  bei  Maschinen  mit  horizontalen  Schieber- 
flächen, bei  verticalen  oder  geneigt  liegenden  Dampfmaschinen  müssen  die 
Stutzen  c  als  Winkelstutzen  ausgeführt  bezieh,  durch  solche  mit  dem 
Cjlinder  und  Schieberkasten  verbunden  werden,  damit  der  Ventilhub 
immer  in  verticaler  Richtung  stattfindet.  —  Statt  des  Gewichtes  /^ 
kann  selbstverständlich  auch  eine  Feder  benutzt  werden.  Whg. 


Nacke's  Bodenschutzvomclitimgen  fär  Dampfkessel  mit 

ünterfeuernng. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  % 

Alle  Dampfkessel  mit  Unterfeuerung  sind  bekanntlich  am  meisten 
an  ihrer  Unterfläche,  besonders  an  dem  unmittelbar  über  dem  Feuer 
liegenden  Theile  derselben,  der  Zerstörung  ausgesetzte  Um  diese 
Unterfläche  zu  schützen  und  damit  den  ganzen  Kessel  dauerhafter  zu 
machen,  hat  E.  Nacke  in  Dresden  («D.  R.  P.  Kl.  13  Nr.  12154  vom 
7.  März  1880  und  Zusatz  Nr.  14440  vom  31.  October  1880)  eine  Schicht 
Wasserröhren  unterhalb  des  Kessels  angeordnet.  Solche  Röhren  sind 
erstens  wegen  ihrer  geringeren  Wandstärke  und  zweitens  wegen  der 
geringen  Ablagerung  von  Kesselstein  (falls  eine  kräftige  Strömung  in 
denselben  veranlafst  wird)  dem  Verbrennen  weniger  ausgesetzt  als  die 


Digitized  by 


Google 


Kacke'8  BodenschutsTorrichtaDgen  f&r  Dampfkessel  mit  ünterfeaerang.    17 

KesaelwanduDg  und  können  aufserdem,  sobald  sie  schadhaft  werden, 
leieht  ausgewechselt  werden. 

In  Fig.  7  Taf.  2  münden  die  Bohren  b  beiderseits  in  kleine  gafs- 
eiserne  Rasten  c  nnd  d.  Diese  stehen  beide  dorch  je  ein  Rohr  g 
besieh.  /  mit  dem  Eesael  in  Verbindung,  nnd  zwar  sind  die  Rohre  / 
und  9,  um  die  vordere  Rohrwand  des  Kessels  —  es  ist  ein  Rauch- 
TÖhrenkessel  Torausgesetzt  —  nicht  zu  sehr  zu  verschwächen ,  durch 
den  Sehlamm-  oder  Einsteigestntzen  eingeführt  (ygl.  Fig.  8).  Die 
Röhren  6  steigen  nach  vorn  etwas  an,  so  dafs  der  in  denselben  ent- 
wickelte Dampf,  das  Wasser  mit  sich  fortreifsend,  durch  den  Yorderen 
Kasten  c  und  das  Rohr  g  in  den  Kessel  aufsteigt  Durch  das  Rohr  /, 
welches  unterhalb  des  niedrigsten  Wasserstandes  mit  einer  trichter- 
förmigen Erweiterung  mündet,  strömt  das  Wasser  wieder  ab  und  gelangt 
durch  den  Kasten  d  in  die  Röhren  b  zurück.  —  n  ist  eine  Schlamm- 
abblaseröhre. Um  den  Kesselboden  noch  besser  zu  schützen,  kann  auf 
die  Röhren  b  eine  Schicht  Chamotteplatten  gelegt  werden,  wie  in  der 
Zeichnung  angedeutet  ist 

In  Fig.  9  Taf.  4  sind  statt  der  einfachen  Röhren  6  Fieid'sche  Doppel- 
röhren a  benutzt,  wodurch  der  hintere  Kasten  d  in  Wegfall  kommt  Die 
hierbei  zu  Grunde  liegende  Absicht  war,  das  Herausnehmen  und  Ein- 
setzen der  Röhren  möglichst  zu  erleichtem.  Das  Rohr  ^,  durch  wel- 
dies  das  Wasser-  und  Dampfgemisch  in  den  Kessel  aufsteigt,  geht 
auch  hier  wie  im  vorigen  Falle  von  dem  höchsten  Punkte  des  Kastens  c 
aus^  das  Rohr  /  aber  führt  auch  das  absteigende  Wasser  hier  in  den 
Kasten  c  und  zwar  an  einem  möglichst  tiefen  Punkte  ein. 

Bei  der  Einrichtung  Fig.  9  bezieh.  10  und  11  findet  eine  Unter- 
brechung des  Wasserkreislaufes  in  dem  Kasten  c  statt,  indem  das 
durch/  zuströmende  Wasser  mit  dem  aus  den  äufseren  Röhren  tre- 
tenden Dampf  und  Wasser  sich  mischt  Es  gehen  mit  anderen  Worten 
Ton  dem  Kasten  c  zwei  Kreisläufe  aus,  der  eine  in  den  Kernröhren 
nadi  hinten  und  zwischen  inneren  und  äufseren  Röhren  nach  vom 
zurück  und  der  andere  durch  das  Rohr  g  in  den  Kessel  und  durch 
das  Rohr  /  zurück.  Um  beide  Strömungen  mit  einander  zu  verbinden 
nnd  so  einen  geschlossenen  Wasserkreislauf  herzustellen,  ist  die  An- 
ordnung Fig.  12  und  13  Taf.  2  getroffen.  In  den  Kasten  c  ist  eben- 
falls ein  Kemrohr  h  eingelegt,  welches  einerseits  mit  dem  Rohre/, 
andererseits  mit  sämmtlichen  inneren  Röhren  der  Fieldröhren  a  in 
Verbindung  steht  —  Am  hinteren  Ende  ruhen  die  letzteren  auf  einem 
eisernen  Träger  i  oder  auch  auf  einem  aus  Chamottesteinen  gemauerten 
Bogen,  welcher  zugleich  die  Endverschraubungen  vor  einer  zu  heftigen 
Einwirkung  des  Feuers  schützt  Das  vordere  Ende  der  äufseren  Röhren 
ist  in  den  Kasten  c  kegelförmig  eingedichtet  oder  eingeschraubt 

Das   Zusatzpatent  Nr.  14440  betrifft  eine   neue  Einrichtung  des 
Kastens  c.    Bei  der  Anordnung  Fig.  13  tritt  nämlich  der  Ueheistand 
IKngler's  polyt  Joarnal  Bd.  S43  H.  1.  188S/L  2 
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auf,  dafs  die  Bohren  a  behufs  einer  Beinigong  nach  Fortnahme  des 
Yorderen  Deckels  von  c  nicht  direot  zugänglich  sind^  wie  bei  Fig.  11, 
sondern  dafs  auch  das  Kernrohr  h  jedesmal  entfernt  werden  mufs. 
Unzweifelhaft  wird  aber  der  Wasserumlauf  bei  Fig.  13  viel  regel- 
mäfsiger  und  energischer  sein  als  bei  Fig.  11.  Um  nun  diesen  Yortheil 
nicht  auiSEUgeben  und  zugleich  die  Röhren  bequem  zugänglich  zu 
machen,  ist  die  in  Fig.  14  und  15  Taf.  2  dai^estellte  Anordnung  ge- 
troffen worden.  Der  Kasten  c  ist  hier  durch  eine  eingegossene,  dia- 
gonale, abgetreppte  Scheidewand  h  in  zwei  Kammern  getheilt.  In  die 
eine  mündet  das  Rohr  /  und  aus  derselben  vertheiit  sidi  das  Wasser 
in  die  Kemröhren  6,  welche  in  die  Sdieidewand  eingesetzt  sind.  Die 
andere  nimmt  das  in  den  äufseren  Röhren  a  zurückkehrende  Wasser- 
und  Dampfgemisch  auf,  welches  dann  durch  das  Rohr  g  in  den  Kessel 
zurück  gelangt.  Die  Oeffioiungen  in  der  Scheidewand  haben  einen 
Durchmesser  gleich  dem  der  Röhren  a,  um  diese  bequem  reinigen  zu 
können,  und  die  Kemröhren  6  sind  deshalb  mit  entsprechend  grofsen 
Flanschen  i  versehen,  weiche  die  Oeffnungen  überdecken.  Durch  kleine 
Schräubchen  z  (Fig.  14)  werden  die  in  einem  Falze  liegenden  Flanschen 
an  ihrem  Platze  gehalten,  so  dafs  die  inneren  Röhren  nach  Fortnahme 
dieser  Schräubchen  ohne  weiteres  herausgezogen  werden  können.  Be- 
merkenswerth  ist  noch  der  Yerschlufs  der  Röhren  a  am  hinteren  Ende. 
In  die  Röhre  ist  ein  innen  conischer  Ring  w  eingelöthet  oder  an  die- 
selbe geschweifst,  oder  es  ist  das  Röhrenende  selbst  conisch  zusammen- 
gezogen. Eine  genau  eingepafste  yentilardge  Scheibe,  die  entweder 
schüsseiförmig  ist  (wie  bei  y') ,  oder  nur  aus  einer  einfachen  Eisen- 
platte besteht  (wie  bei  x)y  wird  in  die  Röhre  eingebracht  und  dann 
durch  den  inneren  Druck  selbst  gedichtet  Durch  einen  Schlag  auf 
die  Platte  ist  der  Yerschlufs  immer  leicht  zu  lösen.  Die  kleinen  Schrau- 
ben in  der  Mitte  der  Yentilplatten  dienen  zu  einer  etwaigen  Be- 
sichtigung der  Röhren.  Whg. 


Wassersänlenpnmpe  Yon  G.  Eröber  in  Stattgart 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  %. 

Die  Yereinigung  einer  Wassersäulenmasohine  mit  einer  Pumpe^ 
welche,  wie  in  D.  p.  J.  1880  236*283  mitgetheilt  wurde,  bereits  yon 
der  Duiiburger  M<uchinenbau'Actie9ige»eUschafl  und  zwar  in  der  Weise 
ausgef&hrt  wurde,  dafs  eine  durch  Yentile  ohne  Hilfsrotation  gesteuerte 
Wassersftulenmasdiine  zwei  einfach  wirkende  Pumpen  treibt,  liegt  nun 
noch  in  einer  anderen  nicht  minder  sinnreichen  Construction  yot^  bei 
welcher  der  Differentialkolben  eines  und  desselben  mitteis  Schiebers  ge- 
steuerten, schwingenden  Cylinders  zugleich  als  Trieb-  und  als  Pnmpen- 
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kolben  di^t;  dieselbe  rührt  you  C.  KrSber  in  Stuttgart  (»D.  B.  P. 
EL  88  Nr.  14760  Tom  2a  Februar  1881)  her  und  fufst  auf  der  Benutzung 
einer  sehwingenden  Wasserkraftmaschine  desselben  Constructeurs, 
welche  sich  Yon  dem  bekannten  Schmid'schen  Motor  (1875  21&*15) 
nur  dadurch  unterscheidet,  dafs  die  schwingende  cjlindrische  Schieber- 
fl&che  nicht  am  Mantel,  sondern  am  Boden  des  Cjlinders  angebracht 
ist.  Diese  Schieberfiftche  ist  wie  bei  dem  gewöhnlichen  Motor  mit 
den  Mündungen  zweier  Kanäle  v  und  w  (Fig.  16  Taf.  2)  yersehen,  von 
denen  der  erstere  mit  dem  ringförmigen  Gjlinderraum  um  die  erweiterte 
Kolbenstange  herum,  der  letztere  mit  dem  vollen  Gjlinderraum  y  hinter 
dem  Kolben  in  Verbindung  steht.  Diese  Kanäle  gelangen  bei  den 
Schwingungen  des  mit  Zapfen  e  im  Gestell  gelagerten  Cjlinders  C 
wechselweise  mit  den  Kanälen  p,  o  und  n  des  Schieberspiegels  zur 
Deckung.  Durch  den  Kanal  o  tritt  das  Aufschli^wasser  ein  und  ge- 
langt bei  der  in  der  Figur  gezeichneten  Schieberstellung  vor  den  Kolben, 
welcher  dadurch  in  den  Cjlinder  getrieben  wird;  das  hinter  dem  Kolben 
Terdrängte  Wasser  entweicht  durch  die  Kanäle  w^p  ins  Freie.  Während 
der  Verschiebung  des  Kolbens  im  bezeichneten  Sinne  schwingt  der 
iQckwärtige  Theil  des  Cjlinders  nach  aufwärts,  bis  endlich,  sowie  der 
Kolb^i  sein  Hubende  erreicht  hat,  der  Kanal  o  mit  n  und  der  Kanal  w 
mit  o  in  Verbindung  steht  und  der  Kanal  p  abgesperrt  ist.  Das  Be- 
triebswasser gelangt  demnach  jetzt  durch  o  und  to  hinter  den  Kolben 
und  treibt  denselben  aus  dem  Cjlinder,  wodurch  das  Wasser  von  dem 
Kolben  verdrängt  und  durch  v,n  in  die  Steigleitung  r  gedrückt  wird. 
Sowohl  diese  Steigleitung,  als  auch  der  Eintrittskanal  o  für  das  Be- 
triebswasser sind  mit  Windkesseln  q  und  8  versehen,  welche  die  beim 
Umsteuern  auftretenden  Wasserstöfse  zu  mildem  haben. 

Soll  nicht  ein  Theil  des  Betriebswassers  selbst  gefördert,  sondern 
mit  unreinem  Aufsehlagwasser  reines  Quellwasser  gepumpt  werden,  so 
mufs  im  Schieberspiegel  noch  ein  vierter  Kanal  /  (Fig.  17)  als  Saug- 
kanal für  das  Quellwasser  angebracht  werden.  Die  Cjlinderkanäle  to^v 
stehen  dann  mit  den  Kanälen  p,/  (wie  gezeichnet),  oder  mit  den  Ka- 
nälen o,n  in  Verbindung.  Im  ersteren  Falle  saugt  die  vordere  Kolben- 
seite Quellwasser  an,  die  hintere  verdrängt  das  verbrauchte  Aufschlag- 
wasser; im  letzteren  Falle  tritt  hinter  den  Kolben  durch  o,io  wieder 
Betriebswasser  und  vor  dem  Kolben  wird  das  Quellwasser  verdrängt, 
um  durch  die  Kanäle  v^n  in  die  Steigleitung  r  zu  gelangen.  Die 
gleiche  Anordnung  kann  auch  benutzt  werden,  wenn  es  sieh  darum 
handelt,  mit  einer  kleinen  Wassermenge,  die  unter  hohem  Oef&lle  zur 
Verfügung  steht,  eine  gröfsere  Wassermenge  auf  geringere  Förderhöhen 
zu  heben.    Die  Kanäle  vertauschen  dann  natürlich  ihre  Rollen. 

Selbstverständlich  mufs  das  Verhältnifs  der  hinteren  vollen  Kolben- 
fläche zur  vorderen  Ringkolbenfiäche  dem  Verhältnifs  der  Gefällshöhe 
zur  Förderhöhe  (oder  umgekehrt)  entsprechen.    Um  die  Schieberflächen 
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derart  gegen  einander 'drücken  zu  können,  dafs  sie  wasserdieht  an 
einander  anschliefsen  und  doch  genügend  leicht  auf  einander  gleiten^ 
Bind  an  den  Stellschrauben  h  der  Cjlinderzapfenlager  Gummiplättdien 
hinterlegt  fl— «. 


L.  Müller's  Rognlator  für  Wasserräder. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  % 

Der  R^;ulator  von  L.  Miiüer  in  Reutlingen  (*  D.  R.  P.  El.  60  Nr.  13  701 
vom  31.  Juli  1880),  welcher  hauptsächlich  zur  Regulirung  von  Wasser- 
rädern und  Turbinen  dienen  soll,  besteht  aus  der  Verbindung  eines  die 
Regulirschütze  bethätigenden  Schaltklinkengetriebes  mit  einem  Gre- 
schwindigkeitsmesser  (j^endelregulator)  einerseits  und  mit  emem  Wasser- 
standszeiger (Schwimmer)  andererseits,  weshalb  die  Regulirung  des 
Motors  sowohl  den  Oeschwindigkeitsänderungen,  als  auch  den  Schwan- 
kungen des  Oberwasserspiegels  entsprechend  erfolgt.  Der  mit  dem 
Schaltklinkengetriebe  yerbundene  Geschwindigkeitsmesser  bildet  einen 
indirect  wirkenden  Regulator,  welcher  für  sich  allein  wohl  auch  noch 
anderen  Zwecken  mit  Yortheil  dienen  kann,  da  seine  Einrichtung  eine 
ziemlich  einfache  ist  und  eine  für  die  meisten  Anwendungsfälle  befrie- 
digende Wirkung  verbürgt 

Die  Regulirvorrichtung  des  Motors  ist  mit  der  Achse  eines  Schait- 
rades  p  (Fig.  18  bis  23  Taf.  2)  verbunden,  so  dafs  dessen  Drehung  im 
einen  oder  anderen  Sinne  eine  Steigerung  oder  Verminderung  der 
Leistung  des  Motors  zur  Folge  hat  Unterhalb  des  Schaltrades  p  wird 
durch  ein  auf  der  Regulatorspindel  befestigtes  Excenter  k  ein  Rahmen 
beständig  hin-  und  hergeschoben,  welcher  zwei  mit  Gegengewichten  c 
bezieh,  d  versehene  Schaltklinken  o  und  n  trägt,  die  das  Bestreben 
haben,  in  das  Schaltrad  einzugreifen.  Auf  der  Schaltradachse  sitzt 
indefs  lose  der  durch  die  Stange  s  mit  dem  Stellzeug  des  Regulators 
verbundene  Zahnbogen  a,  gegen  welchen  mittels  Federn  ein  am  äufseren 
Umfang  stufenförmiger  Schaltschieber  6  (Fig.  21  bis  23)  gedrückt  wird. 
In  der  Mittelstellung  des  Regulators  und  Zahnbogens  a  legen  sieh  nun 
gegen  die  Vorsprünge  Z,  m  des  Schleifschiebers  6  die  an  den  Schalt- 
klinken o^n  angebrachten  Rollen  und  es  können  deshalb  die  Schalt- 
klinken nicht  mit  dem  Schaltrad  in  Eingriff  gelangen.  Erst  bei  einer 
Aendemng  der  Regulatorstellung  wird  es  einer  der  Schaltklinken  ge- 
stattet, in  das  Schaltrad  einzufallen,  wodurch  dann  die  entsprechende 
Regulirung  des  Motors  bewirkt  wird.  So  wird  beispielsweise  bei  einer 
Erhöhung  der  Umdrehungszahl  in  Folge  auftretenden  Eraftüberschusses 
der  Regulator  steigen  und  dadurch  dem  Zahnbogen  a  eine  solche 
Drehung  ertheilen,  dafs  der  Vorsprung  m  des  Schleifschiebers  b  die 
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Rolle  der  Klinke  o  yerl&Tsi,  worauf  diese  in  das  Sohaltrad  eingreift  und 
demselben  eine  ruckweise  Drehung  ertheilt,  welehe  auf  Kraft-  und 
Gesehwindigkeiteverringerung  wirkt  Bei  der  beseichneten  Verschie- 
bong  des  Schleifsdiiebers  b  gelangt  aber  auch  sein  äufserster  links- 
seitiger  Yorsprung  an  die  Rolle  der  aufser  Eingriff  gehaltenen  Schalt- 
klinke n,  wodurch  der  Schleifschieber  gehindert  wird,  an  der  durch 
den  Regulator  etwa  noch  hervoi^erufenen  weiteren  Schwingung  des 
Zahobogens  a  theil  eu  nehmen.  Es  ist  somit  unter  allen  Umständen 
nur  eine  sehr  kleine  Bewegung  des  ScUeifschiebers  möglich  und  diese 
mit  sehr  einfachen  Mitteln  erreichte  Hubbeschränkung  hat  die  wich- 
tige Folge,  dafs  nach  erreichter  Maximalgeschwindigkeit  schon  ein 
geringes  Sinken  des  Regulators  genügt,  um  die  Klinke  o  wieder  aus 
dem  Schaltrad  auszuheben,  dafs  demnach  die  Regulirung  keiDesw^;s 
erst  dann  unterbrochen  wird,  wenn  der  Regulator  in  seine  Mittelstel- 
lung zurückgekehrt  ist,  wie  dies  namentlich  bei  den  bekannten,  mit 
einem  einfachen  Riemenwendegetriebe  verbundenen,  indirect  wirkenden 
Regulatoren  der  Fall  ist  Wenn  nun  auch,  wie  man  sich  an  der  Hand 
der  Kargel-Bodemer'schen  Diagramme  (vgl.  1876  222*505.  592)  leicht 
überzeugen  kann,  durch  die  beschriebene  Wirksamkeit  des  Afü/fer'schen 
Regulators  das  sogen.  Ueberreguliren  nicht  gänzlich  vermieden  wird, 
well  der  Regulator  nicht  schon  beim  Eintritt  der  Kraft-  und  Wider- 
standsgleiche als  der  Bedingung  eines  ne^en  Beharrungszustandes  und  der 
damit  zusammenfallenden  Maximalgeschwindigkeit  ausgelöst  wird ,  son- 
dern erst  dann,  wenn  er  bei  Abnahme  der  Geschwindigkeit  in  Folge 
Widerstandsüberschusses  wieder  zu  sinken  beginnt,  so  sind  doch  ver- 
möge der  raschen  Auslösung  nur  geringe  Schwankungen  bis  zur  Her^ 
Stellung  des  neuen  Beharrungszustandes  zu  erwarten,  —  ein  Resultat, 
welches  wohl  für  die  meisten  praktischen  Fälle  genügt  und  von  weniger 
rasch  wirkenden  Regulatorvorrichtungen  eben  nicht  erreicht  wird. 

Bei  einer  Geschwindigkeitsverminderung  sucht  der  Regulator  die 
ReguHrvorrichtung  des  Motors  zu  öffnen.  Wird  nun  die  Geschwindig- 
keitsabnahme durch  ein  Sinken  des  Oberwasserspiegels  in  Folge  ver- 
minderten Wasserzaflusses  hervorgerufen,  so  bewirkt  der  Regulator 
gerade  das  Gegentheil  von  dem,  was  er  in  diesem  Falle  bewirken 
sollte,  weil  dann  nicht  eine  Erweiterung,  sondern  eine  Beschränkung 
des  Wasserzuflusses  nothwendig  wird.  Um  die  Regulatorvorrichtung 
für  diesen  Fall  richtig  zu  stellen,  sind  in  den  Regulatorantrieb  zwei 
Riemenkegel  e  und  g  eingeschaltet,  von  denen  der  eine  mit  der  An- 
triebscheibe  e^,  der  andere  mit  dem  Rädervorgelege  des  Regulators 
verbunden  ist  Die  Gabel  /,  welche  den  über  die  Kegel  laufenden 
Riemen  in  seiner  Stellung  erhält,  ist  durch  eine  leichte  Kette  einer- 
seits mit  einem  in  das  Oberwasser  eingehängten  Schwimmer,  anderer- 
seits mit  einem  Gegengewicht  verbunden*,  ihre  Stellung  ändert  sich 
denmach  mit   dem  Oberwasserstand.     Dadurch   wird   bei   sinkendem 
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Oberwass^^piegel  eine  Steigemsg  der  Umdrehungssabl  des  Regulators 
hervorgernfen  und  demzufolge  die  nothweDdige  Abscfatttznog  des  Wasser- 
Zuflusses  erreicht  Gelangt  die  Schätze  in  ihre  tiefste  zulässige  Stel- 
lung, so  wird  der  Regulator  ausgelöst,  indem  eine  frei  werdende  Fall- 
klinke  a  die  Schaltklinke  o  niederdrückt  und  dadurdi  deren  Sängriff 
in  das  Schaltrad  aufhebt  H—s. 


Neuerungen  an  Siclierheitsknrbeln. 

Patentklaud  47.    Mit  jkbbildangen  aof  Tafel  % 

Mit  Sicherheitskurbel  (Tgl.  1879  233*298)  bezeichnet  man  die 
Kurbel  einer  von  Hand  bewegten  Hebevorrichtung  dann,  wenn  sie 
derart  mit  der  Weile  verbunden  ist,  dafs  während  des  Herunterlassens 
der  Last  ihr  Mitlaufen  unterbleibt. 

Eine  solche  Construction  der  Maschinenfabrik  Rhein  und  Lahn 
iGauhe,  Gockel  und  Qymp.)  in  Oberlahnstein  (*D.  R.  P.  Nr.  15053  vom 
8.  Februar  1881)  ist  in  Fig.  24  Taf.  2  veranschaulicht  Auf  dem 
Vierkant  der  Eurbelachse  sitzt  ein  mit  einem  oder  mehreren  Ein- 
schnitten versehenes  Sperrrad  A^  welches  an  jeder  Drehung  der  Achse 
theilnimmt  Auf  den  Naben  von  Ä  sind  die  Handkurbel  B  und  ein 
Sperrrad  C  drehbar,  welche  durch  zwei  Stehbolzen  D  und  E  unter  sich 
starr  verbunden  sind.  Ein  aufsen  angebrachter  Sperrhaken  F  greift 
in  die  Zähne  des  Rades  C  und  gestattet  dessen  Drehung  sowie  die 
der  Kurbel  nur  nach  einer  Richtung.  Der  Bolzen  D  trägt  eine  Klinke  0, 
welche  entweder,  wie  gezeichnet,  in  den  Einschnitt  des  Rades  A  ein- 
greift, oder  ganz  zurttckgeschiagen  ist  Erfolgt  im  ersteren  Falle  eine 
Kurbeldrehung  in  der  Pfeilrichtung,  wie  sie  der  Sperrhaken  F  gestattet) 
so  überträgt  sich  dieselbe  durch  die  Klinke  0  und  das  Sperrrad  A  auf 
die  Kurbelachse;  umgekehrt  kann,  wenn  die  Klinke  0  zurückge- 
schlagen ist,  die  Kurbelachse  sich  beliebig  drehen,  ohne  die  Kurbel 
aus  ihrer  Ruhe  zu  bringen. 

In  Fig.  25  Taf.  2  ist  die  Sicherheitskurbel  von  B.  Böttcher  in 
Herne,  Westphalen  («D.  R.  P.  Nr.  14316  vom  28.  December  1880)  dar- 
gestellt, bei  welcher  die  Handhabung  der  Sperrklinke  unterbleibt  Die 
Vorrichtung  besteht  aus  einem  mit  der  Welle  verkeilten  Bremsrade  A 
mit  vorgeschraubtem  Anschlagring  B,  einem  auf  dem  Bremsrade  dreh- 
baren, am  Umfang  mit  Sperrzähnen  versehenen  Kurbelring  C,  in  welchem 
der  Bremsbacken  D,  zwei  Keiischrauben  £,  sowie  die  Mutter  F  ein- 
gelegt sind,  und  aus  der  radial  angebrachten  eigentlichen  Kurbel  O. 
Diese  Kurbel  ist  mittels  ihres  Handgriffes  fest  eingeschraubt;  letzterer 
soll  dabei  parallel  zur  Achse  stehen,  was  sich  durch  Einlegen  einer 
Blechscheibe  zwischen  0  und  D  nach  einigem  Probiren  erreichen  läfst 
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Bei  einem  Dmek  auf  den  Handgriff  im  Sinne  dee  Hebens  wird 
die  Weile  durefa  Reibung  mitgenommen;  beim  Loslassen  der  Kurbel 
in  beliebiger  Stellong  wird  die  Welle  darch  die  am  Umfange  der 
Kurbetseheibe  angreifende  Sperrklinke  festgehalten,  da  die  Gewinde- 
reibong  zwiedien  0  und  F  hinreicht,  das  freiwillige  Zurückgehen  der 
Rurbd  SU  verfaindem.  Beim  Zurttoksiehen  des  Handgriffes  sinkt  die 
Last  mit  regnlirbarer  Geschwindigkeit  nieder,  wobei  der  Handgriff  als 
Bremshebel  wirkt  Die  Eeilschrauben  E  sind  hinzugefügt,  um  eine 
Yon  der  Stellung  des  Handgriffes  unabhängige  Minimalreibung  zu  er« 
zeugen  und  damit  die  Geschwindigkeit  des  Niederlassens  zu  begrenzen. 

Hierher  gehört  auch  die  Anordnung,  welche  in  der  Augabwrger 
Kafmngarnspinnerei  (Director  E.  Mehl)  getroffen  ist,  um  bei  von  Hand 
bewegten  Schleudermaschinen  zu  verhindern,  dafs  die  Kurbel  die 
drehende  Person  wider  deren  Willen  mitreifsen  kann.  Fig.  26  Taf.  2 
iSfst  das  Wesentliche  der  Constrnction  erkennen.  Die  Spiralfeder 
rückt  die  Klauenkupplung,  durch  welche  Welle  und  Kurbel  verbunden 
werden,  ein.  Diese  Verbindung  bleibt  bestehen,  so  lange  die  Kurbel 
nach  einer  Richtung  gedreht  wird.  Kehrt  die  Kraft  an  der  Kurbel 
ihre  Bichtung  um,  so  findet  selbstthätiges  Ausrücken  statt;  die  Kurbel 
bleibt  stehen,  die  Welle  rotirt  weiter.  C. 


Selig'8  Neuenmgen  an  Wendegetrieben. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  3. 

Bei  solchen  Wendegetrieben,  welche  zur  Uebertragung  nicht  zu 
grofser  Kräfte  dienen,  lassen  sich  mit  Yortheil  Reibungsrttder  in  An- 
wendung bringen;  ein  derartiges,  in  seiner  Anordnung  dem  bekannten 
K^elräderwendegetriebe  entsprechendes  Getriebe  von  M,  SeUg  jun. 
und  Camp,  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  Kl.  47  Nr.  15 175  vom  18.  Februar  1881) 
ist  in  Fig.  1  bis  3  Taf.  3  abgebildet  Auf  einer  Welle  A  sind  die 
conischen  Beibungsräder  E  befestigt,  mit  welchen  ein  drittes  auf  der 
Welle  O  sitzendes  Reibungsrad  F  wechselweise  in  Eingriff  gebracht 
werden  kann.  Der  Eingriffwecbsel  wird  durdi  Drehen  der  Seilrolle  J 
herbeigeführt,  deren  Nabe  zu  einer  excentrischen  Lagerbüchse  L  für 
die  Welle  O  verlängert  ist.  Das  die  Büchse  L  aufnehmende  Lager  H 
sowohl,  cd«  auch  die  Lager  B  der  Welle  A  sind  an  einem  gemein- 
schaftlichen, von  Hängarmen  D  getragenen  Bügel  C  angebracht.  Das 
Aber  die  als  Umsteuerungsvorrichtung  dienende  Rolle  J  ein-  oder  mehr- 
mals geschlungene  Zugseil  ist  an  beiden  Ablaufstellen  über  Leitrollen  K 
geführt  Die  Drehung  der  Rolle  J  im  einen  oder  anderen  Sinn  wird 
durch  das  Anschlagen  eines  in  die  Rolle  geschraubten  Bolzens  M 
gegen  den  Lag^arm  C  begrenzt 
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Es  ist  naittrlich  gleichgültig,  ob  A  oder  Q  die  treibende  Welle  ist 
Nur  dann,  wenn  das  Wendegetriebe  bei  Aa&Ogen  benutst  wird,  soll 
Q  die  getriebene,  auf  die  Windetrommeki  wirkende  Welle  sein,  weil 
an  ihr  eine  Bremse  angebracht  ist,  welche  das  Zurückgehen  des  Fahr- 
stuhles in  dem  Aug^blioke  hindert,  in  welchem  während  des  Um- 
steuerns  das  Reibungsrad  F  mit  keinem  der  beiden  Rftder  JE  in  Eingriff 
steht  Mit  dem  Reibungsrad  F  ist  zu  diesem  Zweck  nämlich  eine 
glatte  Scheibe  ü  verbunden,  welche  in  dem  be&eichneten  Augenblick 
mit  einem  feststehenden  Bremsbttgel  0  in  Berührung  kommt 


Oelprobirapparat  von  F.  Lux  in  Ludwigshafen  a.  Rh. 

Mit  AbbUduneeo  auf  Tafel  8. 

Bei  dem  Oelprobirapparat  von  Thvmim  und  Hendersan  (ygl.  1873 
209*411.  1877  225'' 537)  wird  der  Werlh  eines  Schmieröles  nach  der 
Erwärmung  der  Lagerschalen  eines  auf  einer  rotirenden  Welle  frei 
hängenden  Pendels  und  nach  dem  durch  die  Reibung  hervorgerufenen 
Pendelausschlag  bemessen.    Während  dieser  nun  bisher  von  Zeit  zu 
Zeit  beobachtet   und  notirt  werden  mufste,   ermöglicht  die  in  Fig.  4 
bis  6  Taf.  3   abgebildete  Vorrichtung   von  Friedr.  Lux  in  Ludwigs- 
hafen a.  Rh.  («D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  14117  vom  29.  September  1880) 
die   fortlaufende   graphische   Aufzeichnung   dieses  Ausschlages.     Das 
Pendel  h  hängt  auf  der  durch  eine  Riemenscheibe  angetriebenen  Welle  a, 
deren  Drehung  durch  die  Schnecke  6  zunächst  dem  Rad  c  eines   auf 
dem  Steg  d  gelagerten  Rädersystemes  mitgetheilt  wird.    Auf  der  Achse 
des  letzten,  sich  nur  sehr  langsam  drehenden  Rades  e  ist  eine  Trommel  / 
aufgesteckt,  auf  welcher  ein  Papierstreifen  aufgespannt  wird.    An  diesen 
legt  sich  ein  federnder  Stift  p  an ,  den  eine  in  einem  Rollengestell  m 
geführte  Schiene  n  trägt    In  einen  horizontalen  Schlitz  dieser  Schiene 
greift  ein  Bolzen  ft,  welcher  am  Ende  des  mit  dem  Pendel  verbundenen 
Armes  t  befestigt  ist     Die  Hebung  des  Schreibstiftes  p  erfolgt  nach 
dem  Sinus  des  Pendelausschlagwinkels,  welchem  auch  die  Reibung  in 
den  Pendellagern  proportional  ist;  die  Ordinaten  der  vom  Stift   ver- 
zeichneten Curve  lassen   demnach  unmittelbar  auf  die  Pendelreibung 
schliefsen.     Die  der  Trommeldrehung    entsprechenden  Abscissen  der 
Curve  lassen  die  Umdrehungszahl  der  Welle  a  erkennen.    Um  dies  zu 
erleichtern,  wird  der  auf  der  Trommel  befestigte  Papierstreifen  durch 
Verticallinien  in  solche  gleiche  Theile  getheilt,  welche  einer  bestimmten 
Umdrehungszahl  der  Welle  a  entsprechen.     Zur  Beobachtung  der  Er- 
wärmung der  Pendellagerschalen  dient  ein  auf  das  Pendel  aufgesetztes 
Thermometer. 

Die  Ausführung  dieses  Apparates ,  welcher  auch  zur  Beurtheilung 
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Terachiedener  MeUdloompoBitioneD  für  LagencbaleQ  angewendet  wer- 
den kaDD,  hat  die  Maschinenfabrik  £fetn^  SchanMn  %md  Becker  in  Franken- 
tfaal  übernommen. 


Tragbare  Nietmaschine. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  3. 

Eine  dureh  ihre  Einfachheit  anter  den  vielen  bekannten  hervor- 
ragende Nietmaschine  (vgl.  1879  231*306.  1880  297*186.  238*262), 
welche  sowohl  durch  Wasserdruck,  wie  Dampf  getrieben  werden  kann, 
ist  die  von  Deering  und  Morrison  in  Oateshead-on-Tjne,  England.  Es 
wird  bei  dieser  Haschine  angestrebt ,  den  Schlufs  der  Niete  durch  eine 
Bewegung  des  Nietwerkseuges  in  einer  der  Achse  der  Niete  voll- 
Icommen  parallelen  Richtung  eu  erzielen,  während  die  Nietwerkzeuge 
sonst  gewöhnlich  in  einem  Kreisbogen  gegen  einander  bewegt  wurden. 
Ein  weiterer  Vorzug  dieser  Maschine  besteht  in  der  Leichtigkeit,  mit 
welcher  die  Entfernungen  der  arbeitenden  Werkzeuge  verändert  und 
diese  selbst  ausgewechselt  werden  können. 

In  den  GuTsstahlquerkopf  B  (Fig.  7  bis  9  Taf.  3)  ist  der  Arbeit- 
cylinder  Ä  eii^gegossen,  in  welchem  sich  die  Ramme  C  befindet;  ihr 
vorderes  Ende  ist  gegen  den  Gylinder  mit  den  gewöhnlichen  Mitteln 
abgedichtet,  während  weiter  vom  eine  ringförmige  Eindrehung  vor- 
gesehen ist,  welche  die  Fortpflanzung  des  benutzten  Wasserdruckes 
ermöglichen  soll.  An  der  nach  hinten  durchgehenden  Stange  D  sitzt 
ein  Querkopf  £,  welcher  auf  den  Führungsstangen  F  mit  Keilen  fest- 
gestellt wird  -,  letztere  sind  mit  dem  Querkopf  Q  sicher  verbunden  und 
dienen  dem  Arm  B  als  Leitung.  Im  unteren  Ansatz  von  B  läuft  in 
einer  entsprechenden  Führung  die  mit  0  verbundene  Schraube  L,  um 
welche  herum  eine  durch  eine  Mutter  regulirbare  Spiralfeder  £1  ge- 
legt ist  Diese  Feder  soll  einestheils  den  Druck  auf  den  bewegten 
Arm  B  ausgleichen,  anderniheils  die  Rückwärtsbewegung  der  Ramme 
unterstützen;  sie  mufs  also  genügend  stark  sein. 

Ist  nun  von  Hand  eine  Niete  eingelegt,  so  wird  die  Pfanne  H 
gegen  dessen  fertigen  Kopf  gebracht  und  nun  Druckwasser  oder  auch 
Dampf  in  das  vordere  Ende  des  Cjlinders  Ä  gelassen.  Hierdurch  vnrd 
die  Ramme  C  nach  aufsen  gedrückt  und  zieht  mittels  ihres  Quer- 
kopfes £  den  Arm  0  gegen  B  hin.  Das  Druckwasser  bezieh,  der 
Dampf  wird  nun  durch  das  als  sehr  einfach  bezeichnete,  nicht  näher 
erläuterte  Ventil  in  den  ringförmigen  Raum  am  Umfange  der  Ramme  C 
gelassen,  um  so  dieselbe  mit  Unterstützung  der  Feder  S  in  die  frühere 
Stellung  zurück  zu  bewegen.    (Nach  Engineering ,  1881  Bd.  32  S.  383.) 

Mg, 
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Neuenmgen  an  GelmmgsschneidinaschiiifiiL 

Patentklasse  38.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  8. 

Die  älteren  Constractionen  von  Oehrungsschneidmaschinen  begnüg- 
ten sich  mit  der  Erzeugung  des  gebräuchlichsten  Oehrungswinkels  von 
45^,  wie  er  ganz  gut  auf  der  allgemein  bekannten  Oehrungsstofslade 
hergestellt  wird.  Während  hier  ein  Schneiden  der  Qehrung  durch  eine 
Säge  geschieht,  wird  bei  der  vielfach  nachgebauten  Maschine  von 
Skule  in  London  (1871  200*181)  der  Winkel  durch  ein  Messer  abge- 
spalten; dieses  gleitet  in  einem  Rahmen,  unter  welchem  das  anzu- 
schneidende Holz  horizontal  vorgeschoben  wird,  während  die  Führung 
des  Messers  unter  45^  gegen  den  Horizont  geneigt  ist  Das  Messer 
wird  durch  einen  Kniehebel  zur  Wirkung  gebracht 

Im  Allgemeinen  wird  jedoch  aus  praktischen  Rücksichten  immer 
die  Säge  dem  Messer  vorgezogen,  trotzdem  letzteres  den  sogen.  Orat 
vermeidet,  und  so  zeigen  auch  die  neueren  Oehrungsschneidapparate 
im  Allgemeinen  nur  die  Einrichtung  für  das  Schneiden  mit  der  Säge 
und  Verbesserungen  in  der  sicheren  Führung  derselben. 

Die  Oehrungslade  von  Friling  und  Ccmp.  in  Köln  (Erloschenes 
*D.  R.  P.  Nr.  5350  vom  14.  Juli  1878)  schliefst  sich  der  bekannten 
Stofslade  an,  ohne  indefs  eine  Verbesserung  derselben  zu  zeigen. 
(Vgl.  Kassw  1880  286*19). 

Das  Bestreben  der  neueren  Constructionen  geht  darauf  hinaus, 
auf  derselben  Oehrungslade  nicht  nur  einen  bestimmten  Winkel,  son- 
dern möglichst  sämmtliche  bei  der  Einrahmerei  zur  Erzeugung  viel- 
eckiger Bilderrahmen  u.  dgl.  gebrauchten  Winkel  anschneiden  zu 
können.  Es  wird  dies  im  Allgemeinen  durch  Verstellung  der  Anschlag- 
leisten auf  der  Lade  gegen  die  in  festen  verticalen  Führungen  horizon- 
tal bewegbare  Säge  ermöglicht,  oder  umgekehrt  durch  Einstellung 
der  um  einen  festen  Punkt  drehbaren  verticalen  Säge  gegen  die  festen 
Anschlagbacken. 

Zur  ersten  Art  gehört  die  Oehrungissäge  von  J.  Bräuiigam  in 
Nürnberg  (»D.  R.  P.  Nr.  13538  vom  17.  September  1880).  Dieselbe 
hat  die  beiden  um  den  Zapfen  z  (Fig.  10  und  11  Taf.  3)  schwingbaren 
und  in  den  Löchern  A,o,/, /i  feststellbaren  Anschlagleisten  l^l^^  so 
dafs  in  der  gezeichneten  Stellung  derselben  ein  Winkel  von  45^,  in  der 
dem  Loch  o  entsprechenden  Stellung  ein  solcher  von  60<>  für  sechseckige 
Rahmen,  bei  Benutzung  der  Löcher/  ein  solcher  von  67 Vt^  für  acht- 
eckige u.  s.  w.  hergestellt  werden  kann.  Die  Säge  ist  genau  über 
der  Halbirungslinie  der  Anschlagwinkel  mit  ihren  Führungen  an  der 
Säule  a  angebracht.  Die  sichere  und  leichte  Führung  der  Säge  t  wird 
durch  deren  Steg  x  in  dem  an  s  befestigten  Qehäuse  y  bewirkt,  dessen 
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Deekel  v  durch  4  Schraaben  a  und  om  die  SchraubeD  liegende  Spiral- 
federn DaebflteUbar  gerichtet  ist  Dabei  ist  das  FühruDgsgehftuse  in 
einer  Höhe  angeordnet,  dafs  das  Sägeblatt  »,  welches  darch  Flügel- 
matter  c  and  Stange  p  gespannt  wird ,  gerade  noch  die  zu  bearbeitende 
Leiste  dorchschneidet,  ohne  deren  Unterlage  zu  beschädigen,  oder  selbst 
dadurch  verletzt  zu  werden. 

Zur  zweiten  Art  gehört  der  Gehrungschneidapparat  von  Q.  Ott  in 
Ulm  (»D.  R,  P.  Nr.  12517  vom  16.  Juli  1880)  j  er  ist  dem  vielfach 
gebrauehten  Langdon^schen  Apparat  scheinbar  nachgebaut,  zeichnet 
sieh  aber  durch  seine  gfinstige  Anordnung  vortheilhaft  vor  seinen  Vor- 
gängem  aus.  Die  älteren  Constructionen  dieser  Art  bestanden  im 
Allgemeinen  in  einer  Fuchsschwanzsäge,  welche  mit  ihrem  Ende  ge- 
lenkig an  einer  senkrechten  Achse  befestigt  war  und  deren  Führung 
auf  einer  Kreistheilung  beliebig  fes^estellt  werden  konnte. 

Der  in  Kg.  12  bis  14  Taf.  3  skizzirte  Apparat  besteht  hier  aus 
einem  Auflagebrett  a  bis  d  mit  Anschlag  c  bis  /,  der   zur   sicheren 
Haltung  des  zu  schneidenden  Stabes  mit  Schmirgel  versehen  ist;  an 
diesem  ist  ein  Halbkreis  r  p  s  befestigt,  auf  welchem   die  Oehrungs- 
linien  des  regelmäfsigen  4-  bis  12 Eckes  angegeben  sind,  und  zwar 
die  in  der  Tischlerei  am  meisten  vorkommenden  mit  Theilstrichen  und 
Lödiem  und  die  übrigen  nur  mit  ersteren.    Senkrecht  unter  dem  Gen- 
tium des  Theilkreifecs  rps  dreht  sich  um  einen  eisernen  Bolzen  h  die 
R^ulirschiene  A  B,  welche  in  zwei  Führungen  q  an  dem  Kreis  gleitet; 
zwischen    diesen   befindet   sich    eine   Arretirungsfeder  n,  welche    mit 
einem  Bolzen  p  in  die   Löcher  z  des  Theilkreises  einschnappt,  wenn 
die  betreffenden  Gebrungslinien  bestimmt  werden  sollen.    Für  aufserge- 
wöimliche  Gebrungslinien  ist  an  der  Arretirungsfeder  ein  Strich  einge- 
lassen, der  dann  mit  den  Theilstrichen  der  verschiedenen  Gehrungen 
zusammengestellt  wird^  ein  Knopf  0  dient  zum  Auslösen  dieser  Feder. 
Vor  und  hinter  dem  Auflagebrett  sind  die  Führungscjlinder  t  und  k 
befestigt,  in  welchen  die  Führungsbolzen  l  und  m  sich  befinden;  diese 
Cjlinder  und  Bolzen  haben  Schlitze  o ,  welche  die  directe  Führung  der 
Bandsäge  y  bestimmen;  zur  besseren  Haltbarkeit  haben  die  Cylinder 
f  nnd  k  Abschlufsdeckel  t,  die  innen   mit   einem  Oewinde  versehen 
sind,   welches   die  beiden  Theile  des  Gjlinders  zusammenhält    Um 
das  Zosammendrüeken   des  Schlitzes  o  zu   vermeiden,  sind  an  dem 
AbaehlafBdeekel  t  weiter  innen  Ringe  E  angebracht,  an  die  sich  der 
innere  Theil   der  Cylinder  anlegt.    Die  Bolzen  l  und  m  haben   oben 
metallene  Zwingen,  welche  ihnen  eine  gröfsere  Festigkeit  und  mehr 
Gewicht    verleihen,  weil   dieselben  sich  in  gleichem  Yerhältnifs  wie 
das  Sägeblatt  y  aenken  sollen.    Der  Steg  v  der  Säge  mufs  so  einge- 
stdlt  werden,  dafs  die  Entfernung  zwischen  den  Zahnspitzen  und  der 
VDteren  Kante  des  Steges  v  gleich  dem  Höhenunterschied  des  Auflage- 
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brettes  ad  und  der  Absohlufsdeckel  t  ist,  damit,  wenn  die  Zahn- 
spitsen  auf  dem  Auflagebrett  angekommen  sind,  der  Steg  sich  auf 
den  Abschlufsdeckeln  befindet,  mithin  die  Sfige  nicht  mehr  als  erfor- 
derlich nach  unten  schneiden  kann.  Der  Apparat  wird  während  des 
Gebrauches  in  die  Hobelbank  gespannt 

Die  folgeiide  Einrichtung  zum  Bestofsen  von  Gehrungen  von  «7. 
Bräuiigam  in  Nürnberg  (*D.  R.  P.  Nr.  13276  vom  25.  September  1880) 
hat  nicht  den  Yortheii  des  beliebigen  Oehrungswinkels,  sondern  er- 
laubt nur  das  Bestofsen  von  drei  verschiedenen  Gehrungen;  femer 
wird  hier  keine  Säge  verwendet,  sondern  die  Gehrung  mit  einem  Hobel 
abgestofsen.  Zu  diesem  Zweck  besteht  die  Vorrichtung  aus  einem 
Paralleischraubstock  (Fig.  15  Taf.  3),  der  von  einem  dreiseitigen  Prisma  a 
und  einer  Hülse  b  gebildet  wird,  in  welcher  sich  das  Prisma  mit  Hilfe 
der  Schraubenspindel  c  verschieben  läfst  An  den  einander  zugekehrten 
Endflächen  /  und  g  haben  Prisma  und  Hülse  an  drei  Seiten  Ansätze  J, 
II  und  III^  zwischen  welchen  die  zu  bearbeitenden  Leisten  oder  Rahmen- 
theile,  an  deren  Ende  die  Gehrung  angehobelt  werden  soll,  eingespannt 
werden  können.  Wird  nun  die  Leiste  L  in  eine  der  Backen  einge- 
spannt, wie  es  in  Fig.  16  durch  punktirte  Linien  angedeutet  ist,  so 
bilden  die  Flächen  mn  bezieh,  op  und  qr  nach  einem  gewissen  Winkel 
die  Schablone  fUr  die  abzuhobelnde  Gehrung.  Mit  dem  Lappen  «, 
welcher  sich  um  einen  Ansatz  t  drehen  läfst  und  an  drei  passend  ge- 
wählten Punkten  durch  eine  Schraube  festgestellt  werden  kann,  wird 
die  ganze  Vorrichtung  beim  Gebrauch  in  eine  Hobelbank  eingespannt 
und  zwar  so,  dafs  jederzeit  die  zu  benutzende  Gehrungsfläche  wie  mn 
u.  s.  w.  horizontal  steht 

Eine  interessante  Maschine  zum  Fügen  und  Bestofsen  von  Hölzern, 
wie' sie  in  der  Parketfabrikation  gebraucht  werden,  ist  von  H.  Wieland 
in  Leipzig  (*D.  R.  P.  Nr.  14692  vom  28.  Januar  1881)  ausgeführt.  Die- 
selbe ist  nicht,  wie  die  vorher  besprochenen  Maschinen,  für  Zwecke 
des  Kleintischlers,  sondern  für  die  massenhafte  Zurichtung  recht-  und 
schiefwinkliger  Figuren  aus  massivem  wie  fumürtem  Holz  für  Parket- 
tirungen  bestimmt  Bei  den  bisher  üblichen  Füge-  und  Bestofsmaschinen 
werden  lange,  ebene,  meist  mit  der  dieselben  tragenden  Welle  parallel 
liegende  Messer,  sogen.  Fräsköpfe  mit  eingesetzten  Messern,  verwendet; 
hier  kommt  ein  rundes  Fräsblatt  o  (Fig.  17,  18  und  21  Taf.  3)  zur 
Verwendung;  dasselbe  trägt  an  seinem  Umfange  die  schneidenden 
Zähne  und  bildet  die  Schneidekante  derselben  mit  der  radialen  Rich- 
tung einen  Winkel  von  etwa  30<>.  Das  Blatt  selbst  ist  an  seiner  vor- 
deren arbeitenden  Seite  flach  conisch  ausgedreht,  so  dafs  nur  immer 
der  äufserste  Umfang  des  Fräsblattes  zur  Wirkung  gelangt 

Zum  Zweck  der  Bearbeitung  werden  mehrere  Schichten  Hölzer 
über  einander  auf  dem  Tisch  b  (Fig.  17  bis  20)  eingespannt  und  an 


Digitized  by 


Google 


R.  Wagner's  Tafelschere  mit  rotirendem  Obermesser.  29 

den  FrfiBblati  o  durch  Zahnstangen  und  Bäder  vorbeigeffthrt  Um 
beliebig  breite  und  beliebig  starke  Hölzer  zugleich  mit  einander  auf 
dieser  Haschine  bei  gröfstmöglichster  Holzerspamifs  zu  bearbeiten,  wird 
die  Winkelvorlage  /  (Fig.  19),  welche  auf  dem  mit  dem  Bett  b  fest  ver- 
bundenen Winkel  m  aufgeschraubt  wird^  zum  Anlegen  der  Hölzer  be- 
nutzt. Will  man  Hölzer  auf  gleichmäfsige  Breiten  bestofsen  bezieh, 
fbgen,  so  nimmt  man  nur  eine  Bttckenvorlage  p  (Fig.  17  und  18).  Je 
nadidem  man  nun  diese  Vorlagen  zur  Ebene  des  um  seine  fest  ge- 
lagerte Achse  h  rotirenden  Frftsers  parallel  oder  entsprechend  schrftg 
stellt,  kann  man  die  Hölzer  mit  parallelen  oder  beliebig  zu  einander 
geneigten  Seiten  bestofsen  und  fügen. 

Für  das  Oehrigschneiden  von  Hölzern,  welche  auf  den  Seiten 
fertig  bestofoen  sind,  werden  zwei  Vorlagen  s  und  t  (Fig.  20)  benutzt, 
wovon  f  reditwioklig  zur  Ebene  des  Fräsblattes,  t  nach  dem  geforder- 
ten Oehmngswinkel  gegen  dasselbe  verstellt  ist  Man  legt  nun  das 
Holz,  wie  Fig.  20  bei  il  zeigt,  an  die  Vorlagen  an ,  bestöfst  die  vor- 
stehende Kante  «,  wendet  hierauf  das  Holz,  so  dafs  die  oben  bestofsene 
Kante  «  an  die  Vorlage  s  zu  liegen  kommt  (vgl.  Fig.  20  bei  B).  Ehe 
jedoch  das  Anlegen  nach  dem  ersten  Bestofsen  geschieht,  schiebt  man  die 
bewegh'che  Schiene  v  aus  der  Lage  A  in  diejenige  B,  da  anderenfalls 
die  Gehrung  wohl  rechtwinklig,  aber  nicht  gleichseitig  ausfällt  Theo- 
retisch mfifste  der  Abstand  w  der  beiden  Vorlagen  genau  so  grofs  sein, 
als  das  zu  bestofsende  Holz  breit  ist,  um  eine  rechtwinklige,  gleich- 
seheDkJige  Gehrung  zu  erhalten.  Da  jedoch  die  durch  die  Kreis-  oder 
Bsndsäge  vorgeschnittenen  Hölzer  nicht  g^au  ausfallen  können,  wird 
es  Döthig,  dem  Fräsblatt  mehr  Holz  zum  Bestofsen  zu  bieten,  bezieh, 
das  Holz  dem  Fräsblatt  mehr  zu  nähern ,  was  dadurch  erreicht  wird, 
dafs  man  den  Abstand  fo  der  Vorlagen  vergröfsert  und  zwar  um  so 
viel,  als  die  Stärke  x  der  beweglichen  Schiene  v  beträgt 

Die  eigenartige  Form  des  Fräsblattes  macht  die  Versicherung 
glaubhaft,  dafs  ein  völlig  glatter,  tadelloser  Schnitt  sowohl  auf  Hirn-, 
wie  Langholz  vom  Beginn  der  Arbeit  an  auf  dieser  Maschine  erzielt 
wird.  • 


Wagner's  Tafelschere  mit  rotirendem  Obermesser. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  3. 

IL  Wagner  in  Chemnitz  (*  D.  B.  P.  Kl.  49  Nr.  15  740  vom  29.  Januar 
1881)  hat  die  in  Fig.  22  bis  25  Taf.  3  dargestellte  Ck)nstruction  von 
Tafelscheren  mit  rotirendem  Obermesser  zum  Schneiden  von  Blechen 
angegeben. 

An  dem  Tisch  a  ist  das  gerade  Messer  h  angeschraubt,  an  welchem 
entlang  das  Kreismesser  c  sich  rollend  fortbewegt     Das  Messer  c  ist 
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auf  einem  Ereiizsapport  e^  gelagert,  damit  es  hoch  und  tief  gestylt 
werden  kann,  was  erforderlich  ist,  wenn  Bleche  von  verschiedener 
Stärke  mit  Yortheil  geschnitten  werden  sollen.  Die  neben  der  fori- 
sehreitenden  erforderliche  rollende  Bew^ung  des  Messers  c  wird  fol- 
gendermafsen  hervorgebracht:  Die  mehrgängige  Schraubenspindel  d, 
welche  auf  eine  am  Support  e  befestigte  Mutter  m  (Fig.  22)  wirkt, 
wird  entweder  durch  Riemen,  oder  Kurbel  im  Umdrehung  versetzt 
und  es  wird  dadurch  der  Sapport  e  fortbewegt.  Das  Zahnrad  /, 
welches  am  Untertheil  e^i  des  Supports  gelagert  ist,  damit  es  zwar  an 
der  Lfingsbewegung,  aber  nicht  am  Auf-  und  Niederstelien  theilnimmt, 
greift  einestheils  in  die  am  Gestell  befestigte  Zahnstange  g  und  andem- 
theils  in  das  auf  der  Messerwelle  aufgekeilte  Zahnrad  h,  so  dafs  durch 
die  fortschreitende  auch  gleichzeitig  die  rotirende  Bewegung  des  Messers 
verursacht  wird. 

An  dem  Untertheil  e^  ist  auf  dem  Bolzen  i  das  in  die  Zahn- 
stange g  eingreifende  Zahnrad  /  gelagert,  so  dafs  dasselbe  stets  mit 
der  Zahnstange  in  gleichem  Eingriff  bleibt,  wenn  auch  der  Obertheii  e^ 
mit  dem  Messer  c  höher  oder  tiefer  gestellt  wird.  Der  Eingriff  zwischen 
den  jSahnrädern  h  und  /  wird  bei  der  Verstellung  zwar  verändert, 
diese  Veränderung  ist  aber  von  keinem  Einflufs  auf  den  ruhigen  und 
sicheren  Oang,  weil  die  Stellung  nur  eine  geringe  ist,  ferner  die  Ver- 
bindungslinie der  Mittelpunkte  der  Räder  mit  der  Stellungsrichtung 
einen  nahezu  rechten  Winkel  einschliefst  und  bei  Anwendung  hoher 
Evolventenzähne  die  geringe  Differenz  in  der  Entfernung  der  Räder- 
mittel den  Oang  nicht  beeinflufst. 

Die  Verstellung  des  rotirenden  Messers  c  wird  durch  Fig.  24  und  25 
verdeutlicht.  Es  ist  e^  der  Untertheil  des  Supports;  er  erhält  durch 
die  Spindel  d  seine  horizontale  Bewegung.  Die  verticale  Verschiebung 
geschieht  mittels  der  Spindel  8.  Mg. 


Neuenmgen  an  FapierschneidmaschmeiL 

Patentklasae  56.    Mit  Abbildungen  auf  Tafei  4. 

Läng89chneider.  Hier  sind  wenige  Neuerungen  zu  verzeichnen. 
Bemerkenswerth  ist  das  Bestreben,  die  Messerköpfe  der  Kreis-  oder 
Tellermesser  so  zu  gestalten,  dafs  die  abgeschnittenen  Streifen  nicht 
wickeln,  wie  dies  bei  den  älteren  Ausführungen  vorkommt  und  wo- 
durch zuweilen  Störungen  veranlafst  werden.  Zu  diesem  Behufe  sind 
alle  vorstehenden  Schraubenköpfe  zu  vermeiden  und  ist  die  Spiral- 
feder, welche  die  Messer  an  einander  legt,  einzumanteln.  Die  Fig.  1 
bis  5  Taf«  4  veranschaulichen  zwei  neuere  Ausfahrungen. 

Fig.  1  zeigt  die  einfachste  Lösung.    Die  Spiralfeder  ist  in  einer 
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Bolining  des  Hesserkopfea  a  untefgebraeht  und  stfitzl  sich  gegen  den 
federnden  SteUnng  6,  welcher  in  Fig.  2  in  der  Ansicht  gezeichnet  ist 
Doreh  ein  Fenster  im  Messerkopf  kann  man^  wenn  derselbe  etwas 
zuTttckgedringt  wird,  mit  einem  Schlüssel  die  Schraube  des  Stellringes 
fassen.    (Kach  der  Päpieneüung^  1880  8.  766.) 

Etwas  nmstfindlicher  ist  die  Einrichtung  des  in  Fig.  8  bis  5  dar- 
gestellten Messerkopfes  von  Robert  Bimu  in  South  Windham,  Con- 
necticut (Amerikanisches  Patent  Nr.  225046  nach  der  PapierzeUung^ 
1881  8.  594).  Auch  hier  steckt  die  Feder  in  einer  Bohrung  des 
Kopfes  A,  stützt  sich  aber  gegen  dne  längere  gufseiseme  Hülse, 
welche,  wie  der  Querschnitt  Fig.  5  zeigte  aufgeschnitten  ist  und  durch 
eine  Schraube  e  auf  der  Welle  fest  gebremst  wird.  Der  Schrauben- 
kopf liegt  in  einer  Aussparung  des  Kopfes  A ;  er  yerhindert  zugleich 
das  Auseinanderfallen  der  Theile  bei  dem  Transport  des  fertig  mon- 
iirten  Messerkopfes.  Beachtenswerth  erscheint  die  Yon  Binvs  gegebene 
Härtung:  Er  h&rtet  nur  die  Aufsenseite  der  Tellermesser  und  Iftfst  die 
Innenseite  weich.  Durch  die  schnellere  Abnutzung  der  letzteren  sollen 
die  Schneidkanten  länger ,  der  yoriiegende  Text  sagt  sogar  ^immer^, 
seharf  bleiben. 

Za  den  Längsschueidem  ist  auch  die  von  F.  A.  Meinhold  in 
Glauchau  (*D.  R.  P.  Nr.  14518  vom  20.  Februar  1881)  angegebene 
Maschine  zum  Schneiden  wellenförmiger  Streifen  aus  Papier,  Geweben 
n.  dgl.  zu  rechnen.  Ein  Blick  auf  Fig.  6  Taf.  4  genügt  zur  Unter- 
richtung über  diese  Maschine.  Schwer  dürfte  es  sein,  bei  diesen  Messern 
mit  doppelt  gekrümmter  Schneide  ununterbrochene  Berührung  der  zu- 
sammenarbeitenden Schneiden  herzustellen  und  zu  erhalten.  Nimmt 
man  zu  den  Messern  recht  dünnes  Stahlblech,  so  könnte  die  Elasticität 
darin  unterstützend  wirken.  Bei  jedem  Nachschleifen  wird  sich  der 
Durchmesser  der  Messer  und  damit  die  Länge  der  wellenförmigen 
Streifen  ändern. 

Quenchmßider.  Einige  beachtenswerthe  Neuerungen  an  Querschneid- 
nuMchinen  des  Systemes  Famy  hat  Joh.  Wüh.  Erkens  in  Düren  (*  D.  R.  P. 
Nr.  10788  vom  14.  Januar  1880)  angebracht  Die  hin-  und  hergehende 
Zange,  welche  den  periodischen  Vorschub  der  Papierbahn  bewirkt, 
ist  so  angeordnet,  dafs  ihre  Bewegung  nicht  eher  beginnen  ksnn,  bis 
das  Papier  sicher  gefafst  oder  frei  ist  Dies  ist  der  richtige  Weg, 
auf  welchem  genaues  Arbeiten  der  Maschine,  d.  h.  die  HerstelluDg 
von  Bogen  yOllig  gleicher  Länge,  erreicht  werden  kann.  Bei  der 
älteren  Anordnung  (ygl.  1879  232*297)  blieb  bessere  Uebereinstimmung 
der  Bogenlängen  zuweilen  noch  zu  wünschen. 

Brkent  hat  die  Zangen  folgendermafsen  angeordnet  Der  untere 
Zaagenbacken  6  (Fig.  7  und  8  Taf.  4)  erhält  im  Gestell  Führung  und 
trägt  aufeerhalb  der  Führungen  zwei  kleine  Supporte,  in  welchen  die 
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mit  Earbeln  n  versehene  Achse  m  gelagert  ist  Der  obere  Backet  d 
fahrt  sich  in  dem  miteren  mittels  der  Stifte  /;  diese  tragen  oben  einen 
Kopf  mit  vorspringenden  Rftndem,  zwischen  welche  die  auf  der  Welle  m 
sitzenden  Daumen  h  fassen.  Denkt  man  sich  die  Zange  in  äufserster 
Stellung  rechts^  so  wird  sich  zunächst,  da  die  Schubstange  o,  welche 
die  Zange  in  hin-  und  hei^ehende  Bewegung  versetzen,  mit  den 
Hebeln  n  verbunden  sind,  der  obere  Backen  d  senken  und  die  Papier- 
bahnen fest  einklemmen.  Erst  nachdem  dies  geschehen,  setzt  sich  die 
Zange  nach  links  in  Bewegung  und  zieht  das  Papier  um  eine  Bogen- 
länge ein.  Beginnen  die  Schubstangen  o  den  Rttcklauf,  so  öffnet  sich 
zuerst  die  Zange,  ehe  die  Rechtsbewegung  eintritt  Das  Spiel  der 
Hebel  n  ist  durch  Ausschnitte  im  unteren  Zangenbalken  6  begrenzt. 

Merkbare  Unterschiede  in  der  Bogenlänge  können  nach  erfolgter 
Einstellung  der  Maschine  nur  durch  Ausbleiben  einer  oder  mehrerer 
Papierbahnen  hervorgerufen  werden.  Führen  wir  vier  Bahnen  von  je 
Omm^l  Dicke  zu  und  nehmen  wir  an,  dafs  die  Papierschicht  in  der 
geschlossenen  Zange  Omm,3  dick  ist,  so  wird  die  Dicke  bei  dem  Fehlen 
einer  Bahn  auf  etwa  0mm^225,  bei  dem  Fehlen  von  zwei  Bahnen  auf 
ungefthr  0°^°>,15  herabsinken.  Die  Hebelarme  der  Daumen  h  und  der 
Kurbeln  n  verhalten  sich  nach  der  Patentzeichnung  etwa  wie  1 : 5. 
Hiemach  sind  im  ersten  Falle  die  Bogen  um  0,075  X  5  =  On>n»,375, 
im  letzten  um  Om°>,750  zu  kurz. 

Die  grobe  Einstellung  des  Zangenweges  erfolgt  mit  Hilfe  der  in 
der  Schlitzkurbel  s  untergebrachten  Schraube,  die  genaue  feine  Ein- 
stellung auf  Bogenlänge  durch  die  am  rechtsseitigen  Hebel  p  vor- 
handene Schraube  während  des  Ganges.  Die  Unterstützung  des  Papieres 
vor  und  hinter  der  Zange  geschieht  auf  folgende  Weise:  An  den  unteren 
Zangenbalken  b  sind  zwei  Tücher  9^1  und  g^  befestigt  q^  geht  nach 
rückwärts  über  Walze  Xi^  und  ist  durch  eine  Walze  x^  belastet;  q^ 
läuft  nach  vorn  über  die  Walze  X3,  ist  durch  xj^  belastet  und  bei  x^ 
befestigt  Beide  Tücher  müssen  hiemach  an  der  hin-  und  hergehenden 
Bewegung  der  Zange  theilnehmen  und  sind  immer  gleichmäfsig  ge- 
spannt In  Folge  dessen  ist  ein  Verlaufen  kaum  möglich;  bei  endlosem 
Tuch  tritt  dies  bisweilen  ein.  —  Erwähnt  sei  noch,  dafs  die  mit  a 
bezeichneten  Scheiben  die  Messer  des  Längsschneidapparates  darstellen. 

Der  Querschneidapparat  besteht  wie  gewöhnlich  aus  dem  mit  dem 
festen  Untermesser  versehenen  Balken  to,  der  Presse  y  und  dem  Ober- 
messer V,  welche  letzteren  eine  schwingende  Bewegung  durch  eine 
auf  der  Kurbelwelle  sitzende  Gurvenscheibe ,  Hebel  A  und  Stange  ti 
erhalten.  Die  Presse,  gebildet  durch  w  und  y,  schliefst  sich  in  dem- 
selben Augenblicke,  in  welchem  der  Vorschub  des  Papieres  aufhört, 
und  hält  die  Bahnen  während  des  gleich  darauf  folgenden  Schnittes 
und  während  des  Bückganges  d^r  Zange  hd  fest  Wie  aus  dem 
Grundrifs    Fig.   9    des  Querschneidapparates    hervorgeht,   läfst   sich 
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dendbe  am  die  Achse  der  Stange  ti  drehen,  00  dafs  die  Papierbahnen 
in  sdirftger  Richtung  geschnitten  werden  können.  Dies  ist  Ar  manche 
Fille,  z.  6.  bei  Herstellung  von  Briefumschlägen,  sehr  erwünscht 

Eine    ebenfalls    für    Diagonalschnitt    eingerichtete    Qoerschneid- 
maschine  mit  periodischem  Vorschub  des  Papferes  durch  eine  Walsie 
bringen  Jof.  Eck  und  Söhne  in  Düsseldorf  (*  D.  R.  P.  Nr.  6008  vom 
7.  Januar  1879)  zur  Ausführung.    Die  Papierbahnen  nehmen  den  durch 
die  Ziffern  1  bis  4  in  Fig.  10  Taf.  4  angegebenen  Weg  und  gehen 
bei  A  zuni&chst  durch  einen  Längsschneidapparat,  welcher,  wenn  er- 
forderlich, durch  achsiale  Verschiebung  der  einen  Messerwalze  aufser 
Th&tigk^t  gesetzt  werden  soll.    Die  gufseiseme  Speisewalze  B  erhält 
von  der  Kurbel  E  aus  Vor-  und  Rttckwärtsdrehung.    Während  des 
Vorganges  ruht  die  Druckwalze  0  auf  der  Speisewalze  und  klemmt  das 
Papier  ein.   Kommt  die  Speisewalze  zur  Ruhe,  um  hierauf  sogleich  den 
Rücklauf  anzutreten,  so  wird  die  Druckwalze  aufgehoben.    Das  Papier 
ist  önen  Augenblick  vorher  durch  die  Presse  des  Schneidapparates 
eriabt  worden.    Ob  diese  Speiseeinrichtung  im  Stande  ist,  Bogen  von 
übereinstimmender  Länge  zu  liefern,  wagt  Referent  nicht  zu  entscheiden. 
Jedenfalls  mnfs  (Ür  genauen,  spielfreien  Eingriff  zwischen  dem  Zahn- 
bogen und  dem  Rade  auf  der  Speisewalze  gesorgt  werden.    Ein  Gleiten 
der  Speisewaize  ist,  wenn  die  Bremsen  an  den  Papierrollen  scharf  an- 
gezogen werden  und  der  Längsschneider  in  Thätigkeit  ist,  nicht  aus- 
geBcUossod.    Die  grobe  Einsteilung  der  Bogenlänge  erfolgt  durch  Ver- 
änderuDg  des  Kurbelradius  £,  die  genaue  Einstellung  während  des 
Ganges  Yom  Handrade  tc  aus. 

Der  Querschneidapparat  besteht  wie  gewöhnlich  aus  dem  fest- 
liegenden Untermesser  und  dem  bewegten  Obermesser  nebst  der  Presse. 
Der  ganze  Schneidapparat  ist  um  die  Achse  xo;  drehbar;  das  freie 
Ende  des  unteren  Messer-  und  Prefsbalkens  gleitet  dabei  auf  dem 
schräg  liegenden  gufseisemen  Balken  g  und  kann  an  demselben  in 
jeder  beliebigen  Stellung  befestigt  werden  (vgl.  Fig  11).  Der  zwischen 
Meaaerbalken  und  Speisewalze  entstehende  Raum  wird  überbrückt,  so 
dafs  die  Papierbahnen  stets  unterstützt  sind.  Der  Diagonalschneid- 
apparat scheint  recht  gut  veranlagt.  Dadurch,  dafs  die  Papierbahnen 
eine  glatte  geneigte  Fläche  vor  dem  Messer  hinuntergleiten,  wird  eine 
Spannung  derselben  durch  das  Eigengewicht  herbeigeführt.  Liefen 
die  Bahnen  von  der  Speisewalze  horizontal  nach  dem  Schneidapparate, 
so  könnte  bei  starker  Schrägsteilung  des  letzteren  Stauchung  oder 
Faltenwerfen  eintreten,  wodurch  die  richtige  Schräge  oder  Oröfse  der 
Bögen  yerloren  gehen  mufs.  Die  Bewegung  des  Obermessers  und  der 
Presse  erfolgt  durch  ein  auf  der  Kurbeiwelle  sitzendes  Excenter  H. 
Noch  sei  auf  den  bei  T  angebrachten  und  von  der  Druckwalze  0  aus 
getriebenen  Roliapparat  aufmerksam  gemacht,  welcher  dazu  bestimmt 

IHi«l6r'8  polyt  Jounial  Bd.  Si3  H.  1.  1882/1.  3 
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ist,  breitere  abfallende  Streifen,  die  noch  weitere  Verwendung  finden 
können,  aufzuwickeln.    Derselbe  besitzt  die  übliche  Einrichtang. 

Zuführung  des  Papieres  durch  Walzen  wenden  auch  OrcM  und 
Hoefü  in  Dresden  C*D.  R.  P.  Nr.  15495  vom  20.  März  1881)  bei  ihren 
Querschneidem  an.  Die  untere  Walze  a  (Fig.  12  Taf.  4)  erhält  jedoch 
nicht  Vor-  und  Rückdrehung,  wie  bei  der  Eck'achen  Ck)n8truction, 
sondern  rotirt  unausgesetzt  rechts.  Der  Antrieb  geht  von  der  darunter 
liegenden  Welle  aus.  Das  Rad  c  ist  Wechselrad;  der  Durchmesser 
desselben  bestimmt  die  Bogenlänge.  Daraus  geht  zunächst  hervor, 
dafs  die  Bogenlänge  bei  dieser  Maschine  mit  einem  Satze  von  Wechsel- 
rädern  nur  sprungweise,  nicht  von  Punkt  zu  Punkt  geändert  werden 
kann.  Das  Vorziehen  der  Papierbahn  erfolgt  durch  Anpressen  der 
Drnckwalze  6,  deren  Aufheben  also  die  Speisung  unterbricht;  dabei 
wird  gleichzeitig  die  Presse  geschlossen.  Ob  durch  diese  Einrichtung 
eine  gröfsere  Genauigkeit  und  Uebereinstimmung  in  der  Bogenlänge 
erzielt  wird  als  bei  den  Maschinen  mit  geradlinig  hin-  und  hei^ehenden 
Speisezangen  scheint  doch  recht  zweifelhaft. 

Alle  vorbesprochenen  Querschneidmaschinen  besitzen  ruckweise 
Speisung;  die  Papierbahn  wird  vorgezogen,  eingeklemmt  und  zertheilt, 
dann  erfolgt  ein  neues  Vorziehen.  Könnte  man  die  Speisung  ununter- 
brochen —  selbst  während  des  Schnittes  —  und  mit  gleichmäfsiger 
Geschwindigkeit  erfolgen  lassen,  so  würde  die  Leistung  der  Maschine 
ohne  Zweifel  gröfser  werden  als  die  einer  Maschine  mit  ruckweiser 
Speisung.  Der  Construction  von  Querschneidmaschinen  mit  ununter- 
brochener Zuführung  des  Papieres  stellen  sich  aber  ziemlich  bedeutende 
Schwierigkeiten  entgegen  dadurch,  dafs  genau  rechtwinklige  Bogen 
verschiedenen  Formates  zu  schneiden  sind  und  die  Messer  einen  Scheren- 
schnitt ausfuhren.  Es  läuft  der  Schnitt  von  einem  Rande  der  Papier- 
bahn  zum  ander^i.  Denkt  man  sich  die  laufende  Papierbahn  horizontal 
ausgespannt  und  zur  Zertheilung  eine  Parallelschere  gewöhnlicher  An- 
ordnung mit  horizontaler  Schneidkante  des  Grundmessers  und  wenig 
geneigter  gerader  Schneidkante  des  beweglichen  Messers  in  Verwendung, 
so  würde  ein  rechtwinkliger  Schnitt  dadurch  erzielt  werden  können, 
dafs  man  die  Schere  während  des  Schnittes  mit  derselben  Geschwindig- 
keit und  nach  derselben  Richtung  bewegt  wie  die  Papierbahn.  Ein- 
stellung auf  verschiedene  Formate  könnte  dadurch  erfolgen,  dafs  man 
bei  constanter  Spiel-  oder  Schnittzahl  der  Schere  die  Geschwindigkeit 
der  Papierbahn  ändert;  dann  müfste  mit  jedem  neuen  Format  auch 
die  Geschwindigkeit  der  Schere  in  Richtung  des  Papieres  der  Speisung 
entsprechend  eingestellt  werden«  Oder  man  läfst  die  Papierbahn  immer 
•mit  gleicher  Geschwindigkeit  laufen  und  variirt  die  Schnittzahl  der 
Schere,  hat  dann  aber  dafür  Sorge  zu  tragen,  dafs  die  Geschwindig- 
keit der  Schere  in   Richtung  des  Papieres   constant  bleibt.    Dieser 
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Jetstere  Gedanke  liegt  der  Quenchneidmasdiine  mit  continairlicher 
Sp^Bung  YOD  KaH  Ssefo  und  GoMob  Friedr.  LeU  in  Stuttgart  (*D.  R.  P. 
Nr.  14178  Yom  28.  September  1880)  zu  Onmde.  Die  wichtigsten 
Constmetionstheile  der  Maschine  sind  in  Fig.  13  und  14  Taf.  4  dar- 
gelegt. Bei  a  tritt  eine  beliebige  Anzahl  yon  Papierbahnen  in  den 
Einzngsapparat^  welcher  aus  den  mit  endlosen  Bändern  überspannten 
Walsenpaaren  e^d  und  q^d^  besteht.  Der  eine  Bändersatz  umspannt 
die  oberen  Walzen  c^c^ ;  der  andere  umschlingt  die  unteren  Walzen  d^d^ 
und  geht,  unterstützt  von  den  Walzen  k^^  k^^  a^  k^  bis  k^^  ttber  die 
grofse,  auf  der  Welle  J  sitzende  Trommel  8^  um  schliefslich  über  die 
Walzen  hj  und  k^  nach  a  zurückzukehren.  Die  Walze  kj  dient  %ls 
Spannwalze.  Um  ein  sicheres  und  gleichmäfsiges  Einziehen  der  Papier- 
bahnen zu  erreichen,  was  nur  dadurch  möglich  ist,  dafs  man  die 
Bändersysteme  mit  gehörigem  Druck  auf  das  Papier  einwirken  läfst, 
ist  folgende  Einrichtung  getroffen.  Die  Walzen  d  und  d^  sind  in  Armen 
gelagert,  welche  sich  um  die  Achsen  der  Walzen  c  bezieh,  q  drehen 
lassen.  Diese  Arme  sind  mit  verzahnten  Bögen  2,0^  versehen,  in 
welche  das  Trieb  y  eingreift.  Erhält  y  Rechtsdrehung,  so  schwingen 
die  Walzen  d  und  d^  im  Sinne  der  eingezeichneten  Pfeile,  spannen 
die  Bänder  beider  Systeme  und  bewirken  dadurch  ein  festeres  Ein- 
klemmen der  Papierbahnen.  Die  Walzen  c^  und  d^  erhalten  Tom 
Sade  r  aus  Antrieb;  c  und  d  werden  durch  die  Bänder  mitgenommen. 
Die  langen  Bänder  befördern  das  Papier  über  die  mit  dem  Schneid- 
apparat versehene  Trommel  S  hinweg  und  zwar  mit  constanter  Qe- 
sehwindigkeit 

Die  Schere  besteht  ans  dem  auf  dem  Querbalken  m  der  Trommel 
verschraubten  Untermesser  und  dem  in  radialer  Richtung  beweglichen 
Obermeaser  m^.  Um  hier  einen  rechtwinkligen  Schnitt  zu  ermöglichen, 
wäre  die  Trommel  8  für  die  Dauer  des  Schnittes  mit  einer  Umfangs- 
geschwindigkeit gleich  der  Einzugsgeschwindigkeit  des  Papieres  und 
nach  derselben  Richtung  wie  dieses  zu  bewegen.  Da  die  Zeit  ftar 
einen  Niedergang  und  einen  Aufgang  des  Messers  eine  sehr  kleine  ist, 
so  begnügte  man  sich  damit,  nur  in  einem  Augenblick  Gleichheit 
zwisehen  der  Papier-  und  der  Umfangsgeschwindigkeit  der  Trommel 
betznsteUen.  In  diesem  Augenblicke  erfolgt  der  Schnitt  Um  dies  zu 
erreichen,  erhält  die  Trommel  8  eine  oscillirende  Bewegung  um  die 
Achse  J  von  einem  auf  einer  darunter  liegenden  Welle  aufgekeilten 
Excenter,  dessen  Stange  Z  die  mit  Stellschraube  versehene  Schlitz- 
knrbel  Ä  erfafst 

Nehmen  wir  an,  die  Maschine  sei  für  eine  bestimmte  Bogenlänge 
richtig  eingestellt;  der  Schneidapparat  schwingt  zwischen  den  Radien  I 
und  II  hin  und  her;  der  Schnitt  erfolgt  bei  dem  Durchgang  durch  die 
Yertioale.  In  diesem  Augenblick  mufs  also  die  Umfangsgeschwindig- 
keit des  Untermessers  und   zwar  die  gröfste  überhaupt  auftretende 
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Umfangsgeschwindigkeit  gleich  der  Einzugsgeschwindigkeit  des  Papieres 
sein.  So  tritt  jetzt  die  Frage  auf,  welche  Veränderungen  vorzunehmen 
sind)  um  die  Maschine  für  ein  anderes  Format  einzustellen?  Andere 
Bogenlänge  läfst  sich  nur  erreichen  durch  Veränderung  der  Schnittzahl 
in  der  Zeiteinheit  Die  Excenterwelle  mufs  bei  kürzeren  Bogen  mit 
gröfserer,  bei  längeren  Bogen  mit  geringerer  Umdrehungszahl  laufen. 
Damit  verändert  sich  auch  die.  gröfste  Umfangsgeschwindigkeit  des 
Schneidapparates,  die  aber  für  jedes  Format  gleich  der  Papier- 
geschwindigkeit sein  mufs.  Um  Gleichheit  herzustellen,  ist  der  An- 
griffspunkt der  Excenterstange  an  der  Kurbel  A  zu  verlegen;  derselbe 
mufs  beim  Gröfserwerden  des  Formates  weiter  hinaus,  im  umgekehrten 
Fall  näher  hereingerttckt  werden.  —  Für  jedes  Format  sind ,  wie  aus 
Obigem  hervorgeht,  zwei  Einstellungen  zu  machen:  ftlr  die  Umdrehungs- 
zahl der  Excenterwelle  und  dann  an  der  Armlänge  der  Schlitzkurbel  A. 
Beide  Einstellungen  müssen  auf  das  genaueste  in  Uebereinstimmung 
mit  einander  gebracht  werden,  wenn  die  Maschine  richtig  arbeiten 
soll.  Die  Einstellung  wird  durch  angebrachte  Scalen  erleichtert  Der 
Antrieb  der  Exc^terwelle  erfolgt  durch  Biemenkegel.  Dies  ersdieint 
als  ein  wunder  Punkt  der  Maschine.  Der  Riemen  verläuft  auf  den 
Kegeln  leicht;  damit  würde  sich  sofort  die  Bogenlänge  ändern.  Auf 
genaue  Führung  des  Riemens  kommt  hier  alles  an;  dies  ist  auf 
folgende  Weise  zu  erreichen  versucht  worden.  Der  Riemen  wird  bei 
jeder  beliebigen  Lage  durch  2  Rollen  R  (Fig.  13)  dicht  vor  den  Auflauf- 
steilen  auf  die  Kegel  geführt  Die  Lage  der  Rollen  bedingt,  dafs  die 
umspannten  Bögen  gröfser  und  das  Gleiten  geringer  wird.  Durch 
Verschieben  des  Antriebkegels  läfst  sich  der  Riemen  spannen. 

-  Niedergang  und  Aufgang  des  Messers  erfoJgen  durch  unrunde, 
auf  der  Excenterwelle  sitzende  Scheiben.  Unmittelbar  vor  dem  Schnitt 
senkt  sich  der  Prefsbalken  p  (Fig.  14)  auf  das  Papier  und  hält  die 
Bahnen  fest. 

Eines  Wortes  der  Erklärung  bedürfen  noch  die  unmittelbar  vor 
dem  Balken  des  Grundmessers  in  der  Trommel  S  gelagerten  Einzugs- 
walzen  ai^.  Die  untere  wird  durch  die  endlosen  Bänder  getrieben 
und  treibt  durch  Reibungsrollen  die  obere  mit  etwas  gröfserer  Um- 
fangsgeschwindigkeit, um  ein  Zurückbleiben  der  oberen  Papierbahnen 
zu  verhindern.  Ein  zu  starker  Angriff  der  Walze  auf  das  Papier  soll 
durch  Besetzen  mit  Borsten  vermieden  werden.  ^ 

Papterschneidmaschinen  ßir  Buchbindereien  u.  dgL  Selbstthätige  Ein- 
spannung  des  Papieres  bei  den  in  Buchbindereien  vielfach  benutzten 
Schneidmaschinen  sucht  Fr.  Aug.  Barihel  in  Leipzig  (*  D.  R.  P.  Kl.  11 
Nr.  13227  vom  5.  October  1880)  auf  die  durch  Fig.  15  Taf.  4  ange- 

1  Eine  Maschine  nach  diesem  System  war  auf  der  Wfirttembergischen 
Landesgewerbeansstellang  in  Stuttgart  1881  zu  sehen.  D.  Red. 
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deutele  Weise  so  bewirken.  An  den  Rahmen  der  Schneidmaschine 
18t  ein  besonderer  Theil  angeschraubt,  in  welchem  oben  die  horizontale 
Antriebwelle  der  Einspannvorrichtung  lagert  Diese  Welle  erhält  je 
nach  Bedarf  durch  offenen  oder  gekreuzten  Riemen  Rechts-  oder 
Linksdrehung  und  treibt  die  senkrechte,  im  unteren  Theil  jnit  Gewinde 
versehene  Dmekspindel  a,  welche  durch  eine  am  Gestell  feste  Mutter 
hindurchgeht  nnd  den  Prefsbalken  führt.  Nach  Einrückung  der  Maschine 
mit  Hilfe  des  Hebels  c  senkt  sich  der  Prefsbalken,  wird  aber  nach 
Erreichung  einer  bestimmten  Stellung  selbstthätig  ausgerückt  dadurch, 
dafs  die  auf  a  sitzende  Mutter  h  mit  dem  unteren  conischen  Theil 
den  pnnktirt  yerzeichneten  Hebel  k  zur  Seite  schiebt,  welcher  die 
i^mmg  des  Hebels  c  aufhebt  Dieser  geht  unter  Federwirkung  in 
eine  zweite  Ruhe  und  die  Riemen  laufen  nun  leer»  Nadi  Yollführung 
des  Schnittes  ist  der  Hebel  c  von  Hand  in  die  dritte  Ruhe  zu  legen; 
die  weitere  Verschiebung  der  Riemen  bewirkt  nunmehr  Aufgang  des 
Prefsbalkens.  Die  Mutter  h  ist  stellbar,  um  fQr  alle  Dicken  den  er- 
forderlichen Druck  erzielen  zu  können.  In  zwei  Zusatzpatenten  (*  D.  R.  P. 
Nr.  15  471  vom  23.  März  IdSl  und  Nr.  15473  vom  29.  März  1881) 
sind  einige  Veränderungen  angegeben.  Der  Antrieb  erfolgt  durch  eineri 
Riemen,  Senkung  und  Hebung  des  Prefsbalkens  durch  Kurbel  oder 
Excenter.  Die  Kurbel  wird  selbstthätig  abgestellt,  sobald  sie  ihre 
höchste  oder  tiefste  Stellung  erreicht  hat  Die  Zusatzpatente  beziehen 
sich  auf  zwei  verschiedene  Ausführungen  der  Auslösung,  von  deren 
Beschreibung  hier  ihrer  Einfachheit  wegen  abgesehen  werden  kann. 

Eigenartig  veranlagt  ist  die  Papierschneidmaschine  von  F.M.  Weiler 
in  New-Tork  t*D.  R.  P.  Nr.  12301  vom  3.  März  1879).  Der  Grund- 
gedanke  der  Construction  liegt  darin,  das  Einspannen  des  Papieres 
und  das  Schneiden  durch  einen  Griff  geschehen  zu  lassen.  Dies  ist 
auf  folgende  Weise  verwirklicht  An  der  eisernen  Tischplatte  d  (Fig.  16 
Taf.  4)  sind  seitlich  Wangen  b  angebracht,  welche  einem  rechteckigen, 
eisernen,  oben  offenen,  aus  dem  unteren  Querbalken  c  und  zwei 
Seitentheilen  c^  bestehenden  Rahmen  Yerticalftihrung  geben.  Auf  dem 
Balken  c  ruht  die  starke ,  das  Messer  e^  tragende  Schiene  e  mit  zwei 
BoUen  so  auf,  dafs  sie,  um  eine  seitliche  Bewegung  des  Messers  während 
des  Schnittes  zu  erzielen,  senkrecht  zur  Bildfläche  bewegt  werden  kann. 
Die  Seitenschilder  C|  geben  in  ihrem  oberen  Theile  dem  eisernen 
Prefsbalken  d,  welcher  an  der  Untersdte  zur  Schonung  des  Messers 
mit  einer  Holzschiene  d^  bekleidet  ist,  Yerticalfllhrung.  Im  Prefsbalken 
ist  eine  Welle  /  gelagert,  welche  auf  jeder  Seite  ein  kleines  Stirnrad 
trägt,  dessen  Zähne  in  Eingriff  sind  mit  den  in  der  Durchbrechung 
der  Schilder  e^  vorhandenen  Zähnen  c^.  Der  lange  Hebel  sitzt  auf 
der  Welle  /.  Dreht  man  den  Hebel  nach  dem  Auflegen  eines  zu  be- 
schneidenden Papierstofses  in  der  Pfeilrichtung,  so  wälzen  sich  die 
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Zabnrftder  auf  der  Welle  /  in  den  vorläufig  feststehenden  Zähnen  c^ 
ab;  der  Prefsbalken  senkt  sich  auf  das  Papier.  Ueberschreitet  der 
bei  weiterer  Drehung  des  Hebels  yom  Prefsbalken  gegebene  Druck  — 
bei  Aufserachtlassung  des  Eigengewichtes  •—  das  Gewicht  des  aus  e« 
und  c  bestehenden  Rahmens  nebst  dem  Gewicht  der  Messerschiene  und 
des  Hessers,  so  hebt  sich  der  Rahmen  mit  dem  Messer  und  das  letztere 
Tollfährt  den  Schnitt  Ein  ziehender  Schnitt  des  Messers  wird  dadurch 
erreicht  <)  dafs  die  Messerschiene  e  durch  eine  Lenkstange  niit  dem 
.  tiefsten  Punkte  des  rechtsseitigen  Schildes  c  verbunden  ist  Links  vom 
Messer  befindet  sich  eine  Platte  g\  deren  Oberfläche  mit  der  Tisch- 
fläche zusammenfällt:  diese  Platte  ist  an  den  obersten  Punkten  der 
Wangen  h  pendelnd  aufgehängt,  weicht  nach  links  aus^  wenn  das 
Messer  aufsteigt  und  nimmt  dabei  die  abgeschnittenen  Papierstreifen 
weg.  h  und  i  sind  Anschlagwinkel  fUr  das  zu  schneidende  Papier; 
der  erstere  läfst  sich  in  einem  Schlitz  senkrecht  zum  Messer  ver- 
schieben;  der  letztere  kann  unter  beliebigem  Winkel  zur  Schneidkante 
eingestellt  werden. 

Zum  Schlufs  sei  hier  noch  kurz  der  in  Fig.  17  Taf.  4  dargestellte 
Papierschneider  von  E.  Leger  in  Waterville,  Maine  (Amerikan.  Patent 
Nr.  225990  vom  J.  1880  nach  der  Papier^eitung^  1880  S.  826)  erwähnt 
Der  Messerbalken  A  ist  mit  den  Winkelhebeln  C  und  C|  durch  Gelenk- 
bolzen verbunden;  eine  zweite  Verbindung  der  Winkelhebel  ist  durch 
die  Stange  h  erzielt  Bringt  man  den  Hebel  D  in  die  punktirte  Lage, 
so  -voUfährt  dabei  das  Messer  einen  ziehenden  Schnitt  Es  läfst  sich 
nicht  Jäugnea,  dafs  die  Bewegung  des  Messers  auf  sehr  einfache  Weise 
erreicht  ist;  aber  die  Führung  desselben  durch  die  Oislenkbolzen  er^ 
scheint  nicht  solid  genug.  A.  L. 


Fohlmann  und  Niesenhaiis'  Fangvorrichtang. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  6. 

Die  von  Christ.  Pohlmann  und  Friedr.  Niesenhants  in  Essen  (*D.  R.  P. 
Rl.  5  Nr.  15 184  vom  2.  December  1880)  vorgeschlagene  Fangvorrichtung 
hat  die  in  Fig.  1  bis  4  Taf.  5  ersichtliche  Einrichtung.  Es  befindet 
sich  über  dem  FördergesteÜ  ein  Rahmen  r,  welcher  durch  die  Federn/ 
nach  oben  gedrückt  wird.  In  demselben  sind  die  Wellen  x  verlagert, 
welche  aufserhalb  die  Excenter  e  und  innerhalb  des  Rahmens  die 
Arme  h  tragen;  letztere  sind  durch  Zugstangen  z  mit  dem  Gerüst  ver- 
bunden. Am  unteren  Ende  der  Königsstange  S  sind  zwei  Ketten  k 
angeschlossen,  die  über  am  Gerüst  befindliche  Rollen  r^^  laufen  und 
mit  ihrem  anderen  Ende  am  Rahmen  r  befestigt  werden,  wobei  die 
Kettenläoge  so  geregelt  werden  mufs,  dafs  bei  angespanntem  Seile  der 
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Bahmen  r  Ton  dem  Gewicht  des  Gerüstes  nach  unten  gezogen  wird 
und  in  Folge  Zusammendrückung  der  Federn  /  auf  ihm  aufliegt  Sobald 
nun  das  Seil  reifst,  bewirken  die  Federn  ein  Aufwärtsschnellen  des 
Bahmens^in  Folge  dessen  die  Arme  h  und  mit  ihnen  die  Excenter  e 
gedreht  werden,  so  dafs  letztere  gegen  die  Leitbäume  L  und  zwar  um 
so  stärker  dracken,  je  mehr  das  Gerüst  selbst  nach  unten  zieht.  Der 
Druck  soll  ein  so  kräftiger  sein,  dafs  die  Excenter  ungezahnt  bleiben 
können  und  daher  gut  fUr  eiserne  Leitungen  verwendbar  werdep« 

a-i 


Hydraulische  Oelpresse  ohne  Einsclilagtilcher  imd  mit 
selbstdichtendem  Abschlufs  der  Prefskästen. 

Mit  Abbildungen  im  Text  und  auf  Tafel  6. 

Die  neuere  Art  Pressen  zur  Herstellung  von  Oelkuchen,  bei  A^elchen 
man  über  einander  gesetzte  Formkästen  benutzt,  leiden  an  dem  Nach- 
ilieil,  dafs  sich  die  Kuchen  nach  erfolgter  Pressung  schwer  oder  doch 
unter  zu  grofsem  Zeitaufwande  aushebai  lassen.  Es  befinden  sich 
nämlich  an  der  breiteren  Querseite  der  trapezförmigen  Kästen  ein  oder 
zwei  Verschlüsse,  welche  nach  Einbringung  der  in  Tücher  geschlagenen 
Saat  oder  bei  deren  Entnahme  gelöst  werden  müssen. 

M.  Ehrhardt  in  Wolfenbüttel  (»D.  R.  P.  Kl.  58  Nr.  14990  vom 
8.  Januar  1881)  vermeidet  diese  lösbaren  Verschlüsse  bei  seiner  neuen 
'  hydraulischen  Oelpresse,  indem  er  die  Seitenwände  der  einzelnen  Form- 
kästen aus  festen  Knaggen  k  bezieh,  g  (Fig.  5  bis  7  Taf.  5)  bildet, 
welche  bei  stattfindender  Pressung  um  den  stempelartigen  Ansatz  des 
darüber  bezieh,  darunter  liegenden  Kastens  grei- 
fen (vgl.  Textfigur  1).  Die  Knaggen  h^  weiche 
die  Querwände  bilden,  sind  in  ihrer  Höhe  so 
bemessen,  dafs  sie  bei  der  gröfsten  Entfernung 
der  Kästen  von  einander  OefiPnungen  von  etwa 
50mm  Höhe  lassen ,  durch  welche  die  Beschickung 
oder  die  Entnahme  des  Prefsgutes  erfolgt.  Für 
das  Ausheben  werden  die  Kuchen  von  der  Presse 
selbst  bereit  gelegt,  indem  beim  Niedergang  des 
Prefskolbens,  also  bei  der  gegenseitigen  Ent- 
fernung der  einzelnen  Formkästen,  in' Löchern  der  Knaggen  g  bei  i 
eingesteckte  Stifte  so  weit  in  entsprechende  Nuthen  k  eingeschoben 
werden,  dafs  die  auf  der  Sohle  {  des  Kastens  liegende,  durchlochte 
.  Prefaplatte  /  und  somit  der  darüber  befindliche  Kuchen  bis  an  den 
Rand  der  Knaggen  h  gehoben  wird.    Bei  der  Entnahme  des  Kuchens 
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bedarf  es  dann  nur  eines  seitlichen  Herausschiebeos.   Bevor  die  Fflllang 
erfolgt,  werden  die  Stifte  aus  der  Nuth  wieder  zarückgesogen. 

Fiir.  2.  '^^^  derartige  Pressen  mit  trapezförmigen  Kästen  dürfte 

..^  es  sich  übrigens  empfehlen,  die  einzelnen  Formkästen  so 
aufzubauen,  dafs  Breit-  und  Schmalseite  abwechselnd  über 
einander  zu  liegen  kommen  (vgl.  Textfigur  2).  Es  würde 
dadurch  eine  gleichmäfsigere  DruckverÜieilung  und  demzu- 
folge eine  leichtere  Auf-  und  Niederbewegung  der  Kästen 
erreicht  werden.  Sckg. 


Sienr  und  Terral'B  Gegensprecher  mit  magnetischer 
Ansgleichnng. 

Beim  telegraphischen  Gegensprechen  wird  in  der  Leitung  der 
Empfangsstation  meist  nur  ein  verhältnifsmäfsig  kleiner  Theil  des 
von  der  Telegraphirbatterie  der  gebenden  Station  gelieferten  Stromes 
zugeführt  und  dieser  wird  dann  auch  nicht  einmal  immer  im  Empfänger, 
ohne  weitere  Verzweigung,  wirklich  ausgenutzt  Ein  Theil  des  ge- 
lieferten Stromes  wird  ja  dazu  verbraucht,  um  den  Empfänger,  welcher 
nothwendiger  Weise  beständig  in  der  Linie  bleiben  mufs,  gegen  die 
von  dem  zu  ihm  gehörigen,  mit  ihm  in  demselben  Amte  befindlichen 
Sender  gegebenen  Zeichen  unempfindlich  zu  machen. 

Diesen  Uebelstand  hat  man  schon  auf  verschiedene  Weisen  zu 
beseitigen  versucht;  Siewr  und  TerrcU  machen  den  Telegraphirstrom  im 
eigenen  Empfänger  nicht  auf  elektrischem,  sondern  auf  magnetischem  ^ 
Wege  unwirksam.  Bei  ihrem  Gegensprecher  sind  der  Taster  und  der 
aus  zwei  getrennten  Schenkeln  bestehende  Elektromagnet  des  empfan- 
genden Relais  mit  einander  in  Verbindung  gebracht*,  der  eiserne  Sieg, 
welcher  die  beiden  Kerne  der  Elektromagnetrollen  verbindet,  ist  an 
dem  Tasterhebel  befestigt,  legt  sich  bei  ruhendem  Taster  auf  die  beiden 
Eisenkerne  auf  und  schliefst  sie  zu  einem  Hufeisen-,  er  wird  dagegen 
von  ihnen  abgehoben  und  entfernt,  wenn  der  Taster  zum  Geben  eines 
Zeichens  niedergedrückt  wird.  Da  nun  den  Kernenden  die  beiden  Pole 
eines  Hufeisenmagnetes  gegenüber  liegen,  so  sind,  während  der  Taster 
in  seiner  Ruhelage  ist,  die  beiden  Kerne  unmagnetisch,  werden  aber 
kräftig  magnetisch,  wenn  beim  Niederdrücken  des  Tasters  der  Steg 
von  ihnen  abgehoben  wird.  Bei  ruhendem  Taster  wirkt  daher  ein  aus 
der  Leitung  kommender  und  durch  das  Relais  zur  Erde  gehender  Strom 
im  Relais  wie  in   einem  gewöhnlichen  Elektromagnete,  l^t  dessen 

1  Durch  magnetische  Ausgleichnng  versuchte  M.Koeh  (1876*888  56}  die 
Stromverzweigung  nnd  Schwächung  zn  umgehen. 
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Ankerhebel  an  die  Contactaohraabe  und  schliefst  so  die  Looalbatterie 
durch  den  Empftnger. 

Drückt  man  dag^en  den  Taster,  welcher  zur  Verhütung  von 
linienunterbrecbungen  während  des  Schwebens  in  bekannter  Weise 
mit  einem  Hilfshebel  versehen  ist,  beim  Geben  nieder,  so  entsendet 
ikian  den  unvenweigten  Strom  der  Linienbatterie  in  die  Leitung.  Der 
Telegraphirstrom  durchläuft  zwar  auch  den  Elektromagnet  des  Relais 
in  der  gebenden  Station;  seine  Bichtung  ist  aber  so  gewählt,  dafs  er 
den  Kernen  die  entgegengesetzte  Polarität  ertheilt  von  derjenigen,  welche 
jetzt  der  Hufeisenmagnet  in  ihnen  hervorruft,  und  demnach  wird  das 
Beiais  in  der  gebenden  Station  nicht  ansprechen,  wenn  durch  die  An- 
näherung oder  Entfernung  des  Hufeisenmagnetes  von  den  Kernen  diese 
beiden  magnetisirenden  Wirkungen  auf  die  letzteren  gleich  stark  ge- 
macht werden. 

Drücken  beide  Stationen  ihre  Taster  gleichzeitig  nieder,  so  werden 
die  beiden  Linienströme  je  nach  der  Schaltung  der  Batterien  in  den 
beiden  Stationen  entweder  "sich  suinmiren,  oder  sich  ganz  oder  zum 
grOfsten  Theile  vernichten.  In  beiden  Fällen  werden  in  beiden  Stationen 
bei  richtiger  Spannung  der  Abreifsfeder  beide  Beiais  ansprechen,  weil 
im  ersieren  Falle  in  den  Kernen  beider  Stationen  die  durch  den  Unien- 
strom,  im  anderen  Falle  die  vom  Hufeisenmagnete  hervoi^ebrachte 
Hagnetisirung  überwiegt.  (Nach  den  Ännaks  i4l6graf^ique$^  1881  S.  237.) 


Controlapparat  für  Haximaltemperatiiren. 

Mit  einer  AbbUduog  auf  Tafel  5. 

Bkhard  Schwarbshopff  in  Berlin  (*D.  R.  P.  Kl.  74  Nr.  15634  vom 
1.  Mai  1881)  hat  einen  Apparat  construirt,  welcher  sowohl  das  Sinken 
des  Kesselwassers  unter  den  niedrigsten  Stand,  als  auch  den  zulässig 
höchsten  Druck  durch  Messung  der  Temperatur  anzeigt  Unter  An- 
wendung von  Compositionsmetallen  mit  gegebenen  Schmelzpunkten 
vermeidet  er  hierbei  den  Nachtheil  einer  Inkrustation,  indem  er  den 
fragliehen  Metallkörper  mit  dem  Wasser  überhaupt  nicht  in  Berüh- 
rung bringt. 

Der  in  Fig.  8  Taf.  5  skizzirte  Apparat  besteht  aus  zwei  mit 
Zwischenraum  in  einander  geschobenen  Bohren,  von  welchen  4as  äufsere 
Rohr  /  aus  Eisen,  oder  Stahl  mit  Flanschen  und  Gewinde  auf  dem 
Kessel  dergestalt  befestigt  ist,  dafs  das  untere  Bohrende  bis  zum 
niedrigsten  Wasserstand  reicht;  das  innere  Kupfer-  oder  Messingrofar  e 
sitzt  dicht  auf  dem  oberen  verstärkten  Band  von  /,  gegen  welchen  es 
durch  eine  darüber  geschraubte  Mutter  angedrückt  wird.  Am  unteren, 
verschlossenen,  sowie  am  oberen  Ende  von  e  sind  Schälchen  b  aus 
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Ponellan  oder  sonstigem  isolirenden  Material  mit  darüber  befindlichem 
Legirangsring  c  eingesetzt.  Bei  genügend  hoher  Temperatur  erfbllen 
letztere  als  geschmolzenes  Metall  die  Aushöhlung  der  Schfilchen  und 
stellen  dadurch  den  Contact  zwischen  den  mit  einer  Batterie  in  Yer- 
bindung  stehenden  Drähten  a  her,  so  dafs  der  Stromschlufs  das  Er^ 
tönen  einer  eingeschalteten  Signalvorrichtung  bewirkt.  Der  untere 
Ring  c  schmilzt  bei  einer  Temperatur,  welche  dem  zulässig  höchsten 
Drucke  entspridit  Das  Schmelzen  des  oberen  Ringes  tritt  bei  Wasser- 
mangel ein,  indem  Dampf  in  den  vorher  durch  das  Kesselwasser  am 
unteren  Ende  abgeschlossenen  und  hierbei  durch  die  äufsere,  das 
Rohr  /  zum  Theil  umspülende  Luft  genügend  abgekühlten  Ringraum 
eindringt  und  ihn  heizt.  Bei  normalem  Wasserstande  verhindert  der 
Schirm  m  ein  Aufsteigen  von  Dampfblasen  in  den  erwähnten  Ringraum. 

Zur  Vermeidung  g^enseitiger  Berührung  der  Drähte  a  kann  das 
Rohr  6  mit  irgend  einem  Isolirungsmittel  d  theilweise  oder  ganz 
erfüllt  sein. 

Nach  SehfßarizkopJSr»  Angaben  sind  geeignete  Mafse  für  den  vor- 
liegenden Apparat:  Rohr  /=  60  bis  70mm  Durchmesser  und  l%b  Länge, 
Rohr  e  =  40  bis  50°>™  Durchmesser.  Sollte  die  Höhe  des  Kessel- 
hauses die  senkrechte  Aufstellung  so  langer  Rohre  nicht  gestatten, 
dann  empfiehlt  es  sich ,  die*  Rohre  e  und  /  in  gebogener  Form  herzu- 
stellen und    die  Drähte  a  aus  Oelenkstücken  zusammenzusetzen. 

Schg. 


tJeber  die  Entphosphonmg  des  Roheisens.  * 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  K. 

Wie  auf  der  Versammlung  des  Iron  and  Steel  Institute  am 
11.  October  1881  zu  London  von  S.  0.  Thomaa  hervorgehoben  wurde, 
sind  augenblicklich  36  Bessemerbirnen  im  Betrieb,  30  im  Bau,  aus- 
schliefslich  für  den  basischen  Procefs.  ^ 

Nach  den  auf  derselben  Versammlung  gemachten  Mittheiiungen 
von  P.  Kupehoieser  ist  die  verhältnifsmäfsig  geringe  Dauerhaftigkeit  des 

1  Die  Patente  von  8.  G.  Thomas  haben  nach  Kupelwieser  folgende  Werke 
erworben:  Die  Angleur-Stahl werke ^  die  Eisenwerke  in  Ars  an  der  Hose],  die 
Athns- Werke,  die  Burbacher  Gesellschaft,  der  Bochumer  Verein,  die  Chaüllon- 
nnd  Commentry-Gresellschaft,  die  Denain- Werke,  Dietrich  in  Niederbronn,  die 
Dillinger  Gesellschaft,  die  Dortmunder  Werke,  die  Gatehoffnungshütte,  der 
Hoerder  Verein,  die  Ilseder  Hütte,  das  Hüttenwerk  in  Kladno,  in  Longwy, 
die  Maximilian-Hütte,  die  Gesellschaft  von  Montataire^  die  Hütte  zu  Ougr^e, 
Phönix  in  Rahrort,  Rothe  Erde  bei  Aachen^  die  Rheinischen  Stahlwerke, 
Schneider  in  Creuzot,  Schneider  und  de  Wendel  in  Joeuf ,  Stumm  in  Neun- 
kircben,  die  Gesellschaft  von  St.  Chamond,  die  6oci6t6  de  Nord  et  de  l^Est, 
die  Teplitzer,  Warschauer,  De  Wendel'schen  Werke,  die  Witkowitzer  Hütte  u.  a. 
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feuerfesten  Fatters  unbestritteii  der  wände  Pankfe  des  Processes.  Un- 
geachtet aller  zahlieichen  Versuche,  welche  mit  anderen  Materialien 
in  dnigen  Fftllen  mit  gnten  Resultaten  gemacht  worden  sind,  gebrauchen 
die  Werke,  soweit  bekannt,  noch  die  ursprOn^ich  Ton  Thomas  vor- 
geschlagenen basischen  Ziegel  oder  die  Mischung  von  gebranntem 
Kalk  oder  Theer.  Auf  manchen  Werken  werden  gemahlene  basische 
Ziegel  mit  5  bis  10  Proc  Theer  sowohl  fOr  das  Futter,  als  auch  fbr 
Nachbesserungen  angewendet  Basische  Düsen  sind,  soweit  bekannt, 
obsehon  man  dieselben  an  manchen  Orten  erzeugt  und  versucht  hat, 
jetzt  nicht  in  ständigem  Gebrauche.  Als  Bimenböd^i  werden  solche 
gebraucht,  bei  denen  um  eiserne  Rundstäbe  herum,  welche  die  Wind- 
öffiiungen  bilden  sollen,  die  Masse  gestampft  wird,  oder  der  Dttsen- 
boden,  in  welchem  gewöhnliche  feuerfeste  Dttsen  eingesetzt  sind  und 
der  fibrige  Boden  entweder  mit  basischen  Ziegeln,  oder  mit  gestampfter 
Masse  •  ausgefällt  ist  Der  auswechselbare  Boden  von  HoUey  (1881 
239*465)  ist  in  nahezu  allen  basischen  Betrieben  im  Gebrauch.  Der- 
selbe dürfte  in  neuen  Werken  mit  grofsem  Yortheile  angewendet  werden. 
Sowohl  bei  zum  basischen  Pröcesse  umzubauenden  vorhandenen 
Bosse WiCT  werken ,  als  auch  bei  neuen  ist  es  wOnschenswerth^  dafs  die 
Oielsgrabe  etwas  von  den  Bessemerbirnen  entfernt  liegt,  um  genügenden 
Baum  zum  Einbringen  der  basischen  Zuschläge  und  zum  Fortschaffen 
der  diesem  Pröcesse  eigenthümlichen  grofsen  Menge  von  Schlacken 
an  denselben  zu  haben.  Deshalb  wird  gewöhnlich  die  Giefspfanne 
dorch  eine  mechanische  Vorrichtung  oder  eine  kleine  Locombtive  aus 
der  unmittelbaren  Nachbarschaft  der  Birne  zu  einer  getrennten  Giefs- 
gmbe  gebracht,  wo  das  Giefsen,  Putzen  und  das  Herausnehmen  der 
Gufsblöcke  geschieht 

Die  Kosten  des  basischen  Processes  werden  wahrscheinlich  immer 
etwas  höher  sein  als  die  des  sauren;  jedoch  wird  das  zu  ersterem 
verwendete  Roheisen  wenigstens  so  viel  billiger  bleiben,  um  die 
höheren  Kosten  aufzuwiegen.  Dagegen  ist  der  basische  Procefs  mit 
Bäcksicht  auf  die  Qualität  seiner  Producte  nicht  allein  dem  sauren 
gleich,  sondern  sogar  überlegen. 

Schon  bei  den  ersten  Versuchen  mit  dem  basischen  Procefs, 
welche  vor  2  Jahren  in  Witkowitz  angestellt  wurden,  erkannte  man, 
dafs  der  Hauptwerth  des  neuen  Verfahrens  für  die  Hütte  nicht  darin 
liege,  dafs  sie,  wie  anderwärts,  einen  billigeren  Stahl  herstellen  könne, 
sondern  darin,  dafs  sie  mit  den  vorhandenen  Materialien  ein  Product 
zu  erzielen  im  Stande  wäre,  welches  in  Bezug  auf  seine  Reinheit  sich 
mit  den  berühmten  Qualitäten  der  Steierischen  Werke  messen  könne. 
Da  das  vorhandene,  vor  15  Jahren  erbaute  Bessemerwerk  sich  nicht 
zu  einem  schnellen  Betriebe  des  basischen  Processes  eignete,  so  wurde 
anfangs  die  Aufmerksamkeit  nur  auf  die  Herstellung  von  Bessemer- 
flufseisen  für  Bleche  gerichtet;  als  jedoch  im  März  1881  die  beide- 
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Birnen  der  nenen  speciell  für  das  Thomas-Oilchrist- Verfahren  erbanlen 
Anlage  in  Betrieb  kamen,  wurde  die  Nachfrage  nach  dem  basischen 
weichen  Flufseisen  so  grofs,  dafs  man  sich  entschied,  die  neue  Anlage 
einzig  zur  Herstellung  von  entphosphortem  weichem  Metall  und  die 
alte  zur  Herstellung  von  Schienenstahl  nach  dem  alten  Bessemerprocefs 
zu  betreiben.  Bei  dem  Ausbau  der  neuen  Anlage  durch  zwei  weitere 
Bessemerbirnen  an  Stelle  der  kleinen  alten  besteht  die  Absicht,  nichts 
anderes  als  basischen  Stahl  zu  machen. 

Witkowitzer  Flufseisen  des  basischen  Processes  hat  sich  bewfihrt 
zur  Herstellung  Ton  Kesselblechen,  von  denen  viele  Tausend  dem 
Röhrenwalzwerke  von  Huldichinsky  und  Söhne  in  Oleiwitz  zur  Fabri- 
kation von  geschweifsten  Locomotivröhren  geliefert  sind  und  den  aus 
dem  besten  schwedischen  Material  gewalzten  gleich  befunden  wurden. 
Besonders  bemerkenswerth  sind  jene  Versuche,  bei  welchen  durch 
einen  Rohrausweiter  die  absolute  Festigkeit  der  Schweifsstelie  gezeigt 
wurde,  wobei  ohne  Rifs  an  derselben  eine  weite  Ausdehnung  von 
9  bis  V7^^  bei  einem  ursprünglichen  Durchmesser  von  48B>m  ent- 
sprechend einer  Ausdehnung  von  20  bis  36  Procent  des  Materials  an 
dem  Umfang  erreicht  wurde.  Die  Röhren  können  mit  grofser  Leichtig- 
keit kalt  oder  warm  umgebörtelt  und  ohne  zu  reifsen  gebogen  werden. 
Die  Leichtigkeit,  mit  welcher  entphosphortes  Eisen  schweifst,  ist 
daraus  zu  erkennen,  dafs  die  Scherabschnitte  paketirt  und  zu  Rund- 
eisen ausgewalzt  werden,  welches  ein  vorzügliches  HieteiBen  gibt 
Wenn  die  Blechabfälle  mit  Luppeneisen  paketirt  und  zu  Blechen  aus- 
gewalzt werden,  so  erhält  man  Schweifseisenbleche,  welche  in  Bezug 
auf  Zugfestigkeit  und  Ausdehnung  die  besten  Bleche  dieser  Art  über- 
treffen. Dünne  Bleche  aus.  entphosphortem  Eisen  werden  zur  Fabri- 
kation von  gestanzter  Waare  verwendet. 

Die  elektrische  Leistungsfähigkeit  des  basischen  Eisens  übertrifft 
die  des  schwedischen.  Die  nachfolgenden  Tabellen  und  Analysen 
geben  eine  Vorstellung  von  dem  verwendeten  Robmaterial  und  dem 
hieraus  gewonnepen  Producte: 

Festigkeitsproben. 

4^  ifSAiie  harter             «>  Härtere  Sorte  für  8)  Weichstes  Eisen  für 

yKftnltiJShl           Bleche.  Achsen,  Winkel-  Telegraphendraht 

scmenenstani                  ^^  Nieteisen  und  Stonzwaare 

Zugfestigkeit  .    .    58,4  bis  63,1  46  bis  50  36  bis  39k/qmm 

Gontraction     .    .    51,5  bis  36,9  64  bis  55  77  bis  72o/o 

Dehnung    ...     20    bis  20,5  25  bis  20  37  bis  33o/o 

Zusammensetzung  des  Stahles.' 

Stahl  Nr.  1  2  3 

Kohlenstoflf    .....     0,45 0,19 0,06 

Mangan —        0,34 0,30 

Silicium Spur Spar 0,00 

Phosphor 0,04 0,04 0,02 

Schwefel 0,06 0,04 0,03 

Kupfer 0,07 0,20 — 
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ZasammenfletEiiDg  des  yerwendeten  Roheiseiis. 

SUiciiim 0,54 0,11 0,62 

Mangan 1,00 1,16 1,38 

FhoephoT 1,95 3,46 2,00 

Schwefel 0,23 0,09 0,08 

Knpfer  0,06 0,20 0,09 

ZusammeDsetzuDg  der  gebrauchten  wiederkohlenden  Zosehlftge. 

A  Pi£^^L     2)  Graues  Bessemer-    mangan  mit  2 

'  R^««r  roheisen «  ven^endet  bis 

Honeisen  ^^  q^^  p^^ 

Siliäum 0,18 1,43 — 

Mangan 13,80 2,51 73 

Phosphor     ....      0,11 0,15    .....— 

Der  bei  Stahl  Kr.  2  gegebene  Zuschlag  betrug  1  Proc.  von  50pro- 
eentigem  FerromaDgan. 

Die  Schlacke,  welche  in  den  Hochöfen  verhüttet  wird,  um  den 
Pboephorgehalt  des  Roheisens  zu  erhöhen  und  um  als  Flufsmittei  zu 
dienen,  hatte  folgende  Zusammensetzung: 

Vor  dem  Znsatze 

Kieselsänre 7,00 4,75 

Eisenoxydnl     ....    17,44 18,04 

Thooerde Spur Spar 

Manganoxydnl  ....      3,33 4,70 

Kalk 53,32    .    .  \    .    .    50,06 

Magnesia 0,78 0,76 

Phosphors&nre  ....    16,83 22,00 

Phosphor 7,30 9,54 

Schwefel 0,72 — 

Um  einen  genügend  heifsen  Stahl  zu  erhalten,  soll  in  der  Regel 
die  Summe  des  Siiiciums  und  des  Phosphors  im  Roheisen  mindestens 
%fi  Proc.  betragen.  Es  ist  aber  auch  Roheisen,  welches  von  dieser 
Regel  bedeutend  abweicht,  vortheilhaft  verhüttet  worden.  Zur  Aus- 
ftatterung  sind  mit  Kalkstein  ebenso  wie  mit  Dolomit  gute  Resultate 
erzielt  worden.  Eupdwieser  ist  jedoch  der  Meinung,  dafs  das  Futter- 
material nur  ein^i  geringen  Crchalt  an  Kieselsäure  haben  darf;  das- 
jenige von  Witkowitz  ist  aus  Kalkstein  hergestellt,  welcher  1  bis 
1,5  Proo.  Kieselsäure  enthält..  Die  Ziegel,  welche  in  Witkowitz  ge- 
braucht werden,  um  die  Birnen  i^uszukleiden  und  die  Böden  zu  machen, 
bestehen  vornehmlich  aus  Kalk  mit  ein  wenig  Magnesia  und  ungefähr 
2,5  bis  3  Proc  Kieselsäure.  Die  aus  diesen  Ziegeln  hergestellten 
Böden  halten  30  und  mehr  Hitzen  aus,  wenn  die  Düsen  nach  5  bis  8 
Hitaen  ausgewechselt  werden  und  um  dieselben  neues  basisches  Material 
eingebracht  worden  ist  Zu.  diesem  Zwecke  wird  der  Boden  vom 
Bimenkessel  getrennt.  Das  Abnehmen  der  Böden,  das  Ausbrechen 
der  alten  Düsen,  das  Einsetzen  der  neuen  und  das  Einstampfen  von 
neaem  Material  um  dieselben,  herum  dauert  1  bis  3  Stunden,  so  dafs 

S  Wovon  7,5  Proc.  verwendet  wnrde,  anstatt  des  Spiegels  für  Schienenstahl, 
wenn  die  Beschickung  über  1  Proc  llangan  enthält 
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der  in  Stand  gesetete  Boden  naeh  dieser  kurzen  Unterbrechung  wieder 
gebraucht  werden  kann.  Die  Dusen  sind  aus  saurem  Material  her- 
gestellt und  halten  5  bis  8  Hitzen  aus.  Die  gftnzliche  Erneuerung  der 
Böden  findet  statt,  nachdem  dieselben  im'  Durchschnitt  5  oder  6 mal 
ausgebessert  worden  sind.  6  Böden  sind  fbr  einen  ununterbrochenen 
Betrieb  Yon  150  bis  200  Hitzen  genügend,  oder  für  so  viele  Hitzen, 
wie  2  Birnen  gewöhnlich  ohne  Erneuerung  des  Futters  aushalten.  Es 
folgt  hieraus,  dafs  fttr  sehr  grofse  Productionen  4  Birnen  beim  basi- 
schen Processe  nothwendig  sind.  Es  hat  sich  herausgestellt,  dafs  der 
Abbrand  beim  basischen  Procefs  von  15  bis  zu  17  Proe.  wechselt;  es 
tritt  der  gröfsere  Verlust  dann  ein,  wenn  eine  sehr  weiche  gute 
QyaUtät  erblasen  wird.  Da  der  höhere  Abbrand  in  diesem  Falle  ver- 
hältnifsmäfsig  unwichtig  ist,  so  ist  es  üblich,  mehr  Kalk  zu  verwenden, 
als  wirklich  nothwendig  ist  Für  Schienenstahl  wird  weniger  Kalk 
gebraucht  und  es  ist  der  Abbrand,  da  das  Nachblasen  kürzer  ist, 
geringer. 

Die  seit  dem  Frühjahr  1881  in  Betrieb  gesetzte  Anlage  ist  in 
Fig.  9  und  10  Taf.  5  veranschaulicht  Die  beiden  Birnen  C,  zu  beiden 
Seiten  des  Cupolofens  A^  sind  eiförmig  und  von  vollkommen  symmetri- 
scher Gestalt  mit  der  Oeffnung  an  der  Spitze,  wenn  sie  vertical  stehen. 
Senkrecht  über  dem  Munde  ist  ein  beweglicher  Kamin  JT,  um  die  aus 
der  Birne  emporsteigeuden  Yerbrennungsproducte  zu  entfernen.  Die 
Anlage  ist  so  eingerichtet,  dafs  die  Birnen  auf  beiden  Seiten  ihren 
Inhalt  ausgiefsen  können.  Es  ist  erwiesen,  dafs  die  Seite,  auf  welcher 
bei  geneigter  Lage  der  Birne  das  Metall  nach  dem  Nachblasen  liegt, 
durch  die  Anhäufung  der  feuerfesten  basischen  Schlacke  beständig 
enger  wird,  während  die  obere  Seite  der  Birne  einer  bedeutenden 
Abnutzung  unterliegt  Bei  dem  abwechselnden  Gebrauche  der  beiden 
Seiten  sichert  man  sich  eine  gröfsere  Dauerhaftigkeit  des  Futters, 
während  der  Schlund  vollkommen  rein  bleibt  Diese  Einrichtung  hat 
ihrem  Zweck  vollständig  entsprochen.  W^en  dieser  Eigenthümlich- 
keit  der  Gonstruction  ist  eine  doppelt  wirkende  Dampfmaschine  zc(m 
Drehen  der  Birnen  gewählt;  es  sind  2  Wendemaschinen  m,  Aufzug  n 
und  Giefsvörrichtungen  g  vorhanden.  Jede  Birne  hat  eine  lange  Giefs- 
grube  auf  jeder  ihrer  beiden  Seiten  in  der  Bichtung  ihrer  Achse.  Auf 
der  Kante  der  Gruben  liegen  Schienen,  welche  die  an  den  entgegen- 
gesetzten Seiten  liegenden  Gruben  mit  einander  verbinden.  Anstatt 
mittels  eines  Drehkrahnes  wird  die  Giefspfanne,  welche  auf  einem 
Wagen  ruht,  durch  Heben  und  Senken  des  Geleises,  auf  welchem 
derselbe  läuft,  in  die  Stellung  gebracht,  welche  zum  Eingiefsen  des 
Metalles  nothwendig  ist  Zu  diesem  Zwecke  befindet  sich  unter  der 
Birne  ein  hydraulischer  Kolben,  welcher  oben  ein  Kreuzstück  trägt, 
auf  dem  die  Enden  der  beiden  Geleise  ruhen,  welche  von  den  beiden 
Giefsgruben  hier  zusammenlaufen,  ohne  jedoch  mit  einander  verbunden 
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so  Bein.  Ein  jedes  diefier  Geleise  ist  auf  6°^  Entfernung  von  jeder 
Seite  der  Birne  auf  starken  Trägem  befestigt  Während  nun  die 
Enden  des  Geleises,  welche  anter  der  Birne  sich  befinden,  mitteis  des 
Kolbens  gehoben  werd^i,  ruhen  die  anderen  Enden  auf  6°>  von  der 
Birne  entfernten  Zapfen  und  nimmt  das  Geleise  eine  geneigte  Stellung 
an.  Auf  diese  Weise  wird  der  Wagen  mit  der  Giefspfanne  unter  den 
Mond  der  Birne  durch  die  Aufwärtsbewegung  des  Geleises  gebracht, 
wenn  dieselbe  geleert  werden  soll.  Wird  das  schräge  Geleise  beim 
Drehen  der  Birne  gesenkt,  so  wird  die  Giefspfanne  nicht  allein  ge- 
senkt, sondern  bewegt  sich  noch  in  horizontaler  Richtung,  um  ihre 
Stellung  unter  dem  Schlünde  der  Birne  zu  behalten,  bis  die  Entleerung 
derselben  beendigt  ist. 

Das  Fortnehmen  und  Einsetzen  der  auswechselbaren  Böden,  welche 
sich  auf  dem  über  dem  Kolben  stehenden  Wagen  befinden ,  geschieht 
durch  dieselbe  Vorrichtung^  es  stehen  alsdann  je  zwei  Räder  des 
Wagens  in  gleicher  Entfernung  vom  Mittelpunkte  auf  einem  jeden 
beweglidien  Geleise.  Auf  diesem  unter  der  Birne  herlaufenden 
Geleise  bewegen  sieh  besondere  Wagen,  welche  zur  Aufnahme  der 
Yor  dem  Spiegeleisenzusatze  herausgeworfenen  Schlacke  bestimmt  sind, 
nnd  es  wird  die  Schlacke  unmittelbar  von  hier  zum  Hochofen  zur 
weiteren  Verwendung  befördert  Die  Giefspfanne  läuft  vorwärts  und 
rückwärts,  die  Schlacke  wird  fortgeschafft,  der  Gufsblock  wird  ge- 
putzt und  schliefslich  die  Auswechslung  der  Böden  bewerkstelligt; 
dies  Alles  geschieht  auf  demselben  Geleise  und  versieht  eine  kleine 
lO^-Locomotive  diesen  ganzen  Betrieb. 

Die  Darstellung  des  sehr  weichen  Eisens  wird  einigermafsen . 
schwierig  und  verhältnifsmäfsig  kostspielig  gemacht  durch  die  Un- 
ruhe beim  Giefsen  der  weichsten  Qualitäten.  Die  während  des  Ab- 
kflhlens  in  den  Giefsformen  stattfindende  heftige  Gasentwicklung  ver- 
ursacht bis  jetzt  selbst  beim  sorgfältigsten  Giefsen  beträchtlichen 
Verlust  an  schlechten  Köpfen.  Dieser  Abfall  vergröfsert,  obgleich  er 
ein  ausgezeichnetes  reines  Material  für  den  Siemens-Martin-Procefs 
ist,  den  Verlust  bei  Herstellung  dieser  weichsten  Qualitäten  erheblich. 
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PatenUlasse  75.    Mit  Abbildongen  auf  Taf.  & 

.  H.  Böchd  in  Stafsfurt  (D.  R.  f.  Nr.  14938  vom  5.  Februar  1881) 
will  KainU  wid  andere  ichxDefdeavire  Doppelsabse  des  Kaliums  und  Mag- 
nestums  unter  Venoendung  von  Cfüorcalcium  verarbeiten.  Werden  hier 
noeh  Kainit,  Schönit  und  dergleichen  Verbindungen  mit  Chlorcaldum 
haltigen  Laugen  behandelt,  so  entsteht  &7ps,  Ghlorkalium  undChlor- 
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magDesium.    Die  Flüssigkeit  wird  dann  voo  dem  ausgeschiedenen  Gjps 
getrennt  und  wie  gewöhnlich  weiter  verarbeitet 

Der  Apparai  xur  Herstellung  von  Kaliumsulfat  aus  Kaliummaghesiumr 
stdfat  und  Chlarkalium  Ton  H.  PredU  in  Keustafsfort  (*  D.  R.  P.  Nr.  14  534 
vom  15.  December  1880)  besteht  aus  einem  halbrunden,  liegenden,  durch 
senkrechte  Scheidewände  in  mehrere  Räume  getheilten  Kessel,  welcher 
als  Rohrvorrichtung  eine  durch  Riemenscheibe  a  (Fig.  1  Taf.  6)  und 
Vorgelege  b  in  Bewegung  versetzte  Welle  c  hat,  mit  Armen  d  und 
Löffeln  0.  Aus  dem  Behälter  R  wird  Kaliummagnesiumsulfat  mittels 
Schnecke  /  dem  Aftparat  ununterbrochen  zugeführt  und  während  der 
SiCrsetzung  durch  die  Löffel  o  in  die  folgende  Abtheilung  geschafft, 
bis  es  schliefslich  am  anderen  Ende  des  Apparates  in  den  Trichter  i 
geworfen  wird.  Gleichzeitig  erleidet  das  Doppelsalz  durch  eine  von 
der  entgegengesetzten  Richtung  zufliefsende  gesättigte  Chlorkalium- 
lösung eine  Umsetzung  in  Kaliumsulfat  und  Kaliummagnesiumchlorid; 
die  Ghlorkaliumlösung  kommt  zunächst  mit  dem  nahezu  fertig  gebil- 
deten und  durch  wenig  Magnesiasalze  verunreinigten  Kaliumsulfat  in 
Bertthrung,  fliefst  durch  Löcher  g  (Fig.  2)  in  alle  Abtheilungen  und 
wird  zuletzt  mit  unzersetztem  Doppelsalz  gerahrt,  um  eine  vollständig 
ausgenutzte  und  an  Chlormagnesium  reiche  Lauge  zu  erhalten,  aus 
welcher  die  Kalisalze  durch  Eindampfen  gewonnen  werden. 

Apparate  stur  Trennung  des  (MornaUiums  und  Qdormagnesiums  vom 
Kaliummagnesiumsulfat  im  Kainit.  Nach  fi.  Pireckt  (*D.  R.  P.  Zusatz 
Nr.  13  421  vom  25.  Mai  1880)  kann  die  unter  Dampfdruck  bewirkte 
Trennung  des  Chlomatriums  vom  Kaliummagnesiumsulfat  (vgl.  1881 
241  456)  während  oder  nach  der  Zersetzung  vorgenommen  werden. 
Im  ersteren  Falle  wird  der  Kainit  in  einem  Siebe,  welches  in  einem 
geschlossenen  Kessel  drehbar  ist,  mit  einer  für  Chlomatrium  gesättig- 
ten Lösung  von  Kaliummagnesiumsulfat  unter  Dampfdruck  behandelt. 
Das  Sieb  befindet  sich  im  oberen  Theile  des  Kessels,  so  dafs  im 
unteren  Theile  Raum  für  das  abgesiebte  Kaliummagnesiumsulfat  vor- 
handen ist.  Der  Unterkessel  u  (Fig.  3  bis  5  Taf.  6)  des  Zersetzungs- 
apparates, in  welchem  sich  das  abgesiebte  Kaliummagnesiumsulfat 
ansammelt,  ist  in  wagerechter  Lage  (Fig.  3  und  5)  oder  in  senkrechter 
(Fig.  4)  mit  dem  Oberkessel  verbunden.  In  dem  Oberkessel  ist  das 
Sieb  r  aus  Kupferblech  mit  0mm^75  weiten  Oefihungen  angebracht, 
welches  durch  das  Mannloch  m  mit  Kainitstücken  von  5  bis  50°^ 
Durchmesser  gefUllt  wird;  die  Entleerung  des  Apparates  erfolgt  mit 
Hilfe  einer  Schnecke  durch  die  Oeffnung  o.  ^ 

Wird  die  Trennung  des  Kaliummagnesiumsulfates  von  dem  Chlor- 
natrium erst  nach  der  SiCrsetzung  des  Kainits  vorgenommen,  so  kann 

1  Der  Apparat  Fig.  8  und  5  ist  in  Neustafsfart  seit  IV)  Jahren  im  Be-  t  > ' 

triebe.    Die  jedesmalige  Füllung  des  Apparates  beträgt  8^,  die  selbstthätige 
Entleerang  bewährt  sich  gut. 
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der  ZeTBetzimgsapparat  für  Kainit  aus  einem  geschlossenen  Kessel  mit 
Rfihrwerk  oder  aus  einem  rotirenden  Kessel  bestehen.  Durch  Bewe» 
gang  der  Salzmasse  wird  die  Zersetzung  des  Kainits  wesentlich  beför-' 
dert,  weshalb  in  dem  Apparat  vier  Schaufeln  angebracht  sind  ^  welche 
bei  der  Drehung  des  Kessels  eine  Hebung  der  Salzmasse  bewirken. 

Zur  Trennung  des  Kalinmmagnesiumsulfates  von  den  grofseren 
Steinsalzstöcken  nach  der  Zersetzung  des  Kainits  benutzt  Precht  ein 
Trommelsieb  p'  (Fig.  6  und  7  Taf.  6),  welches  sich  in  einem  mit 
f&r  Chlomatrium  gesättigter  Salzlösung  gefüllten  Kasten  dreht.  Der 
Salzbrei  wird  durch  den  Trichter  t  in  das  conische  Trommelsieb  ein- 
geftült  und  die  groben  Stücke,  welche  im  Siebe  zurückbleiben,  wer- 
den mittels  Schaufeln  v  aus  dem  Apparate  entfernt  Das  Kalium- 
magnesiumsulfat setzt  sich  in  der  Salzlösung  ab  und  kann  auf  diese 
Weise  fast  frei  von  Chlornatrium  gewonnen  werden. 

Zum  Verd43anpfen  der  Mutterlaugen  in  der  Kalifabrikation  will  L. 
WtMenhagen  in  Becklingen  bei  Stafsfurt  (*D.  R.  P.  Kl.  62  Nr.  14015 
▼om  1.  Mai  1880)  die  Laugen  zunächst  in  Yorwärmpfannen  A  (Fig.  8 
bis  11  Tal.  6)  bringen,  welche  von  Röhrensjstemen  a  durchzogen  und 
unter  sich  verbunden  sind,  so  dafs  der  von  den  Yacuumapparaten 
durch  die  Rohrleitung  R  herkommende  Dampf  seine  Wärme  gröfsten- 
tbeils  an  die  frische  Lauge  abgibt,  wodurch  gleichzeitig  eine  Ent- 
lastung des  Condensators  E  stattfinden  soll,  obgleich  wegen  der  An- 
ordnung der  Pfannen  über  den  Ueberhitzern  D  erstere  gleichzeitig  von 
den  abgehenden  Heizgasen  der  Kesselfeuerungen  berührt  werden  und  in 
Folge  dessen  eine  Erhitzung  der  frischen  Lauge  in  den  Pfannen  A  bis 
auf  700  stattfindet  Von  hier  läfst  man  die  Lauge  durch  die  Speise- 
rohre 6  in  die  Yorverdampfkessel  B  ablaufen,  wo  sie  mittels  directer 
Feuerung  so  weit  eingedickt  werden,  dafs  sich  die  schwer  löslichen 
Salze  noch  nicht  in  Massen  abscheiden. 

Die  in  den  Kesseln  B  andauernd  entwickelten  Brüden  dienen  dazu, 
unter  Zuhilfenahme  des  Yacuums  die  durch  die  Debersteigrohre  r  in 
die  Yacuumapparate  C  gelangte  Lauge  fertig  zu  verdampfen.  Wegen 
des  in  den  Kesseln  B  herrschenden  niedrigen  Druckes  von  0,1  bis  0^^^ 
sind  diese  Dämpfe  sehr  wässerig  und  werden,  um  sie  zum  Heizen  der 
Apparate  C  geeigneter  zu  machen,  bei  geschlossenen  Yentilen  v  vor- 
her durch  die  Ueberhitzungsapparate  D  geführt,  in  welchen  durch 
die  abgehenden  Heizgase  der  Kesselfeuerungen  die  Rohrsysteme  d  um- 
spült werden.  Die  hier  überhitzten  Brüden  gelangen  bei  geöffneten 
Yentilen  x  und  geschlossenem  Yentil  z  in  den  Dampfraum  e  der 
Yacuumapparate  C,  wo  sie  die  Eindickung  der  in  dieselben  aus  den 
Kesseln  B  übergestiegenen  Lauge  vollenden^  die  abgekühlten  Brüden 
und  die  entstandenen  Condensationsproducte  werden  bei  /  durch  eine 
Luftpumpe  abgesaugt    Ist  die  Lauge  derart  in  den  Yacuumapparaten 
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auf  die  gewfloaehte  Ooneeutration  gebracht  und  die  Auseeheidtuig  der 
sch^^er  löelichai  Salze  bewirkt,  so  lälM  man  diese  Salze  udd  Obtig 
gebliebene  LAuge  durch  den  Stuleen  h  ab  und  epttlt  das  an  dem  Höhren- 
8j8tem  •  etwa  haftende  Salsgembch  mit  etwaa  Lauge  oder  Wasser 
nach.  Damit  hierbei  ein  Besteigen  der  Kessel  vermieden  werde,  ist 
die  Brause  n  angebracht,  welche  ihre  Speisung  durch  die  Bohrlei- 
tung m  erh&lt 

Als  Ergänzung  seiner  früheren  werthvoUen  Berichte  über  die  Stafs- 
furler  Kali-Industrie  (vgl.  1872  203  194.  1875  217  388.  496.  218  62.  411. 
1876  219  254)  bespricht  JB.  Gründ>erg  in  den  Berichten  der  deuischen 
chemischen  Oeaeüschafl^  1881  S.  1179  die  Darsteüung  von  schwefelsaurem 
Kalium  aus  den  Siafsfoarter  Kalirohsalxen.  Bekanntlich  enthalten  die 
Stafsfarter  Kalirohsalze  aufser  etwa  16  Proc.  Chlorkalium  in  Form 
von  Gamallit  (KMgCl3.6H)0)  und  anderen  Salzen  auch  etwa  17,5  Proc. 
schwefelsaures  Magnesium  in  Form  des  Kieserits  (MgS04.H20).  Bald 
nach  Beginn  der  Verarbeitung  dieser  Stafsfurter  Bohsalze  (im  J.  1861),  ^ 
war  man  bestrebt,  aus  denselben  nicht  allein  das  für  die  Salpeter- 
fabrikation erforderliche  Chlorkalium  darzustellen,  sondern  auch  das 
für  andere  hochwichtige  Zweige  der  chemischen  Industrie  erforder- 
liche dchwefelsaure^ Kalium.  Die  Gegenwart  eines  die  Schwefelsäure 
nur  leicht  gebunden  haltenden  Salzes,  des  schwefelsauren  Magnesiums, 
schien  hierzu  aufzufordern. 

Verfasser,  interessirt  in  der  Fabrikation  des  Kalisalpeters  wieder 
Potasche,  machte  sich  deshalb  bereits  im  J.  1862  an  diese  Aufgabe 
und  stellte,  zunächst  mit  reinen  Materialien  arbeitend,  das  bereits 
bekannte  Doppelsalz  aus  schwefelsaurem  Kalium  und  schwefelsaurem 
Magnesium  dar,  indem  er  1  Aeq.  Ghlorkalium  und  2  Aeq.  schwefelsaures 
Magnesium  heifs  löste  und  das  gebildete  Doppelsalz  (K)S04.MgS04.6H^O) 
durch  krystallisation  gewann.  Aus  diesem  Doppelsalz  das  schwefel- 
saure Magnesium  zu  entfernen,  war  die  nächste  Aufgabe.  Durch  eine 
wiederholte  Umkrystallisation  desselben  gelang  es  zwar,  Salze  za 
gewinnen,  welche  immer  reicher  an  schwefelsaurem  Kalium  und 
immer  ärmer  an  schwefelsaurem  Magnesium  waren;  doch  war  dies 
eine  umständliche  und  deshalb  recht  kostspielige  Fabrikation.  Ein 
anderer  Weg,  dieses  Doppelsalz  mit  einem  Aequivalent  Chlorkalium  zu 
mischen  und  durch  das  hierin  enthaltene  Kalium  das  Magnesium  des 
Doppelsalzes  zu  ersetzen,  nach  der  Formel  2K)S04  +  MgS04  +  3 KCl 
=  3K)S04  -l-lBLMgCls,  liefs  das  erwünschte  Ziel  erreichen.  Verfasser 
glaubte  Anfangs  gefunden  zu  haben,  dafs  diese  Zerlegung  nur  bei 
einer  hohen  Temperatur  bezieh,  in  Gkfäfsen,  welche  mit  einer  Dampf- 
spannung von  2a^  arbeiteten,  ausführbar  sei,  ein  Verfahren,  welches 
Clemm  später  in  sein  Patent  einschlofs  (vgl.  Wagner's  Jahred)ericht^  1864 

1  Vgl.  Wagner's  JithruheridU,  1861  6.  216.   1862  6.  220. 
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S.  %6).  Weitere  Versuche  aber  zeigten ,  dafs  die  erwünschte  Zer- 
legung auch  unter  canfacheren  Yerhftltnissen  zu  erreichen  war.  In  den 
Fabriken  von  C.  Zimmer  und  Douglas  wurden  mit  Brfolg  Versuche 
angestellt,  die  mit  starker  Spannung  arbeitenden  Apparate  su  vennei- 
den,  und  heute  denkt  Niemand  mehr  daran,  sich  derselben  zu  be- 
dienen. Immerhin  war  der  Weg  gezeigt,  wie  aus  dem  Doppelsalz 
das  schwefelsaure  Kalium  zu  isoliren  sei,  und  es  wurde  auf  dieser 
Grundlage  weiter  gearbeitet 

Zunächst  mufste  man  bestrebt  sein,  für  die  Darstellung  des  Doppel- 
aalzes  K^S04JKgS04.6H^O  (Schönit)  sich  möglichst  reine  Rohstoffe  zu 
schaffen.  War  fllr  das  Ghlorkalium  dießet  Weg  durch  die  inzwischen 
entwickelte  Chlorkalium-Industrie  geschaffen,  so  fehlte  es  doch  noch 
«n  einem  Mittel,  das  schwefelsaure  Magnesium  in  möglichst  reiner 
Form  zu  gewinnen;  denn  der  aus  den  Bohsalzsohächten  geförderte 
sogen.  Kieserit  war  ein  ziemlich  unreines  Gemenge  von  schwefel- 
saurem Magnesium  und  Steinsalz  mit  wenig  Gamailit.  Verfasser  ge- 
langte zu  reinem  Kieserit  durch  das  von  ihm  s.  Z.  eingefiihrte  Auf- 
bereitnngsverfahren  in  den  mit  Ghlormagnesiumlauge  arbeitenden 
Setzmaschinen,  welches  den  mit  Steinsalz  gemengten  Kieserit  als  den 
specifisch  schwersten  Körper  am  Grunde  der  Setzkasten  erscheinen 
lieft.  Dieser  Kieserit  wurde  auf  feinem  Drahtsiebe  in  Wasser  oder 
dflnne  Lauge  getaucht;  hier  löste  sich  das  Steinsalz  auf,  der  einge- 
sprengte Kieserit  fiel  als  stftrkemehlartige  Substanz  durch  die  Maschen 
des  Siebes,  um  sich  am  Boden  der  Lösegefl&fse  abzulagern.  Spftter 
wurden  zu  demselben  Zwecke  die  Kieserit  haltigen  Löserttckstftnde  der 
Chlorkaliumfabriken  verwendet  und  auch  die  Apparate  zur  Trennung 
TOD  Kieserit  und  Steinsalz  vereinfacht,  sogenannte  Waschtrichter 
eingeführt 

Mittels  des  so  gewonnenen  Kieserits  und  hochgradigen  Ghlor- 
kaliums  wurde  nun  das  Doppelsalz  „Schönit^  gebildet  Anfangs  löste 
man  beide  Körper  heifs  und  liefs  dann  den  Schönit  krjstallisiren, 
spftter  (i.  J.  1864  nach  Vorschlag  von  Schmidtbom  in  der  Fabrik  von 
Förster  und  Orüneberg  in  Stafsfurt)  wurde  nur  der  Kieserit  heifs  gelöst 
und  die  Lauge  auf  trockenes,  gesiebtes  Ghlorkalium  gelassen,  welches 
sich  dann  während  des  Erkaltens  der  Lauge  in  Schönit  umsetzte. 

Neben  diesen  Arbeiten  liefen  Versuche  mit  einem  im  Leopolds- 
halier  Schachte  gefundenen  sogenannten  „harten  Salz^,  welches  aus 
Sylvin,  Kieserit  und  Kochsalz  bestand  und  beim  Lösen  und  Krjstalli- 
siren auf  einfache  Weise  den  Schönit  ergab.  Bald  darauf  wurde  der 
Kainit  gefunden,  welcher  den  Schönit  schon  fertig  gebildet  enthielt 
und  nunmehr  das  geeignetste  Material  zu  bilden  schien.  Aber  der 
Kainit  wurde  hoch  im  Preise  gehalten,  ergab,  weil  er  ganz  gelöst 
wurde,  viel  Mutterlauge,  mit  der  man  nicht  gut  umzugehen  wufste, 
weil  dieselbe  in  der  Siedehitze,  durch  g^enseitige  Zersetzung  von 
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Chlormagnesiam  i^nd  achwefelsaurem  Kalium,  schwefelsaures  Mag- 
uesium  und  Ghlorkalium  ergab.  Zwar  wurden  spftter  (bei  Vorster  und 
Orüneberp))  um  die  Mutterlauge  unterhalb  der  Siedehitze  abzudampfen, 
sehr  grofse  flache  Pfannen  angelegt,  welche  mit  Schmauchfeuer  be- 
trieben wurden;  auch  wurden  mechanische  Yerdampfapparate  ange- 
schafft, die  durch  Oberflächenyerdunstung  rotirender  hohler  Kupfer- 
linsen ,  welche  von  gebrauchtem  Dampf  durchströmt  wurden,  die  Lauge 
bei  niedriger  Temperatur  verdampfen;  aber  diese  langsame  Verdun- 
stung der  Lauge  erwies  sich  doch  Terhältnifsmäfsig  als  so  kostspielig, 
dafs  sie  der  Rentabilität  des  Verfahrens  Eintrag  that  Trotz  des 
scheinbar  am  meisten  geeigneten  Materials  Kainit  blieb  die  Fabrikation 
von  Schönit  aus  Kieserit  und  Chlorkalium  lange  Zeit  hindurch  obenan; 
sie  wurde  aufser  Ton  der  Fabrik  des  Verfassers  von  den  Firmen 
Wünsche  und  Q&ring  in  Leopoldshall  und  AindroA  und  Oründ)erg  in 
Stettin  ausgeführt 

Der  auf  die  eine  oder  andere  Weise  dargestellte  Schönit  mufste 
nun  in  schwefelsaures  Kalium  umgewandelt  werden  und  hierzu  diente 
ausschliefslish  das  vom  Verfasser  bereits  i«  J.  1862  aufgestellte  Princip: 
die  Zerl^ung  mit  Ghlorkalium  (vgl.  1872  203  194).  Schmidtbom 
führte  in  der  Fabrik  des  Verfassers  zuerst  heifses  concentrirtes  Lösen 
des  Schönits  und  Einwirkung  der  erhaltenen  Lauge  auf  äquivalente 
Mengen  trockenen  Chlorkaliums  ein,  welches  sich  während  des  Er- 
kaltens  der  Lai^  in  schwefelsaures  Kalium  umsetzte,  F.  Michels 
die  Maceration  des  Schönits  in  AuslaugegefKfsen  mit  einer  kalt  ge- 
sättigten Ghlorkaliumlösung,  bis  der  ganze  Schönit  in  schwefelsaures 
Kalium  verwandelt  war  (vgl.  Wagner's  Jahresbericht^  1869  S.  242). 

Die  Behandlung  der  Mutterlauge  war  in  beiden  Fällen  dieselbe,  stets 
aber  schwierig,  weil  der  starke  Gehalt  der  Lauge  an  Cblormagnesium, 
einem  Zersetzungsproduct  des  Schönits,  in  der  Siedehitze  auf  das  in 
der  Lauge  befindliche  schwefelsaure  Kalium  einwirkte  und  dasselbe  in 
Chlorkalium  verwandelte,  welches  mit  dem  gebildeten  schwefelsauren 
Magnesium  dann  Salzniederschläge  ergab,  die  leicht  anbrannten  und 
schwierig  zu  behandeln  waren,  trotzdem  sie  eigentlich,  falls  die  ange- 
wendeten Rohstoffe  rein  waren,  leicht  hätten  wieder  in  Schönit  ver- 
wandelt werden  können,  wenn  man  dieselben  richtig  gattirt  und  in 
der  Kälte  hätte  auf  einander  wirken  lassen.  Genug,  die  Verarbeitung 
der  Mutterlauge  war  stets  das  Uindemifs  einer  rentablen  Fabrikation, 
wenn  auch  sonst  der  Procefs  glatt  und  elegant  verlief  und  das  erzielte 
Fabrikat  (K^S04)  von  vorzüglicher  Reinheit  war. 

fl.  Grüneberg  (Chemische  Industrie^  1881  S.  110)  theilt  femer  die 
seit  d.  J.  1877  über  diesen  G^enstand  erschienenen  20  Patente  ein: 
1)  in  solche,  welche  die  Darstellung  von  Schönit  aus  Kieserit  und 
Chlorkalium  bezieh.  CamaUit  zum  Gegenstande  haben;  2)  in  solche, 
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naeh  welehen  Schönii  aus  Kainit  dargestellt  wird ;  3)  in  Patente,  welche 
die  Yerarbeitiing  der  Mutterlauge  und  Nebenproducte  behandeln; 
4)  in  solche,  welche  schwefelsaures  Kalium  aus  Schönit  auf  anderem 
Wege  als  dem  der  Zerlegung  durch  Ghlorkalium  darzustellen  bezwecken. 

1)  Das  Verfahren  von  F.  Brünjea  (D.  R.  P.  Nr.  11,  vgl  1879 
231  154)  ist  wegen  des  kostspieligen  Alkoholverlustes  wohl  niemals 
zu  fabrikatoriseher  Durchführung  gelangt.  Das  von  C.  Ferber  (D.  B.  P. 
Nr.  5068,  vgl.  1879  233  352)  wird  augenscheinlich  zu  kostspielig,  weil 
dasselbe  die  Erzeugung  zu  grofser  Mengen  Lauge  im  Gefolge  hat, 
welche,  wie  aus  Obigem  hervorgeht,  stets  der  seh  wache  Punkt  der 
Fabrikation  von  schwefelsaurem  Kalium  aus  dem  Stafsfurter  Sabse 
ist  ~  Hierher  gehört  noch  des  Verfahren  von  0.  Borsche  (D.  R.  P. 
Nr.  2173,  1^1.  1877  226  440)  und  das  von  H.  Qrikneberg  (D.  R.  P. 
Nr.  5607,  vgl.  1879  233  175).  Bei  letzterem  zeigt  die  Ausbeute,  dais 
etwa  85  Procent  des  angewendeten  Ghlorkaliums  als  Schönit  erhalten 
werden. 

2)  a.  Boncke  (D.  B.  P.  Nr.  10642,  vgl  1881  240  82)  laugt  den 
Kainit,  um  seine  2jersetzung  zu  verhüten,  bei  der  niedrigen  Tempera- 
tur von  30  bis  35^  aus;  ein  Zusatz  von  krjstallisirtem  Bittersalz  zu 
der  Lösung  soll  reinen  Schönit  fällen.  Die  Mutterlauge  wird  einge- 
dampft und  mit  Chlormagnesium  versetzt,  wodurch  Kochsalz  geftllt 
wird;  die  hiemach  weiter  einzudampfende  Lauge  läfst  schwefelsaures 
Magnesium  fallen.  Vielleicht  ist  die  unter  unangenehmen  Yerhftlt- 
nissen  sich  bildende  Abscheidung  des  letzteren  Ursache  gewesen, 
dieses  Verfahren  aufzugeben,  und  wir  finden  in  einem  ferneren  Patent 
von  Barsche  und  F.  Brünjes  (D.  B.  P.  Nr.  10701,  vgl.  1881  239  88) 
die  Behandlung  des  Kainits  bei  einer  Temperatur  der  Löselauge  von 
800,  bei  welcher  die  Zerlegung  des  Schönits  noch  nicht  stattfindet, 
aber  erheblich  mehr  diesed^alzes  aufgenommen  wird,  während  von 
dem  Köchsalz  der  Kainit  waSwieiinlich  nicht  mehr  gelöst  wird,  als 
bei  der  Behandlung  des  Kainits^l^einer  Temperatur  von  30  bis  35<>. 
Der  Fortschritt  ist  unverkennbar.  ^HNach  einem  weiteren  Vorschlage 
(D.  B.  P.  Zusatz  Nr.  12875  vom  17JU^ril  1880)  wenden  die  Genann- 
ten zum  Auslaugen  des  Kainits  einen  HMifsteigenden  Strom  von  heifsem 
Wasser  an. 

Nach  einem  ferneren  Vorschlag  (D.  B.  P.  Nr.  11 028,  vgl  1881 239 
245)  fKllt  Borsehe  den  Schönit  anstatt  mit  krystaliisirtem  Bittersalz 
auch  mit  schwefelsaurem  Natrium. 

Ihipr6  und  C.  N.  Hake  (D.  B.  P.  Nr.  6053,  vgl.  1879  233  492) 
behandeln  fein  gemahlenen  Kainit  mit  einer  mehr  oder  weniger  con- 
eeotrirten  Bittersalzlösung,  laugen  durch  dieselbe  Ghlormagnesium  und 
Chlomatrium  aus  und  lassen  Schönit  zurück.  —  B.  Orüneberg  (D.  B.  P. 
Nr.  10  754,  vgl.  1881 240  82)  verfährt  ähnlich,  indem  er  den  gemahlenen 
Kainit  mit  einer  kalt  gesättigten  Schönitlösung,  welche  Ghlornatrium 
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and  Chlormagnesium  löst,  behandelt  und  Sohönii  surQekbehilt  Die 
hierbei  eniellen  Laugen  werden  zum  Lösen  von  Bohsals  benutit  (^;L 
D.  R  P.  Nr.  10753  vom  13.  September  1879). 

Die  Vorschläge  von  H.  Preckt  wurden  S.  48  d.  Bd.  besprochen.  — 
M.  Nahmen  (D.  R.  P.  Nr.  10772,  vgl.  1880  288  359)  scheidet  d^ 
Schönit  aus  dem  Kainit  durch  Oltthen  desselben. 

3)  R.  Orüneberg  (ErL  D.  R.  P.  Nr.  4933)  führt  diejenigen  Salse, 
welche  bei  Eindampfung  der  nach  Zerlegung  des  Schönits  mit  Chlor^ 
kalium  erhaltenen  Lauge  entfallen,  je  nach  ihrer  Zusammensetsung, 
durch  Behandeln  mit  Bittersalzlauge  oder  Chlorkalium  haltiger  Mace- 
rationslau^  wieder  in  Schönit  ttber.  Später  umgeht  R,  Orüneberg 
(D.  R.  P.  Nr.  10753,  ygL  1881  239  88)  die  Verdampfung  der  bei  der 
Zerlegung  Ton  Schönit  gewonnenen  Lauge,  indem  er  dieselbe  zum 
Lösen  von  Rohsalz,  künstlichem  Camallit  oder  Kainit  verwendet. 
Dies  ist  als  ein  günstiges  Vermeiden  der  Klippen,  welche  die  Sulfat- 
fabrikation aus  Kainit  darbietet,  zu  bezeichnen. 

Bernhardt  (D.  R.  P.  Nr.  10821,  vgl.  1881  239  87)  fällt  die  kaU* 
haltige  Mutterlauge  des  Schönits  oder  schwefelsauren  Kaliums  als 
schwefelsaure  Doppelsalze,  anstatt  dieselben  zu  verdampfen.  Die  zurück- 
bleibende Lauge  benutzt  Derselbe  zur  Behandlung  von  Kainit  bezieh. 
Camallit  Später  verwendet  BemAardi  (Erl.  D.  R.  P.  Nr.  12498,  vgl.  1881 
240  162)  die  Mutterlauge  des  Schönits  oder  schwefelsauren  Kaliums 
zum  Verdünnen  der  concentrirten  heifsen  Camallitlauge,  um  ein  Aus- 
scheiden des  Kochsalzes  beim  Erkalten  desselben  zu  verhüten. 

4)  Dupr^  und  Hake  (D.  R.  P.  Nr.  8021 ,  vgl.  1880  285  328)  mischen 
Schönit  mit  Kalkhydrat  oder  Pulver  von  ungelöschtem  Kalk.  Der 
entstehende  Brei  wird  entweder  calcinirt,  oder  einige  Tage  der  Ruhe 
überlassen,  bis  er  erhärtet,  und  sodann  ausgelaugt.  Nach  Ansicht  des 
Verfassers  werden  bei  diesem  Verfahren  sehr  dünne  Laugen  einzu* 
dampfen  sein. 

C.  Hake  (Erl.  D.  R.  P.  Nr.  9108,  vgl.  1880  2^7  83)  sucht  aus  dem 
Kalirohsalze  durch  Mischung  einer  Lösung  desselben  mit  Kieserit  und 
Ojps  ein  Kalium-Calciumsulfat  herzustellen.  Dieses  Salz  wird  calci- 
nirt und  durch  Auslaugen  dann  schwefelsaures  Kalium  gewonnen« 
Dieses  Verfahren  ist  augenscheinlich,  wie  das  vorstehende  von  Dvpri 
und  floAe,  mit  Erzeugung  sehr  dünner  Laugen  verknüpft 

Aus  dem  Uebermafs  von  zu  Tage  getretenen  Ideen  hebt  schliefs- 
lich  der  Verfasser  einzelne  hervor ,  welche  seiner  Ansicht  nach  Beach- 
tung verdienen.  Vor  Allem  scheint  es  geboten  zu  sein,  die  Fabrikation 
des  Schönits  bezieh,  schwefelsauren  ELaliums  mit  Aufwand  von  einer 
möglichst  geringen  Menge  Walser  zu  betreiben  und  die  abfallende 
Lauge  so  arm  an  Kalium  oder,  was  damit  gleichbedeutend,  so  reich 
an  Chlormagnesium  zu  gewinnen,  wie  dies  möglich  ist.  Beginnt  man 
mit  der  ersten  Gruppe  der  Patente,  so   möchte  das  Verfahren  des 
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YerffiBQQiB  (1879  238  175)  TieUeicht  das  »bg^n^idßtste  zu  nepaen  sein. 
Bei  Yorwendang  des  Kaisiüi  als  Bojbmateiial  durfte,  um  einen  reinen 
Scböaii  la  enäelen,  das  Yerfahren  von  Borßche  und  Brünjes  (1881 
239  88)  ein  selir  beaehtenswerthes  sein.  Ein  gleiches  dürfte  Top  dem 
Yerfahren  Yon  Dupri  und  Hohe  (1879  233  492)  zu  sagen  sein.  Han- 
delt es  sich  darum,  einen  weniger  reinen,  aber  hiUigen  Scbönit  aus 
dem  Kainit  danustelien,  so  ist  gewifs  das  Yerfahren  von  Dupri  und 
Hake  (1879  233  482)  als  solches  anzuerkennen.  Für  Yerarbeitung  der 
Mutterlauge  scheinen  sich  die  Verfahren  von  K  Grüneberg  (1881  239  88) 
und  Bernhardt  (1881  240  162)  zu  empfehlen,  weil  sie  ein  Verdampfen 
derselben  im  Sulfatbetriebe  ttberflOssig  machen.  Die  Yerfahren,  schwefel- 
saures Kalium  aus  dem  Schönit  durch  Kalk  zu  fällen  (^Dupr^  und  Hake^ 
1880  236  328  sowie  C.  fia&e,  1880  237  83),  ein  Kaliumcalciumsulfat 
herzustellen,  möchte  vielleicht  der  dabei  erzielten  dünnen  Lauge  wegen, 
wie  oben  schon  bemerkt,  eine  Aussicht  auf  Rentabilität  nicht  haben. 
Es  soll  aber  der  etwaigen  praktischen  Ausführung  dieses  Yerfahrens 
nicht  vorgegriffen  werden. 

Nach  Ansicht  des  Yerfassers  würde  eine  Gombination  verschie- 
dener Yerfahren,  wie  z.  B.  desjenigen  von  Boreche  und  Brünjes  (1881 
239  88)  oder  desjenigen  von  Dupr6  und  Hake  (1879  233  492)  mit  dem- 
jenigen von  R.  Gründ)erg  (1881  240  82)  oder  Bemhardi  (1881  240  162) 
vielleicht  die  meiste  Aussicht  auf  Erfolg  haben.  Ein  Erfolg  würde 
aber  nur  ein  solches  Yerfahren  zu  nennen  sein,  welches  sdiwefelsaures 
Kalium  aus  Stafsfiirter  Salzen  um  ein  wesentliches  billiger  herBtellen 
läfst,  als  dies  durch  Zerlegen  des  Cblorkaliums  mittels  Schwefelsäure 
in  Sulfatöfen  unter  Mitberechnung  der  hierbei  gewonnenen  Salzsäure 
zu  erreichen  ist.  Es  ist  möglich ,  dafs  die  Stafsfurter  Industriellen  zu 
diesem  Ziel  gelangen,  wenn  denselben  stets,  wie  es  augenblicklich 
bereits  der  Fall  ist,  das  Kalium  in  der  schwefelsauren  Yerbindung  des 
Kainits  billiger  geliefert  wird  als  in  der  Chlorverbindung  des  Garnallits. 
Die  Mittel,  eine  Sulfatindustrie  in  Stafsfiart  entstehen  ^u  lassen,  wer- 
den demnach  heute  lediglich  in  den  Händen  der  vereinigten,  ^hsalz- 
schächte  liegen;  es  wäre  zu  wünschen,  dafs  die  betreffenden  Unter- 
nehmer daejenig«  durchführen,  was,  allgemein  aufgefafst,  der  deutschen 
chemischen  Industrie  am  meisten  frommt. 


Zur  Herstellung  Yon  Sdiwefelgänre. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  6. 

J.  Mason  in  Ejnham  Hall  (Englisohes  Patent  Kr.  3196  vom 
4.  August  1880)  verwendet  bei  seinem  Pifritofen  (Fig.  12  Taf.  6)  einen 
langen  geneigten  Böstraum  ü,  in  welchem  eine  Anzahl   cannellirtor 
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Walzen  von  Eisen  oder  Thon  durch  ein  aufserhalb  des  Mauerwerkes 
liegendes  Triebwerk  langsam  in  Umdrehung  versetzt  werden.  Die  Kiese 
werden  durch  eine  kleine,  ebenfalls  gedrehte  Walze  im  Ffllltriohter  t 
gleichm&fsig  in  den  Röstraum  eingestreut,  von  den  Walzen  e  langsam 
vorgeschoben,  bis  sie  abgeröstet  in  den  Raum  V  fallen,  um  von  dort 
nach  Erfordern  ausgezogen  zu  werden. 

Einen  Apparat  xum  Mischen  der  Oase  in  Schwefeüöurekarnmern 
empfiehlt  Th.  FUchtera  in  Breslau  C*D.  R.  P.  Kl.  12  Nr.  15  252  vom 
11.  Februar  1881),  weil  man  nach  seiner  Ansicht  in  einem  gegebenen 
Kammerraum  die  Production  von  Schwefelsäure  dadurch  steigern  kann, 
dafs  man  für  eine  gründliche  Durchmischung  der  Kammergase  sorgt, 
indem  man  dieselben  unten  aus  der  Kammer  absaugt  und  oben  wieder 
einbläst,  oder  umgekehrt  oben  absaugt  und  unten  wieder  einbläst.  Man 
bringt  zu  dem  Zwecke  auf  der  Bleikammer  P  (Fig.  13  Taf.  6)  einen 
Dampfstrahlapparat  a  an,  welcher  mittels  des  von  n  aus  eintretenden 
Wasserdampfes  die  Kammergase  unten  bei  B  ansaugt  und  oben  gegen 
die  YertheilungsplaUe  E  bläst. 

Lasne  und  Benker  (Ccmptea  rendt»,  1881  Bd.  92  S.  191)  glauben 
dadurch  den  Verlust  an  Stickoxyden  bei  der  Schtoefelsäurefabrikation  auf 
Va  des  bisherigen  verringern  zu  können,  dafs  sie  die  Bildung  von 
Salpetrigsäure  befördern.  Wegen  des  überschüssigen  Sauerstoffes  in 
den  aus  den  Bleikammem  entweichenden  Gasen  sind  hier  die  Stick- 
ozjde  vorwiegend  als  Untersalpetersäure  vorhanden,  welche  von  der 
Schwefelsäure  des  Gaj-Lussac-Thurmes  bei  weitem  nicht  so  gut  ab- 
sorbirt  werden  als  die  Salpetrigsäure.  Die  Bildung  der  letzteren  wird 
nun  dadurch  erzielt,  dafs  man  unten  in  den  Thurm  eine  passende 
Menge  Schwefligsäure  eintreten  läfst  Dadurch  soll  nicht  nur  2/3  des 
früher  gebrauchten  Salpeters  gespart  werden;  derselbe  Bleikammerraum 
soll  auch  eine  erheblich  gesteigerte  Production  zulassen. 

0.  Lunge  bespricht  in  den  Berichten  der  deutschen  chemischen  Oesell- 
Schafte  1881  S.  2188  und  2196  die  Bestimmung  des  Stickaxyduls  und 
das  Verhalten  des  Stickoxydes  gegen  Bchtoefligsäure.  Er  zeigt  zunächst, 
dafs  sämmtliche  Oasanalysen,  bei  denen  es  auf  Stickoxjdul  abgesehen 
war,  unbrauchbar  sind,  wenn  Alkalilauge,  Eisenvitriollösung  oder 
Schwefelsäure  als  Absorptionsmittel  in  irgend  gröfserer  Menge  zur 
Anwendung  kamen.  Wenn  man  z.  B.  erst  Schwefligsänre,  Kohlensäure 
oder  andere  Säuren  durch  Natronlauge,  Sauerstoff  durch  eine  Auflösung 
von  Pyrogallol  in.Alkalilauge,  dann  Stickoxjd  durch  EisenvitrioUösung 
absorbirt,  so  mufs  man,  wenn  N^O  vorhanden  ist,  eine  ganz  bedeu- 
tende Menge  davon  mit  fortnehmen,  ja  kann  es  wohl  auf  diesem  Wege 
ganz  entfernen  und  somit  völlig  übersehen. 

Wo  gröfsere  Mengen  von  N^O  vorhanden  sind,  kann  man  den 
einmal  unvermeidlichen  Fehler  ganz  bedeutend  verringern,  wenn  man 
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Air  die  Sturen  eine  feste  Ealikngel,  fUr  Sauerstoff  feuchten  Phos- 
phor oder  eine  Minimalmenge  von  Kalilauge  mit  Pjrogallol  gesättigt 
anwendet  Schlimmer  steht  es  bei  Anwesenheit  von  Stickozjd.  Lunge 
yersoehte  anch  hier  den  Fehler  zu  vermindern,  indem  er  statt  einer 
Lösung  von  Eisenvitriol  eine  mit  solcher  getränkte  Papiermach^kugel 
nahm;  aber  die  Resultate  waren  nicht  brauchbar  und  es  erscheint  als 
ein  hoChungsloses  Unternehmen,  eine  genaue  Analyse  von  derartigen 
Stickoxydul  haltigen  Gasgemengen  auszufahren.  Um  so  schlimmer  ist 
es,  wenn  die  Menge  des  N^O  jedenfalls  sehr  klein  ist,  wie  etwa  in 
Bleikammergasen. 

Bei  der  Verbrennung  mit  Wasserstoff  oder  Knallgas  treten  in 
Gegenwart  von  Stickoxydul  leicht  unangenehme  Nebenreactionen  ein, 
welche  die  Resultate  unbrauchbar  machen.  Man  hat  auch  empfohlen, 
das  Stickoxydul  durch  Leiten  ttber  elektrisch  glühenden  Palladiumdraht 
in  Stickstoff  und  Sauerstoff  zu  spalten  und  durch  die  Yolumenver- 
mehrung  quantitativ  zu  bestimmen;  aber  auch  mit  diesem  Verfahren 
konnte  Lunge  keine  annähernd  richtigen  Resultate  erhalten.  Nach 
Whdder^B  Vorschlag  (Oasanalyse^  S.  429)  soll  man  nach  Absorption 
von  salpetrigen  Oasen  und  Sauerstoff  den  Oasrückstand  mit  viel  Was- 
serstoff mengen  und  über  schwach  erhitzten  Palladium-  oder  Platin- 
asbest leiten,  wobei  das  Stickoxydul  der  Hauptsache  nach  in  Ammoniak 
flbeigeht  und  alkalimetrisch  bestimmt  werden  kann.  Es  wurde  bei 
angestellten  Versuchen  aber  immer  nur  ein  kleiner  Bruchtheil  des  vor- 
handenen N^O  in  Ammoniak  übergeführt. 

Lunge  blieb  zuletzt  bei  der  Anwendung  von  absolutem  Alkohol 
zur  Absorption  des  Stickoxyduls  stehen.  Zwar  ist  die  Löslichkeit  der 
meisten  indifferenten  Oase  in  absolutem  Alkohol  nicht  ganz  unbedeu- 
tend, steht  aber  doch  weit  hinter  derjenigen  des  Stickoxyduls  zurück. 
In  der  That  kann  man,  wenn  die  meisten  anderen  Oase  entfernt  sind, 
s.  6.  in  einem  Oemenge  von  Stickoxydul  und  Stickstoff,  die  beiden 
Bestandtheile  auf  rein  absorptiometrischem  Wege  (vgl.  Bumen:  Oaso- 
metrische  Methoden^  %  Aufl.  8.  108)  bestimmen.  Man  kann  für  diesen 
Specialfall  die  allgemeine,  von  Bunsen  gegebene  Formel  sehr  verein- 
fachen, wenn  Temperatur  und  Luftdruck  während  des  Versuches  als 
constant  angesehen  werden  können,  nämlich: 

x+t/""        ah  —  ßk  V       ' 

wobei  X  das  Volumen  des  N^O,  y  das  Volumen  des  Stickstoffes,  a  der 
AbsorptionscoefiBcient  von  N^O  in  absolutem  Alkohol  bei  der  Beobach- 
tungstemperatur,  ß  der  von  Stickstoff  unter  denselben  Umständen,  V  und 
Fl  das  Volumen  des  Oasgemenges  vor  bezieh,  nach  dem  Versuche, 
h  die  Menge  des  angewendeten  Alkohols  in  Gubikcentimeter  bedeuten. 

um  stets  Inftfreien  Alkohol  zu  haben,  bedient  man  sich  des  kleinen 
Apparates  Figur  14  Taf.  6.     Ein   sehr  dickwandiger,   etwa  200oc  fassender 
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Kolben  a  tri^gt  in  seinem  Kaatschnkstopfen  einen  gläsernen  Haiintriefater  h, 
dessen  Rohr  bis  an  den  Boden  des  Kolbens  reicht,  sowie  ein  unter  dem 
Stopfen  endigendes  Knierohr  mit  Qaetschhahn  e  und  uemlich  feiner  Spitze  d. 
Man  füllt  a  fast  gana  mit  absolutem  Alkohol  und  liLTst  im  Wasserbade  einige 
Zeit  lang  bei  offenem  Quetschhahn  e  kochen.  Wenn  man  sicher  ist,  alle  Luft 
ausgetrieben  zu  haben[,  giefst  man  Quecksilber  in  den  Trichter,  schliefst  c, 
öffnet  b  und  nimmt  zugleich  den  Kolben  aus  dem  Wasserbad  heraus.  Während 
der  Abkühlung  fliefiBt  Quecksilber  ein^  womit  man  den  Trichter  von  6  stets 
gefüllt  hält  Wenn  alles  kalt  ist  schliefst  man  h  und  kann  nun  den  Apparat 
beliebig  lange  stehen  lassen.  Wenn  man  etwas  von  seinem  Inhalte  braucht 
so  Öffnet  man  6,  dann  auf  einen  Augenblick  auch  e,  so  dafs  etwas  Weingeist 
aus  der  Spitze  ausflielst,  und  führt  nun  letztere  in  den  Anparat  ein,  in  wel- 
chem man  den  luftfreien  Alkohol  verwenden  will.  Durch  Oeffnen  von  e  und  b, 
während  der  Trichter  stets  mit  Quecksilber  gefüllt  bleibt,  kann  man  zu  belie- 
bigen Zeiten  beliebige  Mengen  von  Alkohol  bis  auf  den  letzten  Rest  desselben 
auftreten  lassen;  zuletzt  wird  a  ganz  mit  Quecksilber  angefüllt  sein. 

Zur  Absorption  des  Stickozyduls  dient  eine  Gaspipette  (Fig.  15  Taf.  6) 
deren  Kugel  e  zur  Aufnahme  des  Gases  und  des  Absorptionsmittels  dient; 
sie  wird  mit  dem  Eudiometer  (Fig.  16)  durch  das  Capiliarrohr  /  und  den 
Kantschukschlauch  h  verbunden.  Die  senkrechte  Abzweigung  g^  für  gewöhn- 
lich durch  ein  Glosstäbchen  verschlossen,  dient  zum  bequemen  Einfällen  der 
Absorptionsflüssigkeiten.  An  dem  weiteren  Verbindungsrohr  zwischen  den 
Kugeln  e  und  k  befindet  sich  die  Abzweigung  i  mit  Kantschukschlauch  und 
Quetschhahn.  Die  Pipette  wird  zuerst  durch  h  vollständig  mit  Quecksilber 
gefüllt,  bis  dieses  ans  p  und  h  überläuft;  dann  wird  das  Glasstäbchen  in  h 
eingesteckt  und  in  den  Schlauch  von  g  die  Spitze  d  des  Alkoholapparates 
(Fig.  14)  eingeführt  Wenn  man  nun  die  Hähne  h  und  c  und  zugleich  i 
öffnet,  so  strömt  beliebig  viel  Alkohol  in  die  Kugel  e,  während  Quecksilber 
bei  i  aasfliefst  Man  zieht  dann  d  heraus,  verschliefst  g  sofort  durch  ein  Glas- 
stäbchen und  kann  nun  das  Gas  in  die  Pipette  überführen.  Wenn  man  die 
Pipette  mit  Reagentien  beschicken  will,  welche  Berührung  mit  der  Luft  ver- 
tragen, 80  füllt  man  sie  mit  Quecksilber,  setzt  auf  g  einen  kleinen  Trichter, 
füllt  das  Reagens  ein  und  saugt  es  durch  Ansfliefsenlassen  von  Quecksilber 
ans  i  nach  e  hinein.  Sollte  aus  Versehen  etwas  Luft  mit  eintreten ,  so  eiefst 
man  Quecksilber  in  k  ein^  verdrängt  so  die  Luft  aus  e  durch  g  und  verschliefst 
letzteres,  sobald  das  Reagens  auszufliefsen  beginnt 

Für  die  Absorption  von  Sauerstoff  nimmt  man  am  besten  die  Pipette 
Fig.  17  Taf.  6.  Man  führt  den  Platindraht  einer  Kalikugel  in  das  Auslauf- 
rohr t  ein,  welches  eben  durch  den  Kautschukstopfen  hindurchtritt,  drückt 
letzteren  fest  ein,  füllt  die  Pipette  mit  Quecksilber  und  bringt  in  der  eben 
beschriebenen  Weise  durch  g  eine  ganz  concentrirte  Lösung  von  Pyrogallol 
in  0,5  bis  loc  Wasser  ein,  welche  erst  im  Innern  des  Apparates  auf  die  Kali- 
kugel einwirkt  und  sie  theilweise  auflöst  Das  Ablassen  von  Quecksilber 
ans  i  ermöglicht  ein  Üebersaugen  des  Gases  durch  das  Capiliarrohr/,  wenn 
der  Druck  im  Schenkel  /  des  Eudiometers  dazu  nicht  mehr  ausreicht,  weil 
die  Reibung  des  Gases  zu  grofs  ist,  z.  B.  bei  Benutzung  mit  Lauge  oder  bei 
theil weiser  Verstopfung  der  Capillare  durch  feste  Ausscheidungen. 

Bei  dem  Eudiometer  Fiff.  16  ist  unterhalb  der  Theiiung  des  Schenkels  m 
ein  GlashahÄ  n  angebracht,  dessen  äufseres  Rohr  ein  wenig  nach  oben  gebogen 
und  mit  einem  kurzen  Stückchen  Kautschnkscblauch  überzogen  ist.  Das 
hierdurch  gebildete  Becherchen  wird,  nachdem  das  Eudiometer  mit  Queck- 
silber gefüllt  worden  ist,  durch  augenblickliches  Oeffnen  von  n  zum  Ueber- 
laufen  cefüllt  Dann  läljBt  man  durch  o  das  Quecksilber  aus  dem  offenen 
Schenkel  l  auslaufen  und  führt  das  capillare  Leitungsrohr,  aus  welchem  das 
einzuführende  Gas  schon  ausströmt,  in  den  KautschtJcbeeher  bei  n  ein,  wobei 
ein  wenig  Quecksilber  herausgedrängt,  aber  keine  Luft  mit  eingeführt  wird. 
Wenn  man  nun  bei  offenem  Hahne  o  den  Hahn  n  behutsam  öffnet,  so  steigt 
das  Gas  in  dem  Schenkel  m  auf  und  wird  wie  gewöhnlich  nach  Gleichstellung 
des  Quecksilberstandes  gemessen.    Will   man  jetzt  ein  zweites   und  drittes 
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6«8  dniBhren,  so  ftJlt  man  das  Becherchen  bei  n  von  nenem  darch  angen- 
bljekllches  Oeffhen  dieses  Hahnes  nnd  verföhrt  wie  oben.  Die  Theilung  des 
6ehenkels  m  beginnt  von  dem  Hahne  jy  nnd  nmfalst  lOQcc  in  Zehntel  getheilt 

Das  Eadiometer  dient  nur  zum  Messen  und  zum  Entzttnden  von 
GasmischnngeD  durch  die  oben  eingeschmolzenen  Plaündrfthte.  Behufs 
aller  anderen  Reactionen  werden  die  Oase  in  Oaspipetten  der  oben 
beachriebenen  Art  übergeführt,  wozu  an  der  Spitze  des  Schenkels  m 
ein  besonders  sorgfältig  gearbeiteter  Olashahn  p  mit  capillarer  Aus- 
strömungsspitze angebracht  ist,  auf  welcher  wiederum  ein  Kautschuk- 
beeherehen,  mit  Draht  dicht  verbunden,  steckt.  Dieses  wird  mit 
Quecksilber  gefüllt  und  das  U-fÖrmige  Thermometerrohr  r  hinein- 
gedrückt, wobei  sich  letzteres  ebenfalls  mit  Quecksilber  füllt.  Ebenso 
wird  der  kleine  Behftlter  h  erst  mit  Quecksilber  gefüllt  und,  wenn 
man  nun  den  anderen  Schenkel  von  r  hineindrückt,  so  ist  eine  luft- 
freie  Verbindung  hergestellt,  welche  am  besten  durch  Schiingen  aus 
feinstem  Eisendraht  gesichert  wird.  Nun  führt  man  das  Gas  ans  m 
in  die  vorher  mit  dem  anzuwendenden  Reagens  beschickte  Pipetten- 
kugel e  über,  indem  man  Quecksilber  in  l  eingiefst  und  nöthigenfalls 
solches  aus  %  ablftfst,  bis  Quecksilber  aus  r,  h  und  f  in  e  eintropft 
Die  Wirkung  des  Reagens  in  e  auf  das  Oas  kann  man  durch  Hin- 
und  Herbewegen  steigern,  was  die  Eautschukverbindungen  gestatten, 
selbst  wenn  die  Schenkel  von  r,  wie  es  sein  sollte,  bei  h  undp  Olas 
auf  Olas  stofsen.  Wenn  man  die  Einwirkung  auf  das  Oas  bei  höherer 
Temperatur  untersuchen  will,  so  nimmt  man  die  Pipette  vom  Eudio- 
meter  ab,  wobei  das  Oas  durch  das  Quecksilber  in  /  abgeschlossen 
ist,  steckt  ein  Olasstäbchen  in  den  Becher  h  und  setzt  die  Pipette  in 
ein  Luftbad  o.  dgl.  Dm  das  Oas  nach  beendeter  Reaction  und  nach 
dem  Erkalten  zu  messen,  füllt  man  h  wieder  mit  Quecksilber  auf  und 
führt  den  freien  Schenkel  von  r  ein,  so  dafs  auch  jetzt  keine  Luft 
eintreten  kann.  Dann  saugt  man  das  Oas  aus  e  nach  m  zurück,  indem 
man  p  öffnet  und  Quecksilber  aus  o  ablaufen  Ififst,  bei  gröfserem 
Rdbungswiderstande  auch  solches  in  k  nachgiefst 

Hierbei  ist  freilich  Folgendes  zu  beachten:  Schon  des  genauen 
Ablesens  wegen  ist  es  besser,  wenn  nichts  von  dem  flüssigen  Reagens 
in  das  Eudiometer  kommt;  ferner  würde  dies  jedesmal  eine  Reinigung 
desselben  erforderlich  machen  und  endlich  kommt  es  oft  darauf  an, 
dafs  ein  früher  angewendetes  Reagens  sich  nicht  mit  einem  späteren 
mische.  Man  öffnet  daher  besser  beim  Zurücksaugen  des  Oases  den 
Hahn  o  nur  wenig,  damit  das  Oas  nicht  zu  schnell  hinüberströmt  und 
schliefst  p  sofort,  wenn  die  aus  der  Pipette  nachkommende  Flüssigkeit 
bis  an  das  En4e  des  horizontalen  Theiles  von  r  gekommen  ist.  Der 
Inhalt  der  kleinen  Oassäule  von  diesem  Punkte  bis  an  den  Hahn  p 
beträgt  kaum  0<»,Q2  und  ist  somit  ohne  merklichen  Fehler  zu  ver- 
nachlässigen. 


Digitized  by 


Google 


60  Zur  Herstellung  von  Schwefelsäare. 

Besflglich  der  Arbeit  von  ü.  Weber  über  die  Einwirkung  von 
8chu>eflig8äure  auf  Stickoxyd  und  Botpetrige  Säure  (vgl.  1867  184  246) 
sind  neaerdings  öfters,  namentlich  von  Seiten  englischer  Chemiker, 
Zweifel  erhoben  worden,  ob  Weheres  Resultate  wirklich  auf  den  Blei- 
kammerprocefs  anwendbar  seien.  Lunge  hat  nun  mit  Hilfe  der  vorhin 
beschriebenen  Apparate  bezügliche  Versuche  ausgeflihrt,  welche  folgende 
Resultate  ei^aben:  Trockenes  Stickoxjd  und  Schwefeldioxjd  wirken 
nicht  auf  einander,  weder  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  noch  bei  100^, 
wenn  Feuchtigkeit  und  Luft  durchaus  ausgeschlossen  sind.  32^  Proc.  NO 
und  69,9  Proc.  SO^  mit  l^c  Wasser  bei  15^  zusammengebracht,  er- 
gaben sofort  eine  starke  Reaction.  Nach  2  Stunden  waren  nur  noch 
50  Proc.  der  Oase  übrig,  nach  24  Stunden  war  die  Reaction  beinahe, 
nach  48  Stunden  völlig  beendigt  10  stündiges  Erwärmen  auf  60<> 
brachte  nur  noch  eine  ganz  unbedeutende  Contraction  hervor.  Alles 
Stickoxjd  fand  sich  in  Stickozjdul  umgewandelt,  Stickstoff  war  nicht 
gebildet  worden.  Bei  überschüssigem  NO  ergab  sich  eine  sehr  er- 
hebliche Reduction  von  Stickozjd  zu  Oxydul. 

Nach  Weber  sollte,  wenn  Schwefelsäure  von  vom  herein  gegen- 
wärtig ist,  keine  Reduction  von  Stickoxjd  zu  Oxydul  stattfinden.  Es 
wurde  daher  zunächst  mit  Schwefelsäure  von  1,45  sp.  G.,  also  etwa 
der  schwächsten  in  Bleikammem  normal  vorkommenden,  gearbeitet 
46cc,l  Gas,  enthaltend  71  Proc.  NO  und  29  Proc.  SO,,  wurden  mit  2cc 
Schwefelsäure  von  1,455  speciflschem  Gewicht  bei  14^  zusammen- 
gebracht Sofort  trat,  durch  Auflösung  von  schwefliger  Säure  in  der 
Schwefelsäure,  starke  Contraction  ein.  Nach  24  Stunden  wurde  zuerst, 
nach  48  Stunden  wiederum  gemessen,  aber  ohne  eine  Veränderung  zu 
finden.  Der  Gasrückstand,  erst  mit  einer  Kalikugel  behandelt,  wurde 
von  Eisenvitriollösung  bis  auf  einen  höchst  geringen,  schon  aus  der 
vorherigen  Analyse  der  verwendeten  Gase  zu  erklärenden  Rückstand 
aufgenommen.  Es  war  also  bei  dieser  Temperatur  in  der  That  keine 
Reduction  von  NO  zu  N^O  eingetreten;  dasselbe  war  der  Fall  bei  Er- 
wärmung auf  55  bis  60<)  und  auch  bei  grofsem  Ueberschufs  von 
schwefliger  Säure  und  bei  höherer  Temperatur. 

Diese  Versuche  beziehen  sich  nun  aber  noch  nicht  auf  die  nor- 
malen Verhältnisse  eines  Schwefelsäure-Eammersystems,  sondern  nur 
auf  solche,  wo  kein  Sauerstoff  vorhanden  ist,  wie  es  nur  selten  ein- 
treten kann.  Wenn  Sauerstoff  vorhanden  ist,  so  wird  zunächst  das 
Stickoxyd  in  N^Os  oder  N)04  übergehen  und  es  ist  deren  Wirkung 
auf  Schwefligsäure,  welche  in  Frage  kommt  Aufserdem  kann  es  sich 
fragen,  ob  ein  weiterer  Ueberschufs  von  Sauerstoff,  wie  er  ja  in  jeder 
normal  arbeitenden  Bleikammer  vorkommt,  die  Reaction  nicht  eben- 
falls beeinflufst.  Zur  Untersuchung  dieser  Verhältnisse  wurden  zu- 
nächst Stickoxyd,  Schwefiigsäure,  Sauerstoff  und  Wasser  zusammen- 
gebracht 
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Bei  alleo  Yersachen  wurden  etwa  24  bis  25  VoL-Proc.  Stickozjd 
imd  80  viel  schweflige  Säure  angewendet,  dafs  nach  der  Gleichung: 
2SOj  +  2NO  +  30  +  3H,0  =  2H,804  +  2HNO,  noch  ein  Ueber- 
Behufs  von  schwefliger  Säure  und  Sauerstoff  bleiben  mufste,  von  denen 
die  erstere  reducirend  wirken  konnte,  wenn  der  letztere  diese  Eigen- 
schaft meht  aufhob.  Auf  90  bis  lOO^c  Gasgemisch  wurde  je  2cc, 
einmal  4^  Wasser  angewendet  Es  wurde  zuerst  das  NO  im  Eudio- 
meter  abgemessen,  in  die  vorher  mit  dem  Wasser  über  Quecksilber 
beschickte  Pipette  übergefbhrt,  dann  im  Eudiometer  erst  SO^  abge- 
messenj,  darauf  zu  dieser  Sauerstoff  zugelassen,  wieder  gemessen  und 
das  Gemenge  von  schwefliger  Säure  und  Sauerstoff  langsam  in  die 
Pipette  hinQbergedrttckt,  wo  sofort  starke  Erwärmung  und  Bildung 
von  rothen  Dämpfen  mit  sehr  bedeutender  Volumcontraction  eintrat; 
die  rotiien  Dämpfe  erblafsten  nach  kurzer  Zeit  Ganz  dieselben  Re- 
sultate erhielt  man  durch  die  Abänderung,  dafs  zuerst  ein  Gemenge 
von  schwefliger  Säure  und  Sauerstoff  hergestellt  und  in  die  Pipette 
eingelassen  wurde,  wo  natürlich  durch  Absorption  der  schwefligen 
Same  durch  das  Wasser  bedeutende  Gontraction  eintrat,  worauf  dann 
allmählich  NO  zugelassen  wurde.  In  allen  Fällen  zeigte  sich  eine 
deutliche,  aber  geringe  Bildung  von  Stickozjdul.  Auf  etwa  25  Proc.  NO 
wurde  in  den  verschiedenen  Versuchen  1,3  bis  5,6  Proc.  N^O  gebildet 
Aufserdem  blieb  stets  ein  Gasrückstand  von  1,2  bis  3  Proc,  abgesehen 
von  der  aus  der  vorgängigen  Analyse  der  Gase  berechneten  Menge 
Stickstoff.  Ein  Yerbrennungsversuch  mit  Wasserstoff  zeigte  die  An- 
wesenheit von  Eohlenoxyd,  wie  sie  nach  der  Anwendung  von  Pyro- 
gallol  zu  vermuthen  war. 

Wenn  damit  auch  nicht  sicher  die  Reduotion  von  Stickoxyd  bis 
zu  Stickstoff  nachgewiesen  ist,  so  scheint  doch  jedenfalls  nach  diesen 
Yersuchen  auch  bei  Ueberschufs  von  Sauerstoff  eine  Rednction  unter- 
halb NO  einzutreten,  wenn  man  bei  Gegenwart  von  Wasser  arbeitet, 
was  für  den  Schwefelsäure-Eammerprocefs  sehr  wichtig  ist 

Bei  Anwendung  von  Stickstoff,  Schwefligsäure,  Sauerstoff  und 
Schwefelsäure  von  1,32  sp.  G.  zeigte  sich  keine  merkliche  Menge  von 
Stiekoxydul  und  kein  Stickstoff. 


Znr  Herstellimg  von  Ammoniaksoda. 

Patentklasse  75.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  7. 

M.  Honigmann  in  Grevenberg  bei  Aachen  (*  D.  R.  P.  Nr.  13  782 
vom  18.  Juli  1880)  verwendet  zum  DestiUiren  mit  vngelöechtem  Kalk  eine 
Destillirblase,  deren  Gylinder  D  (Fig.  1  Taf.  7)  zur  Yorwärmung  der 
Salmiaklauge  und   Verdampfung   des  Ammoniumcarbonates  oberhalb 
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des  gewölbten  Deckels  am  ein  Stück  N  yerlängert  ist,  welches  die 
Salmiaklattge  aufbimmt.  Die  gewölbten  Deckel  von  D  nnd  N  sind 
durch  einen  nach  D  za  offenen  Rohrstutzen  c  verbanden,  welcher  ob^i 
eine  verschliefsbare  Oeffnang  d  zum  Einfüllen  des  ongelösohten  Kalkes 
besitzt  Wird  nan  durch  das  Rohr  n  bis  auf  den  Boden  des  Kessels 
heifse  Salmiaklösung  aus  dem  Behälter  N  zugelassen,  so  nimmt  der 
dadurch  aufgerührte  Kalk  K  unter  beträchtlicher  Erhitzung  der  eintre- 
tenden Lange  Wasser  auf  und  zersetzt  den  Salmiak  sofort  zu  Chlor- 
calcium  und  Ammoniak,  welches  letztere  als  Gas  entweicht  Die  Gas- 
entwicklung ist  eine  sehr  stürmische,  weshalb  zur  Vermeidung  einer 
gefährlichen  Drucksteigerung  an  dem  Cjlinder  c  vier  weite  Röhren  r 
befestigt  sind,  welche  in  den  Kessel  N  hineinragen  und  das  stürmisch 
entwickelte  Ammoniak  der  Salmiaklauge  zur  Gondensation  übergeben. 
Diese  Vorrichtung  hat  den  weiteren  Zweck,  nach  Ablauf  der  erhitzten 
Salmiaklauge  und  nach  EinfüUung  neuer  Lauge  das  kohlensaure  Ammo- 
niak derselben  dadurch  zu  entfernen,  dafs  die  aus  D  kommenden  Dämpfe 
durchgeleitet  werden.  Die  abziehenden  Oase  des  Kessels  D  können 
durch  das  Rohr  a  auch  direct  zur  Gondensation  gehen,  oder  bei  ge- 
schlossenem Rohr  a  und  geöffnetem  Rohr  b  durch  N  geleitet  werden. 
Diese  Anordnung  macht  es  möglich,  die  Lauge  im  Ke^el  N  anfangs 
nur  von  auiben  auf  lOQO  zu  erhitzen,  dann  aber  bei  geschlossenem 
Rohr  a  die  aus  D  kommenden  Dämpfe  durch  die  Flüssigkeit  zu 
leiten. 

Die  mit  Salz  gesättigten  Ammoniaklaugen  treten  durch  das  R<rfir  C 
(Fig.  2  Taf.  7)  in  den  8  bis  12^  hohen  Fällungsapparat,  fliefsen  durch 
die  Oeffoungen  %  in  den  4  Abtheilungen  B  hinunter,  um  mit  Kohlensäure 
gesättigt  und  ausgefiült  durch  das  Rohr  m  wieder  abzufiiefsen.  Die 
durch  Rohr  r  eintretenden  Kohlensäure  haltigen  Oase  durchstreichen 
den  Apparat  in  entgegengesetzter  Richtung,  dringen  durch  die  schiefen, 
durchlöcherten  Scheidewände  der  4  Abtheilungen  B  nach  oben  und 
treten  durch  das  Rohr  v  in  den  Absorptionsapparat  il,  um  hier  das 
Ammoniak  abzugeben  und  schliefslich  bei  g  zu  entweichen.  Dieser 
Apparat  A  besteht  aus  einer  Anzahl  von  kleineren  Gjlindern,  deren 
Böden  y  (Fig.  3)  wie  die  Scheidewände  von  B  in  einer  horizontalen 
Linie  durchlöchert  sind.  Durch  eine  Neigung  des  Gjlinders  werden 
die  durchgehenden  Gase  gezwungen,  wiederholt  durch  Wasser  bezieh. 
Salzsoole  zu  streichen,  und  geben  an  diese  Flüssigkeit  das  mitgerissene 
Ammoniak  ab. 

Durch  diese  Vorrichtung  wird  eine  gute  Aufnahme  der  Kohlen- 
säure erzielt;  auch  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  die  beinahe  mit  Kohlen- 
säure gesättigte  und  die  ganz  frische  Lauge  mittels  der  Ktthlröhren  to 
zu  kühlen,  wiüirend  die  mittleren  Abtheilungen  durch  die  Kohlensäure- 
aufnahme eine  erhöhte  Temperatur  erhalten.  Für  die  TVennong  des 
Bicarbonates  von  der  Salmiaklauge  nnd  für  die  Weiterverarbeitung 
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desselben  anf  Soda  iet  es  wesenilibh,  dafs  es  grobkömig  fällt  Beim 
kalten  Fftllen  der  Lange  wird  aber  fast  stets  ein  schlammiges,  schwer 
sn  verarbeitendes  Prodnct  erhielt,  weshalb  ttian  die  einfache  Trennung 
der  Langen  in  dem  Cjlinder  durch  schiefe  Scheidewände  anwendet 
und  datan  sowohl  die  fertige  Lauge,  als  die  frische  ktthlen  kann.  Erstere 
wird  gekühlt,  um  die  Fällung  möglichst  vollständig  zu  machen,  letztere, 
damit  mögliehst  wenig  Ammoniak  mit  den  durchgehenden  Kalkofen- 
gasen weggerissen  werde.  In  den  mittleren  Abtheilungen  dagegen 
erhöht  sieh  die  Temperatur  infolge  der  Kohlensäureaufhahme  von  selbst 
anf  400  und  darüber. 

Das  ^altene  Bioarbonat,  ein  fenchtes,  beim  Erhitzen  zusammen- 
backendes, dabei  die  Wärme  sehr  schlecht  leitendes  Pulver,  wird  zu- 
nächst durch  Pressen  zu  kleinen,  1  bis  3«»  dicken,  festen  Kuchen 
geformt;  aus  diesen  läfst  sich  jetzt  die  Kohlensäure  austreiben  wie 
ans  einem  festen  Material,  wie  z.  B.  aus  Kalkstein.  Der  Kalkofen  K 
(Flg.  4  Taf.  7)  gibt  seine  Kohlensäure  haltigen  Oase  durch  das  Rohr  r 
an  den  Galeinircjlinder  B  ab,  in  welchem  das  bei  d  eingeworfene  ge- 
prefste  Bicarbonat  auf  einem  schrägen  gelochten  Blech  ruht  und  von 
hier  aus  bei  o  ausgezogen  werden  kann.  Der  durch  das  gelochte  Blech 
in  den  Boden  bei  p  hinabfallende  Bicarbonatstaub  kann  zuweilen  durch 
eine  Thflr  n  entfernt  werden.  Die  Hitze  der  Kalkofengase  reicht  zur 
Caleination  des  Bicarbonates  hin  und  werden  dessen  Qase  durch  die 
Kohlensäure  desselben  angereichert;  auch  wird  sämmtliches  Ammoniak 
des  Biearbonates  wiedergewonnen. 

Die  SodiU  anonyme  des  produits  chmkpies  du  Sud-Ouest  in  Paris 
C*D.  B.  P.  Nr.  14186  vom  31.  August  1880)  will  die  bei  dem  Ammo- 
Diakaoda- Verfahren  erhaltene  Salmiaklösung,  welche  noch  doppelt 
kohlensaures  Natron,  eine  geringe  Menge  Chlomatrinm  und  unzer- 
setztes  doppelt  kohlensaures  Ammoniak  enthält,  in  einem  Siedekessel 
eine  Sieit  lang  erhitzen,  um  das  nidit  zersetzte  doppelt  kohleosaure 
Ammoniak  zu  verflftchtigen ,  welches  gesammelt  wird.  Dann  bringt 
man  die  Lösung  in  einen  aus  Bleoh  hergestellten  Verdampfungskessel 
nnd  concentrirt  sie  langsam  in  Blechgefäfsen,  welche  mittels  Ghlorblei 
und  Salmiak  auf  galvanischem  Wege  verbleit  sind,  bis  sich  das  Ammo- 
niaksalz durch  die  Uebersältigung  der  Flüssigkeiten  niederschlägt  Das 
anf  diese  Weise  erhaltene  Ammohiaksalz  läfst  man  einige  Zeit  lang  ab- 
fropfen,  um  es  von  der  Mutterlauge  zu  befreien,  welche  wieder  in  den 
Kessel  zurttokgeftlhrt  wird.  Der  Salmiak  wird  mit  der  oöthigen  Menge 
gepolverten  Kalksteines  oder  Dolomits  in  gufseisemen  Retorten  von 
geringem  Durchmesser  allmählich  erhitzt.  Gegen  Ende  der  Operation 
bringt  man  in  dieae  Retorten  Kalkmilch  behufe  Zersetzung  der  letzten 
Sporen  von  Ammohiaksalz. 

Die  Condentotion  der  entweichenden  Ammoniakdämpfe  geht  in 
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einer  Anzahl  in  einem  grofsen  KühlgefUs  B  (Fig.  5  bis  7  Taf.  7)  neben 
einander  angeordneter  viereckiger,  3  bis  4»  langer  Blechkästen  A  vor 
sich.  In  Abständen  von  50cm  giod  in  diesen  Kästen  A  Scheidewände  a 
angebracht,  welche  bis  auf  die  halbe  Höhe  der  ersteren  hinabreichen 
und  mit  dem  unteren  Theil  in  das  Absorptionswasser  eintauchen.  Das 
durch  die  Röhren  C  und  0  zugeführte  Gas  wird  dadurch  gezwungen, 
sich  durch  das  Wasser  in  den  Kästen  hindurchzudrängen. 

Mittels  eines  Rechens  £,  dessen  Stange  in  den  beiden  Stopfbüchsen  e 
geführt  und  abgedichtet  ist,  kann  das  niedergeschlagene  Bicarbonat 
während  des  Betriebes  in  den  mit  Handloch  6  versehenen  Behälter  D 
gebracht  werden.  Das  mit  einer  Stange  und  Handgriff  versehene 
Kugelventii  d  dient  zum  Abschliefsen  der  Verbindung  zwischen  dem 
Behälter  D  und  dem  Gondensationskasten  A. 

Die  Verbindung  der  Destillationsretorten  mit  den  Condensations- 
kammem  A  wird  durch  die  Eisenröhre  C  hergestellt.  In  diese  Kam- 
mern wird  durch  andere  Röhren  O  ein  ununterbrochener  Strom  Kohlen« 
säure  geleitet-,  welche  beim  Calciniren  von  doppelt  kohlensaurem  Natron 
oder  von  Kalksteinen  oder  beim  Rösten  von  Spatheisenstein  erhalten 
wird. 

Der  Vorgang  während  des  Betriebes  ist  folgender:  Die  Gase, 
welche  aus  den  Destillationsretorten  entweichen,  bilden  ein  Gemenge, 
gröfstentheils  aus  anderthalb  kohlensaurem  Ammoniak  und  Ammoniak 
bestehend.  Die  Gasbläschen  gelangen  bei  ihrem  Uebergang  von  der 
einen  Abtheilung  in  die  andere  des  Gondensators  durch  die  den  letzteren 
zur  Hälfte  anfüllende  Flüssigkeit  und  bewirken  bei  ihrer  Berührung 
mit  der  zugeführten  freien  Kohlensäure  die  Bildung  des  doppelt  kohlen- 
sauren Ammoniaks,  welches  sich  von  dem  Augenblick  an  niederschlägt, 
wo  die  Flüssigkeit  übersättigt  ist,  und  alsdann  blos  noch  für  den  Ge- 
brauch gesammelt  werden  mufs. 

Ck.  de  Montblanc  und  X.  Qaulaird  in  Paris  (*  D.  R.  P.  Zusatz  Nr.  14 193 
vom  2.  October  1880)  wollen  statt  der  früher  (1880236*52)  getrennten 
SättigungsgeflLTse  ein  doppeltes  Gefäls  B  (Fig.  8  und  9  Tafel  7)  be- 
nutzen. An  jedem  dieser  zwei  verschlossenen  Gjlinder  aus  Eisenblech 
ist  ein  Flüssigkeitsanzeiger  n  angebracht  Diese  beiden  Behälter  stehen 
abwechselnd  durch  die  gemeinschaftlichen  Rohre  m^o^x  und  is,  welche 
je  mit  einem  Dreiwegebahn  versehen  sind,  in  Verbindung  mit  dem 
Abflufsrohr  y  der  Kohlensäure  durch  den  Hahn  a,  mit  dem  Entwick- 
lungsapparat für  das  Ammoniak  durch  Rohr  w  und  Hahn  6,  mit  dem 
Zuflufsrohr  p  der  Kochsalzlösung  aus  dem  Lösungsapparat  durch  den 
Hahn  c  und  endlich  mit  dem  Zersetzungsapparat,  in  welchem  die 
Scheidung  der  mit  Ammoniak  gesättigten  Lösung  erfolgt,  durch  Rohr  q 
und  Hahn  d.  Durch  den  Hahn  c  kann  die  Zuleitung  der  Salzlösung 
abgesperrt  werden,  während  ein  Schwimmerventil  /  den  Zuflufs  regelt, 
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vm  die  Flüssigkeit  immer  in  gleicher  Höhe  an  erhalten.  Die  Ammo- 
niakgase  treten  dnrch  den  Sehwimmerhahn  s  und  durch  eine  Tauch- 
löhre  auf  den  Boden  der  Behälter  B.  Der  Schwimmer  ist  so  gestellt, 
dafs  infolge  der  Verminderung  des  specifischen  Gewichtes  der  Flüssig- 
keit der  Eintritt  des  Ammoniaks  adfhört,  sobald  die  Sättigung  voll- 
ständig ist  Die  so  vorbereitete  ammoniakalischei,  Kochsals  haltige 
Flüssigkeit  fliefst  dnrch  den  Schlammhahn  d  und  durch  die  Yerthei- 
InngsrOhre  q  in  die  FäUungsapparate  A. 

Die  Apparaie  A  (Fig.  10  und  11  Taf.  7)  sind  von  den  früher  be- 
schriebenen darin  verschieden,  dafs  sie  in  Kühifässem  r  stehen,  welche 
doreh  die  Bohren  g  mit  Wasser  versorgt  werden.  Die  Kohlensäure 
wird  durch  die  VertheilungsrOhre  t  und  die  hohle  Achse  der  radialen 
Bohrflügel  in  die  Apparate  A  durch  eine  einfach  vnrkende  Pumpe  P 
eingeprefst,  welche  mit  einem  Druokregulator  versehea  ist  Diese  Pumpe 
hat  zwei  CjUnder,  wovon  jeder  in  Verbindung  steht  durch  Rohr  t  mit 
dem  gemeinsamen  Bohr  ky  welches  von  dem  Erzengungsapparat  fUr 
Kohlensäure  kommt,  ferner  durch  die  Röhre  e  und  das  gemeinschaft- 
liche Abflufsrohr  u  mit  den  Zersetzungsapparaten. 

A.  R  Peehiney  in  Salindres  (Englisches  Patent  Nr.  2098  vom 
%L  Mai  1880)  verwendet  einen  liegenden,  um  seine  Achse  drehbaren 
Cylinder  A  (Fig.  12  und  13  Taf.  7).  In  der  Richtung  der  Längsachse 
ist  eine  durchlöcherte  Scheidewand  6,  senkrecht  dazu  sind  Wände  a 
angebracht  mit  Oeffnungen  o  in  der  Mitte.  Jede  der  dadurch  gebil- 
deten Abtheilungen  ist  durch  ein  Mannloch  a  zugänglich  gemacht 
Durch  die  Durchbohrung  des  Zapfens  C  tritt  die  ammoniakalische  Koch- 
salzlösung in  den  Cylinder  und  entweichen  die  nicht  absorbirten  Gase. 
Die  innere  Röhre  g  (Fig.  14)  des  anderen  Zapfens  B  ist  der  Länge 
nach  in  zwei  Hälften  getheilt  Durch  die  bei  %  angebrachten  Oeff- 
nungen kann  eine  jede  mit  dem  Ansatz  j  in  Verbindung  gebracht 
werden.  Diese  Röhre  g  dient  zum  Eintritt  der  das  Bicarbonat  suspen- 
dirt  enthaltenden  Lösung  und  der  reinen  Kohlensäure,  welche  durch 
Glühen  des  Bicarbonates  gewonnen  wird,  während  durch  die  äufsere 
concentrische  Röhre  /  unreine  Kohlensäure  von  einem  Kalkofen  eintritt 
Der  ringförmige  Raum  zwischen  Röhre  /  und  g  theilt  sich  nach  rechts 
und  links  in  zwei  Röhren  t  (Fig.  15),  von  denen  jede  auf  je  einer 
Seite  der  Hauptscheidewand  b  durch  die  drei  ersten  Abtheilungen  geht; 
die  unreine  Kohlensäure  geht  also  erst  in  die  vierte  Abtheilung,  wäh- 
rend die  reine  von  g  aus  in  die  erste  Abtheilung  tritt  Die  innere 
Leitung  dnrch  den  Zapfen  ist  aufserhalb  des  Gjlinders  gebogen  und 
führt  in  einen  Behälter  F,  wo  das  Bicarbonat  sich  absetzt  und  in 
welchen  reine  Kohlensäure  eingeführt  wird.  Mit  Hilfe  eines  hydrau- 
lischen Accumulators  mit  zwei  senkrechten  Gylindem*  P  macht  der 
Cylinder  A  in  regelmäfsigen  Zwischenräumen  halbe  Umdrehungen. 
Dlngler'i  pDiyt  Journal  Bd.  U3  H.  1.  1S83/I.  5 
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Ad  den  Kolben  dieser  Cylinder  ist  je  ein  Seil  o.  dgl.  befestigt,  welches 
'  nm  je  eine  dem  Absorptionsgeftfs  Ä  parallele  Bolle  H  and  am  dieses 
selbst  geht. 

Die  ammoniakalisehe  Eochsalslösung  tritt  nan  durch  den  Gjlinder  D 
and  Achse  C  in  die  letzte  Abtheilang  des  Cjlinders  Ä  und  geht  daroh 
die  Oeffnungen  o  aus  einer  Abtheilang  in  die  andere,  am  schliefslich 
mit  dem  saspendirten  Bicarbonat  darch  den  oberen  Theil  der  Bohre  g 
in  den  Behälter  F  zu  fliefsen,  wtiirend  die  Kohlensäure  den  entgegen- 
gesetzten  Weg  nimmt,  so  dafs  die  Flüssigkeit  mit  immer  reicheren 
Oasen,  schliefslich  mit  reiner  Kohlensäure  zusammentrifft. 

Das  OWhen  des  Na4numbicarb<maies  soll  nach  einem  ferneren  Vor- 
schlage von  A.  R.  Peckiney  (Englisches  Patent  Nr.  2099  vom  24.  Mai 
1880)  in  einem  Kohlensänrestrome  geschehen. 

W.  Ruhe  in  Corbach,  Waldeck  (*D.  B.  P.  Nr.  13430  vom  8.  August 
1880)  empfiehlt  einen  ununterbrochen  arbeitenden  Ccdcinirofen  mit  indi- 
rectem  Feuer.  Die  auf  dem  Bost  R  (Fig.  16  bis  18  Taf.  7)  erzeugten 
Yerbrennungsgase  nehmen  ihren  Weg  durch  den  Feuerraum  m,  heizen 
dadurch  den  gemauerten  Boden  x  des  unteren  Calcinirraumes  il,  ge- 
langen durch  die  aufsteigenden  Kanäle  e  (Flg.  16)  in  den  Feuerraum  a, 
welcher  durch  gufseiseme  Platten  von  den  Calcinirräumen  abgeschlossen 
ist,  von  denen  die  untere  Platte  an  den  Calcinirraum  il,  die  obere 
an  B  die  Wärme  abgibt.  In  gleicher  Weise  werden  die  Feuergase 
durch  die  übrigen  Kanäle  n  geleitet  und  entweichen  durch  c  nach  dem 
Schornstein. 

Das  Bicarbonat  gelangt  durch  den  Fülltrichter  /  in  den  obersten 
Calcinirraum  2),  wird  hier  durch  die  an  der  stehenden,  unten  gela- 
gerten, durch  Schneckengetriebe  gedrehten  Weile  to  befindlichen  Arme 
mittels  der  Bübrer  s  gewendet  und  vermöge  der  Stellung  dieser  Bührer 
gleichzeitig  von  dem  Umfang  des  Baumes  Ä  nach  der  Mitte  hin  ge- 
schoben, so  dafs  es  durch  die  Fallbüchse  o  in  den  Calcinirraum  C 
hinabfäilL  In  diesem  Baume  stehen  die  Bührer  a  in  entgegengesetztem 
Sinne  und  schieben  das  Material  von  der  Mitte  nach  der  äufseren  Fall- 
büchse  0  u.  s.  f.,  bis  es  vollständig  calcinirt  bei  q  den  Apparat  ver- 
läfst  Die  beim  Calciniren  erzeugten  Oase  kann  man  durch  den 
Stutzen  g  zur  weiteren  Verwendung  abziehen. 


üeber  die  Berechnimg  der  Qlas-Sätze  und  die  Natur  des 
Qlases;  von  Dr.  Gt.  Wagener  in  Tokio. 

1)  Berechnung  der  Olauätae.    Für  den  Olasfabrikanten  würde  es 
gewifs  erwünscht  sein,   wenn  es   eine  praktisch  sichere  Begel  gäbe, 
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um  den  Satz  Air  ein  gutes  Glas  bei  jedem  beliebigen  Yerhältnifs  von 
Kalk  und  Alkalien  berechnen  zu  können,  und  yielleicht  findet  die  nach- 
folgend nfther  erörterte  Regel  den  Beifall  der  Praktiker. 

Wenn  man  aus  der  Tabelle  der  von  jR.  Weber  (1879  232  350) 
untersuchten  Gläser  Ton  den  als  gut  befundenen  diejenigen  heraus- 
nimmt, welche  den  relativ  geringsten  Eieselsäuregehalt  besitzen,  so 
findet  man,  dafs  dieselben  bis  auf  wenige  Procent  der  quantitativen 

Zusammensetzung:  CaO  +  ^(Na20,68i09) (1) 

entsprechen.  Hieraus  ergibt  sich  die  Regel :  Outes  Olat  mufa  so  mtamr 
mengaeM  aein,  aU  wäre  es  eme  Lösung  wm  CaO  in  einer  beliebigen 
Cnatürlich  genügenden^  Menge  des  Süicates  Na)0,6SiO,.  ~  Dieses  Silicat 
vermag  auch  Kieselsäure  zu  lösen;  daraus  folgt,  dafs  sowohl  zu  viel 
Kalk,  wie  auch  zu  viel  Kieselsäure  beim  AbkOhlen  eine  Ausscheidung 
bezieh.  Entglasnng  bewirken  kann. 

Ist  ein  Alkalisilicat  mit  weniger  als  ßSiO^  zugegen,  so  findet  zwar 
noch  Lösung  des  Kalkes  statt,  aber  der  Widerstand  gegen  chemische 
Einflösse  nimmt  ab;  das  Glas  wird  schlecht.  Ebenso  wie  für  Kalk 
und  Kieselsäure  könnte  man  sagen,  dafs  ein  Alkalisilicat  auch  noch 
andere  Substanzen,  wie  MgO,  Al^Os,  Cr^Os,  SnO^,  Silber,  Kupfer  u.  dgl. 
bei  hoher  Temperatur  mehr  oder  minder  zu  lösen  vermag  und  dafs 
sich  dieselben  je  nach  ihrer  Löslichkeit  und  der  gleichzeitigen  Gegen- 
wart anderer  gelöster  Substanzen  schwerer  oder  leichter  wieder  ab- 
scheiden als  Silicat  oder  Oxyd  oder  Metall. 

Will  man  die  rein  praktische  Regel  in  der  obigen  Form  nicht 
gelten  lassen  und  lieber  von  dem  Normalglase  ausgehen,  so  könnte 
man  die  Formel  (1)  auch  so  schreiben: 

Na,0,CaO,6SiOj  -f  (x  —  l)(Na^O,6SiOO    ...    (2) 
wo  x  <;  1  oder  >  1.  Li  Worten  ausgedrückt,  würde  dies  heifsen:  Ein 
gutes  Gemenge  ist  der  Normalsatz  Na20,CaO,6SiO),  vermehrt  oder 
vermindert  um  eine  beliebige  Menge  des  Silicates  Na)0,6SiO). 

Obgleich  nun  diese  Formel  schon  sehr  gut  mit  der  Weber'schen 
Tabelle  der  untersuchten  Gläser  stimmt,  so  erhält  man  doch  noch 
genauere  Uebereinstimmung,  wenn  man  sie  ein  wenig  abändert  und 
den  Kieselsäuregehait  um  ein  geringes  erhöht.  Für  den  Fall  o;  <;  1, 
ist  zu  nehm^: 

NajO,CaO,6SiO,  —  (1  — a:)(Na^O,<Vi8i05)     .    .    (3) 
und  fllr  den  Fall  a;  >  1 : 

Na,0,CaO,6Si05  +  (aj  — l)(Na^O,«/^SiOj).    .    .    (4) 

Soll  das.  Glas  z.  B.  0,6  Na^O  auf  1  CaO  enthalten,  so  ist  x  =  0,6 
und  die  Formel  (3)  gibt:  6SiOi  —  M  X  ^V«SiO,  =  3,8SiOj,  d.  i.  die 
Zusammensetziong  des  Glases  Nr.  3iB  in  Weheres  Tabelle.  —  Sollen 
dagegen  in  dem  Satze  2  Na^O  auf  1  CaO  enthalten  sein,  so  ist  x  =  2 
und  die  Formel  (4)  gibt:  öSiO,  +  1  X  ^»/jSiOj  =  12,5  SiOj,  d.  i.  die 
Zusammensetzung  des  Glases  Nr.  39.' 
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Allein  es  genügt  nicht,  dafs  obige  Formel  den  Sätzen  für  bewährte 
Gläser  entspricht;  sie  mufs,  um  auf  praktische  Brauchbarkeit  Anspruch 
machen  zu  können,  auch  klar  und  deutlich  zeigen,  warum  die  Gläser 
Nr.  1  bis  22  mangelhafte  Gläs^  sind,  warum  Nr.  23  bis  31  zwischen 
den  sohlechten  und  guten  in  der  Mitte  stehen,  und  endlich,  warum 
die  Nr.  32  bis  43  gute  Gläser  sind.  Mit  anderen  Worten :  die  Zusam- 
mensetzung der  schlechten  Gläser  mufs  am  meisten  von  jener  Formel  ab- 
weichen, weniger  die  der  mittleren  Gläser  und  die  guten  Gläser  müssen 
mit  der  Formel  stimmen.  Um  dies  zu  zeigen,  werden  in  nachfolgen- 
der Tabelle  die  von  Weber  untersuchten  Gläser  noch  einmal  mit  der 
nach  obigen  Formeln  (3)  und  (4)  berechneten  Eieselsäuremenge  auf- 
geführt 


ä 

ilf 

Berechnete 

SiO,  in 

Aequival. 

Gefundene 
SiOa  in 

Aequival. 

o 
.3 

o 

(5* 
Z 

55 

Sil 

Berechnete 

Sic,  in 

Aequival. 

Gefundene 

SiO>  in 

Aequival. 

o 
3 

i 

a)Ma 

ngelbafte  OtU 

iser. 

b)  Gläser  von  mitüerer  Beschaffenheit 

1 

72 

20,30 

14,6 

3^ 

23 

81 

9,90 

8 

1,6 

2 

79 

15,75 

12,5 

2,5 

24 

81 

10,55 

8,6 

1,7 

3 

66 

12,50 

8,2 

2,5 

25 

66 

12,50 

8,3 

2,0 

4 

71 

9,90 

7,0 

1,6 

26 

80 

9,90 

7,8 

1,6 

6 

71 

9,25 

6,6 

1,5 

27 

87 

9,90 

8,6 

1,6 

6 

60 

12,50 

7,5 

2,0 

28 

76 

12,50 

9,5 

2,0 

7 

66 

11,20 

U 

1,8 

29 

83 

6,00 

5,0 

1,0 

8 

55 

12,50 

6,9 

2,0 

30 

87 

6,00 

5,2 

i!o 

9 

60 

12,50 

7,5 

2,0 

31 

99 

4,35 

4,3 

0,7 

10 

72 

8,60 

6,2 

1,* 

c)  B 

Bwährte  Gläser. 

11 

38 

11,525 

4,3 

1,85 

32 

105 

3,8 

4,0 

0,6 

12 

44 

22,90 

10,0 

3,6 

33 

111 

3,8 

4,2 

Ofi 

13 

45 

17,70 

8,4 

2,8 

34 

90 

5,34 

4,8 

0,88 

14 

55 

19,00 

10,4 

3,0 

35 

97 

5,45 

5,3 

0,9 

15 

64 

13,15 

8,4 

2,2 

36 

95 

5,45 

5,2 

o;9 

16 

64 

22,25 

14,3 

3,5 

37 

116 

3,80 

4,4 

0,6 

17 

63 

25,50 

13,7 

4,0 

38 

100 

3,80 

3,8 

0,6 

18 

66 

30j05 

19,8 

4,7 

39 

100 

12,50 

12,5 

2^0 

19 

54 

25,50 

13,7 

4,0- 

40 

104 

9,25 

9,6 

1^5 

20 

53 

63,85 

40,0 

9,9 

41 

97 

6 

5,8 

1 

21 

56 

15,10 

8,5 

2,4 
2,7 

42 

95 

9,25 

8,8 

li5 

22 

72 

16,55 

12 

43 

100 

6,175 

6,2 

0,85 

Aus  der  ersten  Spalte  dieser  Tabelle  geht  hervor:  1)  Dafs  bewährte 
Gläser  mindestens  95  Procent  der  berechneten  Kieselsäure  enthalten 
müssen;  nur.  Nr.  34  scheint  eine  Ausnahme  eu  machen.  Die  Gläser 
Nr.  32,  33  und  37  enthalten  einen  unnöthigen  Ueberschufs  von  Kiesel- 
säure, da  ja  Nr.  38,  welches  ebenfalls  0,6  Na^O  auf  1  CaO  enthält, 
noch  ein  Glas  yon  guter  Beschaffenheit  ist.  —  2)  Ferner,  dafs  Gläser, 
welche  nur  zwischen  75  bis  90  Procent  der  berechneten  Kieselsäure 
enthalten,  nicht  von  bester,  sondern  nur  von  mittlerer  Qualität  sind. 
Allein  die  Nr.  25  und  81  sind  Ausnahmen.  —  3)  Endlich,  dafs  Gläser, 
mit  weniger  als  75  Procent  der  berechneten  Kieselsäure  mangelhafte 
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Olfiser  Bind.  Die  einzige  Ausnahme  (Nr.  2)  erklärt  sich  vielleicht 
daraus,  dafs  es  ein  Ealiglas  ist  Die  Gläser  Nr.  11  bis  13 ,  welche 
Dicht  einmal  50  Proc.  enthalten,  sind  von  R.  Weber  in  Bd.  232  S.  351 
unten  als  ganz  besonders  schlechte  beschrieben  worden. 

Nach  dem  Vorhergehenden  erscheint  es  gerechtfertigt,  zu  behaupten, 
dafs  die  üebereinstimmung  zwischen  der  Berechnung  und  sämmtlichen 
▼on  jR.  Weber  gefundenen  Resultaten,  welches  auch  die  Zusammen- 
setzung des  Glases  gewesen  sein  mi^,  eine  so  vollkommene  ist,  als 
sich  Oberhaupt  erwarten  läfst,  und  dafs  schon  die  Analyse  über  die 
Qualität  ttitscheiden  kann.  Der  Glasfabrikant  wird  daher  wohl  die 
Formeln  (3)  und  (4),  bezieh,  die  einheitliche  Formel  (1)  benutzen 
können  und  nGthigenfalls  den  berechneten  Kieselsäuregehalt  so  weit 
Termindem,  als  dies  Air  die  an  sein  Glas  gestellten  Anforderungen 
noch  zulässig.  Bathsam  erscheint  es  aber  nach  Weheres  Tabelle,  die 
Zahl  X  zwischen  den  Grenzen  0,6  und  2  zu  halten. 

Die  obige  Regel  ist  einfach  genug  und  es  ist  kein  geringer  Yor- 
theü,  dafs  sie  auf  alle  Fälle  zu  passen  scheint.  Dafs  sie  aufserdem 
in  Worte  gekleidet,  wie  im  Anfang  dieser  Notiz  geschehen,  eine  an- 
nehmbare Form  hat,  ist  nur  um  so  besser.  Aber  es  würde  doch  sehr 
gewagt  sein,  darauf  eine  Theorie  bauai  zu  wollen;  sie  soll  weiter  nichts 
sein  als  eine  praktische  Regel. 

Was  die  Bleigläser  betriffl;,  so  stehen  in  der  Weber'schen  Tabelle 
nur  6  Sorten;  Auf  den  ersten  Blick  zeigt  sich,  dafs  man  jedenfalls 
zwischen  Krjstallgläsem  und  optischen  Gläsern  zu  unterscheiden  hat. 
Gehen  wir  wieder  von  dem  Normalglase  Na)0,PbO,3SiO)  aus  und 
nehmen  an,  dafs  in  dem  Satze  xPbO  auf  INa^O  enthalten  sind,  so 
entspricht  die  Zusammensetzung  der  drei  als  vortrefflich  bezeichneten 
Krjstallgläser  sehr  nahe  der  Formel: 

Na^O,PbO,3SiO,  +  (a;  -  1)  CPbO,48iOO, 
d.  h.  fdr  jedes  PbO,  welches  über  den  Normalsatz  hinaus  in  dem  Glase 
enthalten  sein  soll,  mufs  so  viel  Kieselsäure  hinzugefügt  werden,  dafs 
aus  diesem  überschüssigen  Bleioxyd  ein  Silicat  mit  4810^  entstehen 
kann.  Die  nachfolgende  Tabelle  zeigt  die  Üebereinstimmung  der  Be- 
rechnung mit  den  untersuchten  Gläsern: 

,j  Gefundene  SiO«       Berechnete       Gefundene  p,  A         >t_  rj 

^'-      inProcderbereclSn.        SiO,  SiOj  ^"^^         "*«" 

44  106  10  10,6  2  1 

45  102  8,68  8,83  1,67  1 

46  97  8,24  7,97  1,56  1 
Bei  optischen  Gläsern  verhält  sich  die  Sache  anders  und  wird 

man  hier  wohl  darauf  ausgehen,  bei  möglichst  grofsem  Bleigehalt  die 
Menge  der  Kieselsäure  thunlichst  zu  verringern.  Als  theoretisches 
Minimum  für  gute  Gläser  könnte  man  alsdann  SSiO^  für  jedes  PbO 
bezieh.  Na^O  annehmen  und  die  Praxis  hätte  dann  zu  entscheiden,  wie 
weit  sich  der  Kieselsäuregehalt  noch  verringern  läfst.    Die  folgende 


Digitized  by 


Google 


70    •  Bnchy,  über  8priDgmfihl*8  Condensation  des  ungegohrenen  Mostes. 

Tabelle  seigt,  wie  sieh  die  drei  antersaehten  Gläser  in  dieser  Besiehimg 

verhalten: 

jT  Qeftindene  SiO)      Berechnete 

^  '•      in  Proc.  der  berechn.        SiO- 


Gefundene 
SiO. 

PbO 

NaiO 

8^ 

1 

0,33 

2,9 

1 

0,3 

1,9 

1  . 

0,1 

47  '88 

48  74  8,90 

49  68  3^ 

Das  Olas  Nr.  47  wurde  für  gut  befunden,  die  anderen  beiden  nicht; 
danach  scheint  es,  dafs  man  wohl  bis  85  oder  90  Procent  der  für  das 
Trisilicat  erforderlichen  Kieselsäure  hinabgehen  darf,  aber  nicht  weiter. 

(SchlnijB  folgt) 


Die  Gondensation  des  nngogohrenen  Mostes  im  VaciLam; 
von  Professor  Dr.  John  Snchy. 

Die .  grofse  Weinprodnction  der  südeoropäischen  Länder,  insbesondere 
Italiens  und  Spanien«,  welche  bei  weitem  den  Verbrauch  im  Lande  übersteigt 
und  in  einzelnen  Theilen  so  bedeutend  wird,  dafs  der  ungemein  geringe  Preis 
für  die  reife  Traube  in  gar  keinem  Yerhaltnisee  zu  dem  Werthe  des  daraus 
bereiteten  Weines  stefat^  hat  in  den  letzten  Jahren  Viele. dem  Studium  der 
Frage  zugewendet,  ob  der  Wein  in  ähnlicher  Weise  condensirt  und  später 
wieder  regenerirt  werden  könne,  wie  dies  mit  der  Milch  in  so  grofsartiffem 
Maisatabe  geschieht.  Alle  diesbezüglichen  Versuche  mufsten  wegen  des  Alkohol- 
gehaltes des  Weines  fehlschlagen  und  selbst  die  sehr  umständlichen  Conden- 
sationsapparate,  welche  bezwecken,  den  überdestillir^den  Alkohol  besonders 
aufzufangen  und  dann  dem  oondensirten  Weine  wieder  zuzusetzen,  gaben 
ganz  und  gar  unbefriedigende  Resultate,  wie  dies  wohl  kaum  anders  zu  er- 
warten war.  Wir  werden  daher  auch  wohl  niemals  von  oondensirtem  Weine 
im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  hören. 

Zu  ausgezeichnetem  Resultate  al^er  führten  in  neuester  Zeit  die  Versuche, 
den  ungego&enen  Traubensaft  im  Vacunm  zu  oondensiren,  und  kürzlich  wurde 
von  der  italienischen  Regierung  dem  um  das  Studium  der  Condensation  im 
luftverdünnten  Räume  yerdlenten  Dr.  SpHngmiM  ein  Patent  ertheüt,  welches 
sich  auf  die  Gondensation  ungegohrenen  Mostes  bezieht  und  sich  auf  die 
Versuche  stützt,  welche  Springmm  mit  den  vollkommensten  Apparaten  und 
im  grofsen  Mafsstabe  mit  italienischen  Trauben  anstellte.  Es  dienten  zu  den 
Versuchen  die  Vacuumapparate  einer  mit  allen  Verbesserungen  der  Neuzeit 
versehenen  Fabrik  condensirter  Milch  und  das  vollständige  Gelingen  derselben 
ist  sicherlich  eben  dem  Umstände  zuzuschreiben,  dafs  stets  hohe  Luftleere 
dauernd  erhalten  und  grotae  Mengen  Traubensaft,  conoentrirt  werden  konnten. 
Ich  hatte  Gelegenheit,  die  Versuche  mit  SpringmÜhl  anzustellen,  und  habe  die 
chemischen  Analysen  der  verwendeten  Trauben,  wie  auch  des  condensirten 
Traubensaftes  ausgeführt  Da  das  Verfahren  im  nächsten  Jahre  in  den  prak- 
tischen Betrieb  eingeführt  .wird  und  in  nicht  langer  Zeit  in  an  Wein  armen 
Ländern  aus  ökonomischen  Rücksichten  viel  Wein  aus  oondensirtem  Trauben- 
safte dargestellt  werden  dürfte,  so  wird  Vielen  der  Procefs  nicht  uninteressant 
sein,  durch  welchen  der  Traubensaft  auf  weniger  als  I/5  seines  ursprünglichen 
Gewichtes  concentrirt  werden  kann,  ohne  im  mindesten  in  seinen  Eigenschaften 
^  zu  verlieren.  Die  Anwendbarkeit  des  Verfahrens  erstreckt  sich  auf  alle  Arten 
'Trauben;  nur  ist  es  selbstverständlich,  dafs  bei  an  Zucker  sehr  reichem  Safte 
die  Concentration  nicht  so  weit  getrieben  wird  wie  bei  an  Zucker  armen 
Trauben.  Unsere  ersten  Versuche  erstreckten  sich  auf  weifse  Trauben,  die 
weiteren  auf  die  viel  schwieriger  zu  behandelnden  rothen;  die  besten  Resultate 
wurden  mit  süditalienischen  und  spanischen  Trauben  erzielt    Die  wichtige 
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BoUe,  welche  oft  die  Traabenhfllsen  bei  .der*Weiiibereitang  spielen^  machte 
specielie  Temiehe  mit  diesen  erforderlich  und  ein  Trocknen  derseiben  im 
Vacatun  oder  Trockenapparat  und  spätere  Mitverwendung  derselben  zur  Wein- 
bereitnng  ans  dem  oonoentrirten  Moste  gab  die  besten  Besnltate. 

Zu  den  Yersnchen  dienten  Vacnomapparate  von  12001  Inhalt,  zu  einzelnen 
solche  Yon  4000>.  In  ersteren  Apparaten  worden  stets  6001  Traubensaft  in 
einer  Hitze  Tcrdampft  Der  Yacnumapparat,  ganz  aus  Kupfer  mit  halbkuffel- 
ibrmigem  Boden  und  Kuppel ,  ist  innen  gut  verzinnt  und  steht  mit  dem 
Injectionscondensator,  einer  grofsen^  kupfernen  Colonne,  durch  ein  weites 
Kupferrohr  in  Verbindung.  Der  Colonnencondensator  befindet  sich  direct  auf 
der  pneumatischen  Maschine,  einer  sehr  kräftigen  Dampfluftpumpe,  welche 
reichlich  genfigte,  auch  bei  voller  Verdampfung  im  Vacuumapparate  eine 
Luftleere  von  föcm  oonstant  zu  erhalten.  Der  Vaeuumapparat  befindet  sich, 
von  einem  Eisengestelle  getragen,  in  einer  Höhe  von  etwa  dm  voin  Fufsboden, 
während  das  Piumpwerk  unten  befestigt  ist.  Durch  Qlasfensterchen  in  der 
Kuppel  des  Apparates  konnte  man  die  Bewegung  des  zu  concentrirenden 
Traubensafles  stets  beobachten  und  zwei  Vacaummeter,  einer  an  der  Colonne 
und  ein  anderer  am  Apparate,  zeigten  den  Grad  der  Verdünnung  an,  nach 
welchem  der  ganze  Procefs  geleitet  wurde.  Ein  Schlangenrohr,  wie  es  sich  in  den 
für  Condensation  von  Milch  verwendeten  Vacuumapparaten  zur  Beschleunigung 
der  Verdampfung  vorfindet,  ist  nicht  za  empfehlen  und  es  genügt  der  Doppel- 
boden zur  Erwärmung  der  Masse  und  Erhalten  derselben  auf  der  niedrigen 
Verdampftingstemperatur  im  luftverdnnnten  Räume.  Man  suchte  Alles  zu 
vermeiden,  was  eine  stellenweise  ku  starke  oder  zu  schnelle  Erhitzung  ver- 
anlaasen  könnte,  weshalb  man  auch  in  den  Doppelboden  nicht  zu  hoch  ge- 
spannten Dampf  einliefs,  sondern  dessen  Druck  vorher  durch  ein  gedgnetes 
Kcducirventil  auf  2  oder  höchstens  3^^  brachte.  Aufser  dem  Vaeuumapparat 
und  den  hierzu  gehörigen  Maschinen  ist  ein  Vorwärmeapparat  und  ein  Kühl- 
apparat für  das  fertige  Product  erforderlich. 

Der  Vorwärmer  besteht  aus  einem  mit  Dampf  geheizten  grofsen  Wasser- 
bade, in  welchem  sich  hohe  kupferne  QefäJDBe  befinden,  die  sorgfältig  innen 
verzinnt  und  genügend  grofs  sind ,  um  die  gesammte  Menee  Traubensaft  zu 
fassen.  Durch  Erhitzung  des  Wassers  in  diesem  Wasserbade,  welche  mittels 
Dampfschlangenrohr  unter  Anwendung  gespannten  Dampfes  schnell  erfolgt, 
wird  der  in  den  Qefäfsen  befindliche  Traubensaft  auf  etwa  600,  aber  nicht 
höher,  erhitzt.  Bei  dieser  Temperatur  leert  man  den  Saft  in  ein  grofses,  die  ganze 
Menge  haltendes  Gefäfs,  welches  ein  Sieb  aus  verzinntem  Drahtgeflecht  ent- 
hält, so  dals  die  Flüssigkeit  dnrch  dieses  passiren  mufs.  Sobald  aller.  Saft 
in  das  Ckfäls,  welches  aus  Kupfer  oder  Holz  sein  kann,  entleert  ist,  taucht 
man  das  Saugrohr  des  vorher  luftleer  gemachten  Apparates  in  die  Flüssig- 
keit und  in  kurzer  Zeit  ist  dieselbe  in  das  Vacuum  aufgestiegen,  worauf 
sofort  der  Saughahn  geschlossen  wird. 

Im  Apparate  siedet  die  Flüssigkeit  zuerst  ohne  jede  weitere  Erhitzung; 
später  tritt  ruhiges  Wallen  ein  und  man  läfst  so  viel  Dampf  in  den  Doppä- 
boden,  dafs  fortwährend  Verdampfung  des  Wassers  bei  möglichst  niedriger 
Temperatur  stattfindet.  Dies  wird  erreicht,  wenn  man  die  Luftverdnnnung 
constant  über  60cm  erhält  Bei  regelmäüngem  Arbeiten  der  Luftpumpe  ist 
dies  nicht  schwer  zu  erreichen,  wenn  dieselbe  an  sich  leistungsfähig  genug 
ist.  Im  Condensator  braucht  man  zur  momentanen  Verdichtung  des  ver- 
dampfenden Wassers  etwa  die  25 fache  Menge  Wasser,  welches  von. der  Luft- 
pampe fortgeschafft  wird.  Dieses  Wasser  wird  stets  aus  einem  Behälter, 
niemals  vom  Brunnen  direct  gezogen.  Geht  das  Vacuum  zurück,  sei  es  wegen 
mangelnden  Condensationswassers  oder  aus  anderen  Gründen,  so  wird  der 
ganze  ProceJb  so  sehr  gestört,  dafs  gewöhnlich  kein  gutes  Product  mehr  zu 
erzielen  ist  Man  sollte  dann  stets  sofort  den  Dampf  abstellen  und  nicht 
eher  mit  der  Verdampfung  fortfahren,  als  bis  die  Pumpen  die  gewünschte 
Verdünnung  wieder  hergestellt  haben.  Eine  zu  grobe  Erhitzung  oder  Ver- 
brennung des  Traubensaftes  ist  eben  nur  dann  möglich,  wenn  die  Luft- 
verdünnung stark  abnimmt  oder  aufhört;  andere  Störungen  kommen  bei  dem 
ganzen  Verfahren  nicht  vor,  so  dafs  in  einigen  Stunden  die  Concentration  so 
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weit  Yorgeschritten  ist,  dsSs  das  Product  an  der  Luft  haltbar  geworden  and 
nicht  mehr  in  Qähmng  übergehen  kann.*  Diesen  Pnnkt  kann  man  aber  weit 
überschreiten  und  über  80  Procent  des  in  dem  Safte  enthaltenen  Wassers 
entfernen;  ja  man  kann,  bei  geschickter  Führung  und  wenn  der  Apparat  im 
Innern  ein  Rührwerk  hat,  die  Condensation  bis  zur  Trockne  bringen,  ohne 
im  mindesten  das  Product  su  schädigen,  oder  in  irgend  welcher  Besiehung 
die  Eigenschaften  des  Traubensaftes  und  seine  Bestandtheile  an  Terindem. 

Wie  weit  im  Allgemeinen  der  Tranbensaft  zu  concentriren  ist^  hängt  you 
vielen  Bedingungen  ab,  besonders  von  der  Art  der  Traube,  und  es  werden 
hierüber  endgültigen  Aufschlnfs  erst  die  Erfahrungen  bei  der  Weinbereitung 
im  Gjofsen  geben.  Bei  unseren  Versuchen  wurden  alle  Conoentrationsgrade 
der  Prüfung  unterworfen  und  es  ergab  sich  stets  derselbe  Wein  ans  weniger 
wie  aus  stärker  concentrirtem  Hoste,  wenn  nur  die  entsprechende  Menge 
Wasser  zugesetzt  wurde.  Hanptbedingnifs  ist  natürlich^  den  condensirten 
Saft  so  dicht  zu  erhalten,  dafs  er  absolut  haltbar  und  freiwillige  Gährung 
unmöglich  ist  Bei  den  Tranben  Süditaliens  ist  dieser  Punkt  viel  eher  er- 
reicht als  bei  Piemonter  oder  französischen  Weintrauben  und  je  höher  der 
Grehalt  an  Traubenzucker,  um  so  schneller  erhält  man  einen  Syrup,  welcher 
nicht  mehr  gährt,  so  lange  nicht  Wasser  zugesetzt  wird.  Die  Syrup 
artige  Flüssigkeit,  welche  sich  nach  einigen  Stunden  im  Yacuumapparate 
vorfindet,  mnis  sofort  nach  ihrer  Fertigstellung  in  kaltem  Wasserbade  gekühlt 
werden,  worauf  sie  am  besten  in  verzinnten  Blechbüchsen  aufbewahrt  wird. 
Luftdichter  VerschlalÜB  erwies  sich  nicht  als  nöthig,  empfiehlt  sich  aber  für 
Transport.  Am  Schlüsse  der  Condensation,  wenn  man  den  Saft  ablassen  will, 
um  ihn  zu  kühlen,  mufs  zuerst  der  Dampf  und  dann  die  Pnmpmaschine  und 
der  Wasserzuflufs  zum  Ooudensator  abgestellt  werden,  worauf  man  Luft  in 
den  Apparat  strömen  läCst,  um  das  Abfliefsen  der  Flüssigkeit  zu  ermöglichen. 

Im  Allgemeinen  ist  dies  der  Gang  des  Verfahrens,  welches  sehr  einfach 
genannt  w^en  kann,  aber  kostspielige  Apparate  erfordert  und  mit  kleinen 
unvolkommenen  Apparaten  nicht  gelingen  kann.  Bezüglich  der  Einzelheiten 
bei  dem  Verfahren  bedarf  es  einer  eingehenden  Berücksichtigung  der  Trauben- 
sorte, welche  verwendet  wird,  und  des  Weines,  den  man  erzielen  will.  Eine 
jede  Traubenart  gibt  andere  Ilesultate  und  es  sollte  im  Allgemeinen  nur  fest- 
stehen, daliB  der  ganze  Zweck  der  Condensation  der  ist,  aus  dem  Traubensafte 
Wasser  bei  möglichst  niedriger  Temperatur  zu  entfernen,  ohne  die  Bestand- 
theile der  Traube  im  mindesten  zu  verändern.  Geschieht  dies,  so  wird  man 
nach  Regeneration  des  Mostes  durch  Wasserzusatz  nur  genau  so  zu  verfahren 
haben,  als  wenn  die  Concentration  gar  nicht  stattgefanden  hätte. 

Der  schwierigste  Punkt  der  Weinbereitung  aus  condensirtem  Traubensafte 
ist  der,  zu  bewirken,  dafs  das  Product,  der  fertige  Wein,  dieselbe  Farbe  an- 
nimmt, welche  dem  direct  aus  Trauben  bereitete  Wein  eigen  ist  Hierbei  ist 
zu  beachten,  dafs  die  Farbe  des  Weines,  sei  es  nun  die  gelbe  oder  rothe, 
nicht  im  Safte  der  Trauben,  sondern  in  den  Schalen  derselben  enthalten  ist 
und  sich  aus  diesen  bildet.  Es  ist  ebenfalls  zweifellos,  dafs  die  Schale  der 
Traubenperlen  bei  der  Weinbereitung  oft  eine  sehr  wichtige  Rolle  spielt,  aus 
welchem  Grunde  es  nicht  immer  genügt,  den  Saft  der  Trauben  allein  zu  con- 
densiren.  Man  erhält  dann  bei  der  Weinbereitung  ein  durchaus  verschiedenes 
Getränk,  verglichen  mit  dem  aus  der  Traube  unter  Anwendung  der  Schalen 
direct  gewonnenen  Weine.  Um  die  Traubenschalen  bei  der  Gährung  mit  zu 
verwenden,  werden  dieselben,  wie  erwähnt,  in  geeigneten  Apparaten  getrocknet 
und  es  kann  unter  Anwendung  der  Schalen  in  dem  richtigen  Verhältnisse  zum 
Traubensafte  in  allen  Fällen  ein  Wein  bereitet  werden,  der  vom  ^übtesten 
Kenner  nicht  von  dem  aus  frischen  Trauben  direct  bereiteten  Weine  unter- 
schieden werden  kann  und  welcher  bei  weitem  dem  Weine  vorzuziehen  ist, 
der  von  unerfahrenen  und  nach  ungenügenden  Systemen  arbeitenden  italieni- 
schen Weinbauern  erzielt  wird. 

Die  Trauben  wurden  bei  den  besprochenen  Versuchen  mittels  einer 
Maschine  mit  Porzellanwalzen  zerquetscht  und  so  der  Saft  von  der  Tranben- 
hülse getrennt.  Irgend  eine  Weinpresse  und  Kelter  würde  wohl  die  gleichen 
Dienste  leisten.    Man  sucht  die  Trauben  so  vollständig  als  möglich  auszu- 
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drocken  und  Ton  aller  Fiüsaigkeit  zu  trennen.  Eine  Schleudertrommei  leistet 
dann  nach  erfolgter  QnetschuDg  ansgezelchnete  Dienste^  am  die  letzten  Reste 
Ton  Flüasigkeit  zu  gewinnen;  doch  ist  dies  entbehrlich,  besonders  wenn  die 
TraabenhüTsen  getrocknet  und  später  zur  Weinbereitung  mit  verwendet 
werden.  Bevor  der  Saft  in  die  Vorwärmer  kommt  oder  auch  nachher  wird 
er  durch  Drahtsiebe  geleitet,  welche  nicht  zu  fein  sein  sollten.  Den  besten 
Wein  gaben  stets  gerebelte,  d.  h.  von  den  Stängeln  getrennte  Trauben ;  doch 
iat  l>ei  diesem  Verfahren  ein  Verlost  an  Zeit  und  Material  unvermeidlich  und 
wir  unterlielsen  das  Rebeln  gewöhnlich  bei  rothem  Weine. 

Die  Trocknung  der  Traubenhülsen  geschieht  gleichzeitig  mit  dem  Ver- 
dampfen des  Saftes,  indem  ein  entsprechend  constrairter  rotirender  Trocken- 
apparat mit  dem  von  dem  Doppelboden  des  Vacnnmapparates  abgehenden 
Dampfe  geheizt  wird.  Die  Kosten  für  das  Trocknen  der  Hülsen  ist  alsdann 
fast  Noll.  In  allen  speciellen  Versuchen,  die  wir  mit  etwa  60  Traubensorten 
anstellten,  wurde  der  Zuckergehalt  der  Traube  und  des  gekdterten  Trauben- 
saftes vor  der  Condensation  bestimmt  und  gleichfalls  nach  derselben.  Es 
wurde  durch  wiederholte  Analysen  des  condensirten  Saftes  festgestellt,  dafs 
sieh  kein  Alkohol  in  demselben  gebildet,  auch  nicht  nach  mehrwöchentlicher 
Aufbewahrung. 


Der  internationale  Gongrels  der  Elektriker  in  Paris. 

Gegen  Ende  vorigen  Jahres  wurde  für  den  15.  September  1881  seitens 
der  französischen  Regierung  die  Einladung  zu  einem  in  Paris  abzuhaltenden 
internationalen  Congrefs  der  Elektriker  erlassen,  dessen  Mitglieder  von  den 
einzelnen  am  Congresse  sich  betheiligenden  Regierungen  ernannt  werden 
sollten.  Zugleich  wurde  von  der  französischen  Regierung  eine  Ck)mmi88ion 
von  Privaten  ermächtigt,  in  der  2^it  vom  1.  August  bis  15.  November  1881 
in  Paris  eine  internationale  Ausstellung  für  Elektricität  zu  organisiren,  und 
es  wurde  für  diese  wie  für  die  Congrefssitzungen  das  im  J.  1855  fiir  die  erste 
Exponiian  ynwerselU  gebaute  Palais  in  den  Champs  Elysie*  unentgeltlich  zur 
Verfügung  gestellt  Trotz  des  kurz  bemessenen  Zeitraumes  zur  Vorbereitung 
für  die  am  11.  August  1881  eröffnete  und  von  1768  Ausstellern  (worunter 
87  deutsche)  beschickte  Ausstellung  hat  dieselbe  dennoch  ein  erfreuliches  Bild 
von  dem  Umfange  der  Elektrotechnik  geboten  und  die  grofse  Rührigkeit  be- 
kundet, welche  besonders  in  den  letzten  Jahren  auf  fast  allen  elektrotech- 
niachen  Gebieten  herrscht  und  zu  grofsen  Erfolgen  geführt  hat.  Und  auch 
der  Congrefs  hat,  obgleich  das  Programm  für  seine  Berathungen  erst  im 
August  1881  ausgegeben  wurde,  durch  seine  sich  vom  15.  September  bis  zum 
5.  October  erstreckenden  Arbeiten  —  abgesehen  von  der  befruchtenden  Be- 
rührung der  bedeutendsten  Fachmänner  auf  elektrischem  Gebiete  —  Ergeb- 
nisse erzielt  bezieh,  angebahnt,  welche  hinter  den  Erwartungen,  die  man 
billigerweise  nach  den  gegebenen  Verhältnissen  hegen  durfte,  keineswegs 
zurückbleiben.  Wir  feben  nachstehend  einen  kurzen  Bericht  über  die  Arbeiten 
des  Congresses  auf  Grund  der  ofBciellen  Sitzungsberichte.  1 

Der  Congrefs  war  in  drei  Sectionen  getheilt,  von  denen  die  erste  die  Physiker, 
Chemiker,  Physiologen  und  im  Allgemeinen  die  theoretischen  Elektriker  um- 
fafste,  die  zweite  die  Telegraphen-  und  Eisenbahn-Ingenieure,  die  dritte  die 
in  anderen  Zweigen  der  Elektrotechnik  thätigen  Ingenieure.  Daneben  waren 
mehrere  Commissionen  gebildet,  namentlich  eine  für  die  elektrischen  Ein- 
heiten, eine  für  die  Telegraphenlinien  und  eine  für  Physiologie  und  Therapie. 
Die  Commissionen  erledigten  die  Vorarbeiten  für  die  Sectionssitzungen,  welche 
wieder  für  die  Gesammtsitzungen  vorbereitend  thätig  waren. 


1  Sehr  ausführlich  berichtete  über  die  Verhandlungen  des  Congresses  und 
seiner  Sectionen  und  Commissionen  die  EUktroteehnucke  ZeifocfcH^,  1881  S.  389  ff. 
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Nachdem  die  erste  Gesammtsitanng  am  15.  September  durch  die  BegrJUsiinjra- 
reden  nnd  Vorarbeiten  zum  Oongrefs  aasgeföllt  worden  ww,  brachte  die  Qe^ 
sammtsitznng  vom  21.  September  die  Beschlüsse  beatlgUch  der  MUrUthmi  Maf*- 
emheUen  cor  Reife.    Dieselben  sind  in  folgende  7  Sütse  formolirt  worden: 

1)  Ornndeinheiten  f&r  die  elektrischen  Messungen  sind  daa  Centimeter, 
die  Masse  des  Gramm  und  die  Secnnde  (C-O-S). 

2)  Die  praktischen  Einheiten  „Ohm^  und   ^Volt*  behalten  ihre 
wärtige  Bedeutung:  1  Ohm  =  108  C-GS-£inheiten,  1  Volt rr  108  C-O-S-I 
heiten. 

8)  Als  Veiderstandseinheit  (Ohm)  dient  eine  Quecksilbersäule  Ton  iqmm 
Querschnitt  bei  00  Temperatur. 

4)  Eine  internationale  Commission  soll  durch  neue  Versuche  fELr  die  Praxis 
die  Länge  der  Quecksilbersäule  von  iqmm  Querschnitt  und  00  feststellen,  deren 
Widerstand  den  Werth  des  Ohm  darstellt 

5)  „Amp^^  heifst  die  Intensität  des  Stromes,  welcher  durch  1  Volt  in 
1  Ohm  erzengt  wird. 

6)  „Coulomb^  heilst  die  Elektricitätsmenee.  die  1  Ampere  in  1  Secunde  gibt 

7)  „Farad"  heilst  die  Capacität  des  Condensators,  welcher,  mit  1  Volt  ge- 
laden^ die  Elektridtätsmenge  1  Coulomb  enthält 

Diese  Beschlüsse  bedeuten  einen  Vergleich  swischen  den  beiden  bisher 
benutzten,  meist  yerbreiteten  MaCssystemen,  dem  deutschen  und  dem  englischen. 
Die  Yon  Qaufs  und  Wther  aufgestellten,  namentlich  für  die  Beziehungen  zwischen 
Elektridtät  und  Magnetismus  und  der  von  diesen  geleisteten  Arbeit  vortheil- 
haften,  absciuUn  (elektromagnetiächen)  Mause  für  Widerstand,  elektromotorische 
Kraft  und  Stromstärke  ^  sind  für  die  Praxis  unbequem,  theils  zu  grofs,  theils 
zu  klein ;  es  waren  daher  von  der  British  AstodaHon  durch  Multiplication  der- 
selben mit  Potenzen  von  10  bequemere  Einheiten  (Ohm  und  Volt)  aufgestellt 
worden,  wobei  als  Ausgangspunkte  Centimeter,  Gramm,  Secunde  gewählt 
wurden,  und  es  hatte  sich  als  Mafs  für  die  Stromstärke  1  Weber  =  IQß  :  IQß  = 
0,1  absolute  Einheit  der  Stromstärke  hinzugesellt  3  In  der  VerwirkUehung  der 
Einheiten  hat  sich  der  Oonc^fs  den  Vorzügen  der  von  Werner  Siemens  im 
J.  1860  in  Vorschlag  gebrachten,  seitdem  weit  verbreiteten  Siemens  -  Einheit 
(S-E)  des  Widerstandes  nicht  verschlossen,  als  welche  der  Widerstand  einer 
Quecksilbersäule  von  im  Länge  und  iqmm  Qaerschnitt  angenommen  worden 
ist  (1  SE  =  0,9550  Ohm).  Von  deutscher  Seite  wurde  besonders  betont,  dafs  die 
obigen  Beschlüese  nur  als  Vorarbeiten  für  die  (nach  4)  zu  berufende  inter- 
nationale Commission  aufzufassen  seien.  Ob  diese  Commission  sich  an  die 
schon  bestehende  internationale  Commission  für  Mafs  nnd  Gewicht  anschliefsen 
will  oder  nicht,  bleibt  ihrer  eigenen  Entscheidung  anheimgestellt 

In  Betreif  der  Physik  des  Er^ÜMÜeSy  des  ErdmagneHsmus  und  der  cttmosphä- 
rischen  EUktrieiUU  einigte  sich  die  dritte  Gesammtsitzung  zu  folgenden  von 
der  ersten  Section  vorgeschlagenen  Beschlüssen: 


2  Danach  übt  ein  Strom  von  der  Stärke  1  in  einem  Leiter  von  der  Länge  1 
auf  den  Magnetismus  1  in  der  Entfernung  1  (oder  ktirzer  an  einem  Orte  des 
Leiters,  wo  die  magnetische  Kraft  1  herrscht)  die  Kraft  1  aus;  die  Einheit 
der  elektromotorischen  Kraft  wird  in  einem  geradlinigen  Leiter  von  der  Länge  1 
an  einem  Orte,  wo  die  magnetische  Kraft  1  herrscht,  inducirt,  wenn  dieser 
Leiter  mit  der  Geschwindigkeit  1  senkrecht  zu  der  durch  den  Leiter  und  den 
die  magnetische  Kraft  1  hervorrufenden  Magnetismus  gelegten  Ebene  bewegt 
wird.  Beim  Widerstände  1  entsteht  in  der  Lotung  duroi  die  elektromotorische 
Kraft  1  der  Strom  1.  Die  Einheit  der  Elektridtätsmenge  bewegt  sich  in  der 
Zeiteinheit  durch  den  Querschnitt  eines  Leiters  hindurch,  worin  der  Strom  1 
fliefst  Einheit  der  Capacität  hat  deijenige  Condensator,  welcher,  von  der 
elektromotorischen  Kraft  1  geladen,  die  Elektridtätsmenge  1  enthält 

9  Diese  Einhdt  war  lOmal  so.  grolÜB  als  die  von  Weber  selbst  angewendete 
und  in  Deutschland  unter  srinem  I^amen  gebräuchliche  Einhdt  Zur  Verhü- 
tung der  daraus  entspringenden  Verwirrung  wnrde  die  Stromstärkeneinheit 
Jetzt  „Ampere**  benannt 
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1)  Es  aollen  von  den  Terscläedenen  Telegrapbenverwaltangen  MaTsregeln 
getroffen  werden^  nm  ein  ayatemaüachea  Stndinm  der  Erdströme*  unter  dem 
Sehatse  einer  internationalen  Gommission  einzurichten. 

3)  Wenn  binnen  kurzer  Zeit  eine  solche  allg^emeine  Einrichtung  sich  nicht 
sollte  erreichen  lassen,  so  «ist  anzustreben,  dafs  wenigstens  an  den  von  der 
internationalen  Polarcommission  festgesetzten  Tagen  (am  1.  und  15.  eines 
jeden  Monates)  während  der  Zeit  der  Expeditionen  Beobachtungen  angestellt 
werden. 

S)  Eine  internationale  Gommission  solle  beauftragt  werden,  die  bei  Beob- 
achtungen über  atmosphärische  Elektricität  anzuwendenden  Methoden  festzu- 
stellen, um  dieses  Studium  auf  der  ganzen  Erdoberfläche  zu  yerallgemeinem. 

4)  Die  franzosische  Regierung  soll  beauftragt  werden,  das  Zusammentreten 
der  vorstehend  erwähnten  Gommission  zu  veranlassen. 

5)  Es  soU  unter  den  verschiedenen  Staaten  eine  Vereinbarung  getroffen 
werden,  um  die  Elemente  einer  Statistik  über  die  Wirksamkeit  der  gebräuch- 
lichen Blitzableiter  zu  sammeln. 

Zur  Klärung  der  Frage  unter  8  hält  W,  Thomson  Untersuchungen  in  einem 
Ballon  nothwendig,  unter  dessen  Gondel  sich  in  einem  Abstände  von  etwa 
3<D  zwei  Prüfscheiben  befinden,  welche  mit  zwei  Platten  des  im  Ballon  mit- 
gefnhrten  Elektrometers  verbunden  sind.  Solche  Beobachtungen  im  Ballon 
werden  nach  einer  Notiz  von  Wamn  .de  la  Ru€  von  der  meteorologischen  Ge- 
sellschaft in  London  vorbereitet 

HelmholU  weist  darauf  hin,  dafs  diese  Beobachtungsweise  wegen  des 
raschen  Wechsels  im  Potential  zwischen  zwei  festen  Punkten  auf  grofse  Schwierig- 
keiten stofsen  müsse.  —  In  Kiew  werden  wichtige  photographische  Beobach- 
tungen der  atmosphärischen  Elektricität  gemacht. 

Bei  den  Verhandlungen  in  der  1.  Section  über  die  BlüsabUüer  wurde  von 
MtUens  5  darauf  hingewiesen,  daJJB  seit  Qay-Lustac  im  J.  1823  die  Bedingungen 
für  den  Blitzableiter  weeen  der  Eisenconstructionen  in  den  Gebäuden  sich 
Terändert  haben.  Helmhmz  betonte  die  Nothwendigkeit  von  Erdableitungen 
mit  groCser  Oberfläche  und  des  Anschlusses  der  Leitung  an  die  Wasserleitungs- 
röhren  und  bestätigte,  dafs  das  Ohm'sche  Gesetz  auf  die  atmosphärischen  Ent- 
ladungen keine  Anwendungen  finde,  da  hier  elektrische  Schwingungen  statt- 
fänden ;  der  vermeinüiche  Sdiatz,  den  Blitzableiter  durch  Ausstrahlung  von  Elek- 
tricität gewähren,  sei  als  ganz  unbedeutend  anzuschlagen.  Wähle  man  weiter  statt 
eines  Leiters  mehrere  von  kleinerem  Querschnitte,  so  würden  Inductionsvorgänge 
erzengt.  Bei  Erörterung  der  Frage,  „ob  die  über  den  Gebäuden  angebrachten  Tele- 
graphen- und  Telephondrähte  eine  Gefahr  in  Bezug  auf  die  Wirkungen  der 
atmosphärischen  Elektricität  bieten**,  theilte  Siemens  mit,  dafs  die  Akademie 
in  Berlin  keine  Gefahr  in  den  Telephonstangen  sieht,  wenn  letztere  mit  der 
£rde  durch  die  Wasser-  und  Gasleitungen  in  guter  Verbindung  stehen.  Pree^ 
sieht  in  den  Drähten  über  den  ELäusem  sogar  einen  Schutz  für  die  letzteren. 
Auch  in  der  vorberathenden  Sitzung  der  2.  Section  war  die  Ansicht  herrschend 
eewesen,  dafs  die  Drähte  die  Gefahr  nicht  vergröfserten.  (Hiermit  erhält  auch 
die  von  X.  KWchhoff  in  D.  jp.  J.  1881  841  111  mitgetheilte  Ansicht  die  er- 
forderliche Richtigstellung.) 

In  der  3.  Gesammtsitzung  wurde  auch  noch  über  die  Arbeiten  der  dritten 
Section  berichtet,  welche  sich  in  ihrer  1.  und  2.  Sitzung  bereits  mit  der  eUk- 
frischen  Beleuchtung  tmd  der  elektrischen  Kraftiibertragung  in  die  Feme  beschäftigt 
hatte.    Die  drei  von  der  Section  formulirten  Vorschläge  betreffend  die  Bevor- 

^  Der  Elektrotechnische  Verein  in  Berlin  hat  bereits  früher  Untersuchungen 
über,  diese  Frage  begonnen. 

5  Im  Gegensatz  zu  Qay-lALssae^  welcher  wenig  Leitungen  und  hohe  Fang- 
stangen empfahl,  was  —  wie  Beequerel  erwähnte  -^  nach  den  statistischen 
Berichten  sieh  als  vollkommen  ausreichend  erwiesen  hat,  hat  JÜeUens  ein  wesent- 
lich theureres  System  für  Blitzableiter  in  Vorschlag  gebracht,  welches  das 
Gebäude  mit  einem  metallischen  Käfig  mit  zahlreichen  niedrigen  Spitzen 
umgibt 
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Zugang  der  Carcellampe  (Typns  des  Leuchttharmdienstes)  <)  vor  der  Kerze  bei 
photometrischen  Messungen,  die  Ernennung  einer  internationalen  Commission 
zur  Prüfung  der  verschiedenen  photometrischen  Methoden  und  die  Angabe  der. 
Beziehungen  zwischen  der  Intensität  und  der  Richtung  der  Strahlen  bei  photo- 
metrischen Messungen  von  elektrischen  Lampen  werden  zu  weiterer  Erörterung 
an  die  Section  zurückverwiesen. 

In  der  4.  Gesammtsitzung  tauschte  man  noch  die  Ansichten  aus  über  die 
den  Häusern  von  Seiten  der  über  sie  hinweg  geführten  Telegraphen-  bezieL 
Telephonleitungen  drohenden  oder  nicht  drohenden  Gefahren ;  die  Zweck- 
mäfsigkeit  von  Ableitungen  an  den  diese  Leitungen  tragenden  Stangen  zur 
Erde  wird  anerkannt,  im  übrigen  das  Studium  dieser  Frage  der  internationalen 
Commission  für  Blitzableiter  zugewiesen.  —  William  Thomson  erinnert,  dafs 
man  in  der  1.  Section  auch  die  Frage  des  Schutzes  von  Ptdvermagazinen  be- 
sprochen habe.  Er  glaubt,  dafs  die  Gefahr  beseitigt  werde,'  wenn  man  das 
Pulver  in  metallischen  Gefafsen  aufbewahre.  Der  beste  Schutz  wäre,  das 
Gebäude  vollständig  mit  Eisen  zu  umgeben;  die  Uinzufügung  eines  Blitzab- 
leiters habe  sogar  eher  eine  gefahrbringende  als  schützende  Wirkung. 

Die  Commission  zur  Berathung  über  die  hüte  Art  der  Herstdlung  von 
Telegraphenlinien  unterbreitet  der  Gesammtsitzung  durch  die  zweite  Section 
folgende  Vorschläge: 

1)  Unter  den  Telegraphen  Verwaltungen  der  verschiedenen  Länder  soll  eine 
Vereinbarung  getroffen  werden  zum  Zwecke  der  Anordnung  periodischer  Mefs- 
versuche  auf  den  internationalen  Linien. 

2)  In  Veröffentiichungen  sollen  in  Zukunft  in  allen  Ländern  die  Drähte 
nur  durch  ihren  Durchmesser,  ausgedrückt  in  Millimeter  oder  Bruc^theilen 
des  Millimeter,  c^ne  jede  andere  Benennung,  angegeben  werden. 

Der  letztere  Vorschlag  wird  angenommen. 

In  derselben  Gesammteitzung  machte  die  3.  Section  folgende  Vorschläge, 
welche  angenommen  werden: 

1)  Der  Congrefs  solle  der  Jury  die  Anwendung  der  Carcellampe  bei  ihren 
mit  den  verschiedenen  Apparaten  zur  Erzeugung  des  elektrischen  Lichtes  an- 
zustellenden Versuchen  empfehlen. 

2)  Die  französische  Regierang  solle  sich  in  Verbindung  setzen  mit  den 
fremden  Regierungen,  um  eine  internationale  Commission  zu  ernennen,  welche 
sich  mit  der  Feststellung  eines  endgültigen  Mafses  der  Lichtintensität  und 
der  bei  den  Vergleichungsversuchen  zu  beobachtenden  Regeln  zu  beschäftigen 
habe. 

Die  6.  Gesammtsitzung  nahm  die  nachfolgenden  Anträge  der  2.  Section  an : 

1)  In  Ergänzung  eines  Antrages,  der  von  der  2.  Section  dem  Congresse 
vorgelegt  und  von  diesem  angenommen  worden,  spricht  die  2.  Section  den 
Wunsch  aus,  dafs  bei  den  unterirdischen  und  unterseeischen  Drähten  alle 
Dickenmafse  in  Millimeter  und  Bruchtheilen  eines  solchen  ausgedrückt  werden. 

2)  Die  Cultur  und  die  Ausbeutung  der  Guttaperchabäume  sollen  so  ge- 
regelt werden,  dafs  der  Industrie  die  Erhaltung  dieses  werthvoUen  Baumes 
gesichert  bleibt. 

Die  in  dieser  Sitzung  stattgehabte  Berichterstattung  über  die  Verhand- 
lungen der  Commission  für  Physiohgie'J  mag  als  von  untergeordnetem  Interesse 


6  Dieselbe  verbraucht,  wie  die  von  Fresnei  angewendete  Lampe,  408  CoIzaÖ) 
in  der  Stande.  Bei  photometrischen  Versuchen  benutzt  man  eine  428  stünd- 
lich verbrauchende  Carcellampe. 

7  Hier  sei  nur  Folgendes  erwähnt:  Die  Commission  empfiehlt  die  Anwen- 
dung unpolarisirbarer  Elektroden  für  ärztiiche  Zwecke,  weil  bei  solchen  weder 
Schmerzen,  noch  Erytheme  auftreten.  Bei  E,  du  Bois-Reymond^s  unpolarisirbaren 
Elektroden  taucht  man  amalgamirtes  Zink  in  eine  neutrale  conoentrirte  Zink- 
•ulfatiösung  und  zwischen  Zinklösung  .und  Nerv  befindet  sich  eine  Schicht 
plastischen,  mit  0,6procentiger  wäaseriffer  Kochsalzlösung  getränkten  Thones. 
In  dieser  Kochsalzlösung  (o.  Kölliker^a  physiologischer  Lösung)  behalten  Muskel 
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Ar  den  Techniker  hier  anter  Verweisung  auf  die  ESektroteehnische  Zeitschrift^ 
1881  6.  429  nicht  ausführlicher  berührt  werden. 

Vom  Rysstlbersfu  regte  im  Namen  des  Observatoriums  zu  Brüssel  die  EiU' 
ridUnng  einer  miernatitmalen  Teiemeteorographie  an,  wdche  die  jetzt  zwischen 
den  meteorologischen  Instituten  ausgewechselten  Diensttelegramme  ersetzen 
^«rürde.  Er  erwähnte,  dafs  sich  die  K.08ten  dieser  Depeschen  für  die  Staaten 
der  Nordwesthälfte  Europas  jährlich  auf  300000  Franken,  also  in  20  Jahren 
auf  6  MiU.  Franken  belaufen.  Schon  mit  Vi  dieser  Summe  würde  man  im 
Stande  sein,  ein  einzig  und  allein  dem  Dienste  der  Telemeteorographie  gewid- 
metes Netz  Yon  Telegraphendrähten  einzurichten,  zu  unterhcdten  und  alle 
20  Jahre  zu  ersetzen.  Diese  Telemeteorographie  gestattet,  an  mehreren  Central- 
stellen  die  Temperatur,  den  Barometerstand,  die  Richtung  und  Stärke  des 
Windes  u.  s.  w.  von  einer  grofsen  Zahl  von  Beobachtungorten  anzugeben.  Dieses 
System  ist  in  Belgien  schon  in  Gebranch.  Die  dort  an  Telegraphenlinien  von 
000  bis  1000^™  Länge  gemachten  Erfahrungen  sind  vollständig  zufriedenstel- 
lend. Er  beantragt  schliefslich  die  Herstellung  eines  specieli  der  Meteorologie 
gewidmeten  Telegraphennetzes. 

JMueart,  Director  des  meteorologischen  Centralbureau  zu  Paris,  glaubt, 
daCs  die  von  Rytsetherghe  angegebenen  Zahlen  betreffs  der  Kosten  der  Depeschen 
etwas  XU  hoch  gegriffen  seien.  Das  jetzt  gebräuchliche  System  von  Depeschen 
gestatte,  sich  eine  recht  gute  Vorstellung  von  dem  Zustande  der  Atmosphäre 
über  Europa,  wie  er  um  7  Uhr  Morgens  ist,  zu  machen,  und  weiter  ermög- 
licht dasselbe,  wenn  auch  nicht  mit  Sicherheit  gutes  oder  schlechtes  Wetter 
vorherzusagen,  so  doch  die  Ankunft  der  für  die  Schifffahrt  so  gefährlichen 
Sturme  zu  melden.  Unbeschadet  der '  Wichtigkeit  des  Vorschlages  Rystd- 
her^^ß  erfordert  doch  die  Art  der  Herstellung  und  Unterhaltung  eines  solchen 
Netzes  ein  tieferes  Studium.  Mit  RysselberglWa  Zustimmung  erhält  sein  Antrag 
folgende  Fassung:  „Die  Commission  zum  Studium  der  Erdströme  und  der 
atmosphärischen  Elektricität  soll  beauftragt  werden,  Bericht  zu  erstatten  über 
den  praktischen  Werth  eines  Systemes,  die  meteorologischen  Beobachtungen 
selbe tthätig  nach  entfernten  Stationen  zu  senden",  und  wird  in  dieser  ange- 
nommen. 

Die  Frage  über  das  Eigealhumsreeht  der  ünterseehc^l  wird  den  Regierungen 
der  verschiedenen  Länder  zur  Erwägung  empfohlen. 

Endlich  fand  Raffnaud'B  Vorschlag  Zustimmung,  das  gegenwärtig  in  Eng- 
land für  die  telegraphischen  Schiffe,  welche  bei  der  Annäherung  eines  an- 
deren nicht  ausweidien  können,  in  Gebrauch  befindliche  Signalsystem  in 
allen  Ländern  anzunehmen. 


und  Nerv  ihre  Leistungsfähigkeit  gerade  so  lange,  als  wenn  sie  im  Körper 
des  getödteten  Thieres  geblieben  wären.  Der  unpolarisirbaren  Elektroden  habe 
man  sich  auch  zur  Ableitung  der  thierischen  Ströme  zu  bedienen.  Nur  wenn 
es  sich  um  die  Untersuchung  gesunder  lebender  Zitterfische  handelt,  darf  man 
wegen  der  Höhe  der  Potentialdifferenz  von  der  Homogenität  der  Elektroden 
Abstand  nehmen.  Für  die  Erforschung  schnell  schwankender  Ströme  sei 
Xfljppmonn's  CapiUarelektrometer  sehr  werthvoU,  das  für  die  Beobachtung  sowohl 
der  Entladungen  elektrischer  Fische,  als  auch  jäher  Schwankungen  der  Muskd- 
und  Nerven  ströme  von  grofsem  Nutzen  werden  kann.  Das  CapUlarelektro- 
meter  ist  sicher  und  leicht  zu  handhaben;  dabei  kommt  es  an  Empfindlichkeit 
der  besten  Bussole  gleich,  wofern  es  letztere  nicht  noch  übertrifft.  Mit  ihm 
wird  man  unter  Beobachtung  der  nöthigen  Vorsichtsmafsregeln  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen  die  Potentialunterschiede  an  den  organischen  Elektromotoren 
messen  können.  Photographirt  man  nach  Marey'B  Vorschlag  den  Stand  der 
Quecksilberkuppe,  so  würde  man  sogar  wohl  die  Gestalt  der  Intensitätencurve 
kennen  lernen  und  das  Bild  der  Vorgänge  auffangen  können.  Endlich  gibt 
es  Fälle,  und  hierher  gehören  die,  elektrischen  Fische,  wo  das  Telephon  kraft 
seiner  leichten  Anwendbarkeit,  seiner  ausgezeichneten  Empfindlichkeit  und  ver- 
möge der  ungeheuren  Schnelligkeit  seiner  Angaben  ausgezeichnete  Dienste 
leisten  kann. 


Digitized  by 


Google 


78  Der  internationale  CongrelÜB  der  Elektriker  in  Paris. 

In  der  6»  Gesammtsitznng  theilte  Marcel  Deprez  die  Ergebnisse  seiner 
Stadien  über  die  Veriheüung  des  eUktrischen  Stromes  mit.  Das  Problem  der 
Theilnng  des  Stromes  käme  darauf  hinaos,  das  Arbeiten  jedes  den  Strom 
benutzenden  Apparates  (Lampe,  Motor  u.  s.  w.)  unabhängig  zu  machen  von 
dem  In  -  und  Aufserbetriebsetzen  der  anderen  Apparate.  Die  Apparate^  welche 
den  aus  einer  einzigen  Quelle  stammenden  Strom  benutzen,  können  nur  ent- 
weder neben  einander,  oder  hinter  einander  geschaltet  werden.  Im  ersten 
Falle  mufs,  damit  jeder  Apparat  unabhängig  sei  von  den  anderen ,  die  Poten- 
tialdifferenz zwischen  den  Hauptdrähten,  von  welchen  alle  anderen  abge- 
zweigt sind,  constant  sein,  im  zweiten  Falle  dagegen  mufs  der  Strom,  wel- 
cher alle  Apparate  durchfliefst,  constant  erhalten  werden.  Beiden  Bedingungen 
kann  mit  dynamo-elektrischen  Maschinen  genügt  werden  dadurch,  daTs  man 
die  inducirenden  Elektromagnete  mit  zwei  Spiralen  umgibt,  von  denen  die 
eine  durchflössen  wird  von  einem  constanten  Strome,  welchen  eine  fremde 
Quelle  liefert,  die  andere  dagegen  durch  den  Arböitstrom.  Die  letztere 
Spirale  darf  jedoch  Ton  dem  ganzen  Arbeitstrome  nur  in  dem  Falle  durch- 
strömt werden ,  dafs  die  Apparate  neben  einander  geschaltet  sind ;  im  anderen 
Falle  darf  der  die  Spirale  durchfliefsende  Strom  nur  ein  Zweigstrom  des 
Arbeitstromes  sein.  Die  Intensität  des  constanten  Hilfsstromes  sowohl,  als 
auch  die  Rotationsgeschwindigkeit  des  Ankers  lasse  sich  leicht  als  Functionen 
der  gegebenen  Gröfsen  des  Problems,  d.  h.  der  Potentialdifferenz  bezieh«  der 
Stromintensität,  ausdrücken.  Der  Vorzug  dieser  allgemeinen  Lösung  Yor  den 
bisher  erdachten  leuchtet  ein,  wenn  man  bedenkt,  dafs  sie  keinen  Mechanis- 
mus erfordert,  sondern  nur  gegründet  auf  Eigenschaften  ist,  welche  die 
dynamo-elektrischen  Maschinen  besitzen  und  die  nur  bis  jetzt  unbemerkt  ge- 
blieben waren. 

Werner  Siemens  erklärt,  dafs  anscheinend  FröUch  die  Frage  in  demselben 
Sinne  behandelt  habe. 

Hierauf  theilt  Cabanellas  das  Ergebnifs  seiner .  Arbeiten  über  die  Frage 
der  üebertrcigung  und  Vertheüung  der  Kraft  auf  elektrisdiem  Wege  mit 

In  der  7.  Gesammtsitzung  wurden  nach  Erledigung  einiger  minder  wich- 
tigen Angelegenheiten  die  sedis  durch  internationale  Commissionen  zu  erledi- 
genden Aufgaben  in  3  Gruppen  getheilt  und  der  Wunsch  ausgesprochen,  die 
französische  Regierung  wolle  die  anderen  Regierungen  auffordern,  drei  inter- 
nationale Commissionen  zu  bilden  \  die  erste  Commission  erhält  blos  die  Auf- 
gabe 4  auf  S.  74,  die  dritte  nur  die  Aufgabe  der  Feststellung  des  Mafses 
der  Lichtintensität  (S.  76),  die  zweite  die  4  andern  zugewiesen. 

Aus  den  Sitzungen  der  1.  Section  ist  noch  nachzutragen,  dafs  (in  der  6.  Sitzung 
am  22.  September)  M,  Depre»  eine  Methode  zur  Messung  der  elektromotorischen 
'  Kraft  mittels  eines  Elektrodynamometers  angab,  welches  von  einem  Strome 
Yon  constanter  Intensität  durchlaufen  wi]:d;  die  ablenkende  Kraft  der  Rollen 
wird  durch  die  Gegenwirkung  eines  Gewichtes  gemessen.  Jovbert  entwickelte 
darauf  eine  Methode  zur  Messung  der  Intensität  continnirlicher  oder  alter- 
nirender  Ströme  von  ffrofser  Intensität  Die  Methode  beruht  auf  Anwendung 
des  Thomson'schen  Quadrantelektrometers.  W.  Thomson  bezeichnete  diese 
Methode  der  Intensitätsbestimmnng  bei  altemirenden  Strömen  für  die  einzig 
genaue  und  bemerkt,  daüs  diese  Methode  sich  auch  zur  Bestimmung  der' 
Arbeit  eigne. 

Nach  einer  längeren  Besprechung  über  die  Ladung  der  Condensatoren 
und  das  elektrische  Residuum  gibt  Thomson  folgende  Methode  zur  Vergleichung 
der  Capacüäten  ton  Kah^  an.  Von  einem  geradlinigen  Stücke  eines  Strom- 
kreises zweigt  man  von  drei  Punkten  ui,  0,  B,  wobei  AO  =  OB  ist, 
Leitungen  ab,  von  denen  die  von  Ä  und  0  zu  den  Beleguiigen  einer  ge- 
wöhnlichen Leydener  Flasche,  die  yon  0  und  B  zu  den  Belegungen  eines 
Luftcondensators  führen.  Die  Verbindungen  0  und  B  werden  dann  unter- 
brochen und  die  beiden  Gondensatoren  mit  ihren  entgegengesetzt  geladenen 
Belegungen  yerbunden.  Sind  die  Capacitäten  der  beiden  Gondensatoren  ein- 
ander gleich,  so  wird  die  dann  noch  übrig  bleibende  Ladung  gleich  Null  sein; 
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find  die  Gapadtäten  angleich,  so  mnfs  man  durch  Aenderong.der  Entfernung 
der  Punkte  A^  0^  B  Yon  einander  die  Ladang  anf  Null  bringen.  Diese  Aen- 
demng  der  Entfernung  ist  dann  ein  Mafs  für  das  Verhältnifs  der  Capacitäten 
beider  Condenaatoren.  In  Betreif  des  Residuums  verläuft  die  Erscheinung 
derart,  dafs  nach  geschehener  Entladung  das  Potential  wächst,  ein  Maximum 
erreicht  und  dann  wieder  abnimmt.  Wenn  die  Flasche  während  mehrerer 
Wochen  eine  positive  Ladung,  nachher  während  24  Stunden  eine  negative 
Ladung  und  dann  während  5  Minuten  eine  neue  positive  Ladung  erbalten 
hat,  so  kann  das  Potential  des  Residuums  abwechselnd  positive  und  negative 
Schwingungen  zeigen. 

SehlieÜBlieh  hebt  Mcueart  hervor,  dafs  aus  den  Messungen  von  Qaugain 
folgt,  daijB  die  Ladung  eines  Condensators  mit  der  Daner  der  Verbindung 
mit  der  LadungsqueUe  zunimmt,  dafs  aber  die  momentane  Ladung  (von 
0,001  bis  1  oder  2  Secunden)  stets  merklich  constant  ist. 

Die  2.  Section  beschäftigte  sich  in  der  1.  Sitzung  mit  der  Benutzung  von 
Inductionsmaschinen  in  der  Telegraphie  (vgl  1880  886  340),  in  der  2.  Sitzung 
mit  der  Anwendung  von  Relais  und  Condensatoren  in  langen  Telegraphen- 
linien, darauf  mit  den  Blitzableitern  in  Telegraphenlinien,  namentlich  mit 
dem  Werthe  und  Unbequemlichkeiten  der  Abschmelzdrähte.  In  der  8.  Sitzung,  in 
welcher  Du  Moneel  eine  Reihe  von  Erfahrungen  mittheilte,  herrschte  die  Ansicht 
vor,  die  Abschmelzdrähte  seien  entbehrlich.  Pruce  beschrieb  noch  kurz  einen 
in  England  in  vielen  Aemtem  und  an  den  Enden  verschiedener  unterseeischen 
Kabel  Verwendung  findenden  Blitzableiter  mit  Schutzdraht.  Die  Leitung  ist 
mit  einem  Omm^i  starken,  mit  Seidenumspinnung  versehenen  Platindraht  von 
jLm  Länge,  O^m^i  Dicke  und  10  Ohm  Widerstand  verbunden,  der  spiral- 
förmig auf  eine  mit  der  Erde  verbundene  Messingspule  gewickelt  ist:  das 
zweite  Ende  des  isolirten  Drahtes  steht  mit  einem  Plattenblitzableiter,  aessen 
Platten  von  10<|o  durch  paraffinirtes  Papier  getrennt  sind,  und  in  einer  be- 
sonderen Abzweigung  mit  einem  Spitzen blitzabl ei ter  in  Verbindung,  dessen 
zwei  Spitzen  sich  in  einem  luftverdttnnten  Räume  gegenüber  stehen.  Die 
Leitung  geht  dann  zu  den  Apparaten  weiter.  WMer  erklärte  die  in  England 
üblichen  Abieiter  an  den  gebräuchlichen  Telegraphenstangen,  EUcuter  den  in 
Deutschland  bei  Ueberführung  unterirdischer  Leitungen  in  oberirdische  be- 
nutzten Stangenableiter. 

In  der  5.  Sitzung  einigte  sich  die  2.  Section  nach  längerer  Besprechung 
über  TtUpkonit  zu  dem  Beschlnfs:  „Da  die  Wissenschaft  und  die  Industrie 
schon  jetzt  alle  erforderlichen  Mittel  zu  einer  bedeutenden  Entwiekelung  von 
Telephonanlagen  bieten,  so  änfsert  der  Ck)ngref8  den  Wunsch,  die  Regierun- 
gen mögen  baldigst  durch  geeignete  Mafsregeln  diese  Entwiekelung  be- 
günstigen ^, 

In  der  6.  Sitzung  berichtet  die  zur  Erörterung  des  ErsaU^s  der  BatUrien 
dutrth,  DynamonuuMnen  niedergesetzte  Commission.  Als  Vorzug  wird  das 
geringere  Raumbedürfnils  für  Maschinen  geltend  gemacht,  als  Nachtheil  die 
Erzeugung  discontinuirlicher  Ströme-,  deren  Anwendbarkeit  bei  schnell  arbei- 
tenden Apparaten  (Hughes,  Baudot,  Wheatstone)  bis  jetzt  nicht  nachgewiesen 
sei  Die  Commission  beschränkt  sich  darauf,  die  Anstellung-  weiterer  Ver- 
buche zu  beantragen,  durch  welche  auch  in  genauen  Messungen  die  Ck>nstanz 
der  Strome  in  denjenigen  Aemtem  untersucht  werde,  wo  elektrisches  Licht 
angewendet  werde  und  der  dazu  vorhandenen  Maschine  in  bequemer  und  vor- 
theilhafter  Weise  auch  die  Telegraphirströme  entnommen  würden. 

Die  7.  Sitzung  füllte  eine  kaum  mehr  als  oberftöchliche  Berathung  über 
die  Verwendung  der  EkkMdtät  im  Sieherheüsdienste  der  EUenbaknen^  bei  welcher 
LarHffue  beklagt ,  dafs  die  Eisenbahn-Ingenieure  eine  unbegründete  Abneigung 
gegen  die  Elektridtät  zeigten,  welche  eine  sichere  und  ausgezeidinete  Kraft 
für  Jeden  sei,  der  sich  ihrer  zu  bedienen  wisse. 

In  der  1.  SiUung  der  8.  Section  gibt  Crüca  eine  photonutriscke  Methode 
an,  bei  welcher  die  Verschi^enheit  in  der  Färbung  der  zu  vergleichenden 
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Lichtquellen  dadnrch  fast  yolhtändie  aufgehoben  wird,  dafs  die  Strahlen 
ffröfster  und  kleinster  Brechbarkeit,  die  vorzugsweise  die  Farbenverschieden- 
heit  bewirken,  fortgeschafft  werden  und  nur  die  nahezu  gleich  gefärbten 
(grünlichen)  übrig  bleibenden  Strahlen  beider  Lichtquellen  mit  einander  ver- 
glichen werden.  Als  Photometer  dient  das  Foucault'sche;  die  Ausscheidung 
der  äufseren  Strahlen  wird  dadurch  bewirkt,  dafs  man  die  beiden  erleuchteten 
Hälften  der  Scheibe  des  Photometers  durch  ein  Rohr  betrachtet,  welches  zwei 
gekreuzte  Nichols  und  zwischen  diesen  eine  Quarzplatte  von  9mm  Dicke  enthalt. 

In  der  3.  Sitzung  dieser  Section  führte  Marcel  Deprez^  der  sich  die  Auf- 
gabe gestellt  hat,  zu  untersuchen,  unter  welchen  Bedingungen  man  eine  ge- 
gebene Kraft  durch  einen  Strom  von  geringer  Intensität  auf  grofse  Entfernung 
übertragen  kann,  die  Rechnung  für  ein  Beispiel  durch,  .weldies  zeigt,  dafs  es 
möglich  ist  mit  zwei  gleichen  Grramme*schen  Maschinen  von  dem  bei  den  Ver- 
suchen in  Ghatham  (vgl.  1881  841  401)  mit  verwendeten  Modell  C  eine  Nntz- 
arbeit  10«  auf  50l^m  Entfernung  mittels  eines  gewöhnlichen  Telegraphen- 
drahtes zu  übertragen,  wenn  die  zum  Betriebe  der  Strom  erzeugenden  Maschine 
erforderliche  Arbeit  ungefähr  16«  beträgt. 

Die  1.  Sitzung  der  vereinigten  2.  und  3.  Section  gibt  Heimholt»  Anlafs, 
sich  über  die  von  Jabloehkoff  bejahte  Frage:  Hängt  die  Licktmenge  wm  der 
Natur  des  glühenden  Körpers  ah^  auszusprechen.  Für  dieselbe  Arbeitsmenge 
ist  die  Lichtmenge  um  so  gröfser,  je  höher  die  Temperatur  des  glühenden 
Körpers  steigt.  Dies  liegt  in  dem  von  Kirehhcff  aufgestellten  Gesetze  be- 
gründet, welches  der  Spectralanalyse  als  Grundlage  dient  —  Die  Menge  der 
Farben,  welche  man  im  Spectrum  unterscheiden  kann,  wächst  mit  der  Tem.- 
peratur.  WiUiam  Thomson  hat  durch  Versuche  mit  der  Swanschen  Lampe 
nachgewiesen ,  daCs  das  Verhältnifs  der  Lichtmenge  zur  Intensität  des  Stromes 
mit  der  letzteren  wächst  Die  zur  Erzeugung  eines  Stromes  von  bestimmter 
Intensität  erforderliche  Arbeit  ist  proportional  dem  Quadrate  dieser  Intensität 
Die  Intensität  des  durch  den  Kohlenfaden  einer  Swanschen  Lampe  hervor- 
gebrachten Lichtes  wächst  jedoch  schneller,  als  dieses  Gesetz  angibt;  sie 
wächst  proportional  dem  Quadrate  der  Temperatur.  Es  scheint  also  bei  hoher 
Temperatur  in  der  Swan'schen  Lampe  eine  Verflüchtigung  der  Kohle  einzu- 
treten ;  beim  Platin  und  Iridium  findet  dies  sicher  statt  Der  Voltasche  Licht- 
bogen hat  nun  den  Vortheil,  dafs  die  Kohlenspitzen  höhere  Temperatur 
annehmen  als  der  leuchtende  Körper  beim  Glühlichte;  man  sieht  denn  auch 
in  der  That,  dafs  das  Licht  des  Voltaschen  Bogens  weifser  ist  als  das  der 
Swanschen  Lampe.  Leider  ist  die  vom  Voltaschen  Bogen  erzeugte  Licht- 
menge nicht  gleichmäfsig.über  die  ganze  Länge  desselben  vertheilt 

Cabanellas  trat  der  Frage  der  Wärmeoertheilung  a«f  elektrischem  Wege  näher 
und  glaubt,  dafs  man  8  Procent  der  Energie  der  verbrannten  Kqhle  wieder- 
gewinnen könne,  also  etwa  ebenso  viel  als  durch  die  Kaminfeuerung,  aber 
mit  dem  Unterschiede,  dafs  diese  Wärme  vertheilt  werden  könnte  auf  beliebig 
viele  Punkte.  Hospitcäier  brachte  blos  7,6  Proc.  heraus,  bei  Einrechnung  des 
Widerstandes  des  äufseren  Leiters,  des  inneren  Widerstandes  der  Maschine  u.  s.  w. 
aber  gar  nur  8,8  bis  4,5  Proc 

In  der  2.  Sitzung  gab  JabhcKkoff  ein  Mittel  zur  Yerüuüung  der  EkktrieUät 
an  mit  Hilfe  von  Hauptleitungen,  an  deren  Enden  sich  (Kondensatoren  befin- 
den, deren  äufsere  Belegung  mit  der  Erde  in  Verbindung  steht 

Die  (Kommission  ßtr  Telegraphenlinien  überwies  der  2.  Section  als  Ergebnifs 
ihrer  Verhandlungen  in  den  ersten  4  Sitzungen  folgende  Sätze: 

1)  Das  beste  Material  für  Isolatoren  ist  das  Porzellan,  die  beste  Form 
bildet  die  Doppelglocke. 

2)  Zur  Zubereitung  der  Stangen  verwendet  man  am  besten  Kupfervitriol 
oder  Kreosot  8,  je  nach  den  Verhältnissen  in  den  verschiedenen  Ländern. 

8  In  Deutschland  weisen  die  nach  Boucherie  imprägnirten  Stangen  eine 
Dauer  von  20  Jahren  nach.  Die  Zubereitung  mit  Zinkchlorür  habe  man,  weil 
dieselbe    die   Austrocknung   der  Stangen   voraussetze,    aufgegeben,  da  die 
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3)  Abgesehen  Ton  besonderen  Fällen  (in  welchen  eiserne  Stangen  gewisse 
Vortheile  bieten  können)  empfiehlt  sich  am  meisten  die  Anwendung  hölzer- 
ner Stangen. 

4)  Die  Leitungsdrähte  müssen  ans  galvanisirtem  Eisen  bestehen.  Mit 
Stahl-  nnd  Phosphorbronzedrähten  9  hat  man  noch  nicht  hinreichende  Er- 
fahmngen  gemacht,  um  über  deren  Anwendbarkeit  bei  Telegraphenlinien 
entscheiden  zu  können. 

5)  Die  beste  Art  der  Verbindung  zwischen  den  einzelnen  Theilen  der 
Leitungen  ist  neben  dem  französischen  Muff  die  Wickellöthstelle  (^Britannia 
jcüU).  Gleichwohl  gibt  auch  die  in  Belgien  gebräuchliche  doppelte  und  yer- 
löthete  Umwickelung  gute  Resultate. 

Bei  Besprechung  der  Kabel  10  wurde  deutscherseits  bemerkt,  dafs  die 
Schlackenwolle,  welche  man  anwendet,  um  die  Kabel  gegen  schädliche  Ein- 
flüsse der  Wärme  zu  schützen,  einer  Zersetzung  zu  unterliegen  scheine,  wo- 
dorch  die  Guttapercha  angegriffen  wird.  Karl  Bright  führte  die  Ursachen  des 
schnellen  Verderbens  der  in  England  1873  gelegten  unterirdischen  Linie  von 
1210k]D  Länge  an.  Bergon  theilte  mit,  dafs  man  in  Frankreich  3  aderige  Kabel 
verwendet,  deren  eine  Ader  stärker  ist  als  die  anderen.  Die  stärkere  Ader 
gestattet  Hnghes-Betrieb  bei  einer  Geschwindigkeit  von  130  bis  150  Umdrehun- 
gen auf  4001^1°  Entfernung  ohne  Localrelais,  aber  mit  Entladungs Vorrichtung; 
bei  den  schwächeren  Adern  mindert  sich  die  Geschwindigkeit  auf  110  Um- 
drehungen herab.  Auf  Strecken,  wo  nur  ein  Kabel  verlegt  wird,  umgibt  man 
dieses  mit  eisernen  Schutzdrähten ',  werden  mehrere  Kabel  auf  derselben  Strecke 
verlegt,  so  sieht  man  sie  in  gufseiserne  Röhren  ein.  Diese  Anordnung  wird 
nicht  kostspieliger  als  die  in  Deutschland  gebräuchliche  Verwendung  7  aderiger 
Kabel  mit  eiserner  Schützhülle  (vgL  1877  826*363),  sobald  es  sich  um  die 
Verlegung  von  mindestens  3  Kabeln  handelt  Das  Einziehen  der  Kabel  in  die 
Röhren  geht  von  den  Schächten  aus  leicht  von  statten;  um  eine  gleichmäfsi- 
geie  Kraft  als  die  von  den  Händen  der  Arbeiter  ausgeübte  zu  erhalten,  hat 
man  mit  gutem  Erfolge  Dampfmaschinen  angewendet.  Beim  Ueberschreiten 
von  Gräben  und  Bächen  bedient  man  sich  nicht  wie  in  Deutschland  zum 
Theil  bei  grofsen  Flüssen  eiserner  Gelenkmnffen,  sondern  mit  Schutzdrähten 
versehener  Kabel  oder  gebogener  Röhren. 

Ueber  die  deutschen  unterirdischen  Kabel  berichteten  Elsatser  und  Brix: 
Die  Decke  von  getheertem  Asphalt  hat,  so  viel  bis  jetzt  beobachtet  worden, 
nur  einige  Veränderungen  unter  Einwirkung  der  Schlackenwolle  und  des 
Gementes  erlitten.  Unterwegs  werden  die  Kabel  zu  Versuchszwecken  in  alle 
Aemter  eingeführt.    Zur  Herstellung  der  Kabelgräben  bedient  man  sich  keiner 


Stangen  in  demselben  Etatjahre  zubereitet  und  gesetzt  werden  müfsten,  in 
welchem  die  Mittel  dafür  bewilligt  worden.  Aufserdem  müfste  die  Zuberei- 
tung, nach  dem  Betheirschen  Verfahren,  in  ständigen  Anstaltcfn  erfolgen, 
was  oft  bedeutende  Transportkosten  verursachte.  Aus  Gesundheitsrücksichten 
habe  man  auch  von  einer  Zubereitung  mit  Quecksilberbichlorür  abgesehen.  — 
Die  Imprägnirung  mit  Kreosot  stellt  sich  in  manchen  Ländern  billiger  als 
die  mit  Kupfervitriol  und  wird  als  für  die  Gesundheit  der  Arbeiter  nicht  in 
dem  gewöhnlich  angenommenen  Mafse  gefährlich  bezeichnet. 

9  Bezüglich  des  Phosphorbronzedrahtes  machten  Nyström^  Rothen  und  Bede 
erheblich  von  einander  abweichende  Angaben  über  dessen  Leitungsfähigkeit, 
worauf  Banneux  erwiederte,  dem  Erfinder  des  Phosphorbronzedrahtes,  Monte- 
fiore^  sei  es  nur  darauf  angekommen,  für  Telephondrähte  einen  Draht  von 
möglichst  geringem  specifischem  Gewicht  und  möglichst  grofser  Festigkeit 
herzustellen.    Der  Widerstandsfrage  wolle  derselbe  später  näher  treten. 

^  Betreffs  der  Begriffe^Kabel^  und  „überzogener  Draht^  einigte  man  sich  in 
der  5.  Sitzung  dahin,  unter  letzterem  nur  einen  einzigen  von  Isolirmaterial 
umgebenen  Draht  oder  eine  solche  Litze  ohne  weitere  Schutzhülle  zu  ver- 
stehen^ den  Namen  „ Kabel ^  jedoch  nur  auf  diejenigen  isolirten  Leiter  anzu- 
wenden, deren  Isolirmaterial  noch  mit  irgend  einer  äu£seren  Schutzhülle 
versehen  sind. 
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besonderen  Maschinen.  Um  berechnen  su  können,  ob  das  Kabel  Vertrags- 
märsig  nach  Verlauf  eines  Jahres  nicht  mehr  als  1  Proc  Stromverlust  hat 
bedient  man  sich,  da  eine  von  SchtUen  gegebene  Formel  sich  als  ungenügend 
erwies,  einer  von  Brix  aufj^tellten,  auf  deijenigen  von  BlavUr  begründeten, 
genauen  Formel;  im  üebngen  hat  man  die  bezüglichen  vertragsmäfsigen 
Verpflichtungen  den  Fabrikanten  nur  bei  Herstellung  der  ersten  Linien  auf- 
erlegt: man  beschränkt  sich  jetzt  bezüglich  des  Isolationsvermögens  auf  die 
Anforderung,  dafs  das  neue  Kabel  mehr  als  500  Millionen  S-E  Isolations- 
widerstand für  1km  bei  150  habe. 

In  Frankreich  hat  man  dagegen  auch  ein  Maximum  des  Isolationswider- 
standes und  aufserdem  für  die  Stärke  der  Isolirhülle  und  des  Leiters  ein 
bestimmtes  VerhältniÜB  festgesetzt;  beide  müssen  nämlich  für  V^  Länge  das- 
selbe Gewicht  haben.  Je  stärker  man  im  Verhältnisse  zum  Leiter  die  Isolir- 
hülle nimmt,  desto  gröfser  wird  die  Oesch windigkeit,  mit  der  telegraphirt 
werden  kann,  und  durch  Festhaltung  eines  bestimmten  geeigneten  Verhält- 
nisses erlangt  man  für  alle  Kabel  dieselbe  Sprecheeschwinaigkeit  Durch 
eine  Zinnumhüllung,  welche  man  in  Deutschland  behufs  Beseitigung  der 
Induction  zwei  Adern  eines  Kabels  gegeben  hatte,  sind  Fehler  des  Kabels 
längere  Zeit  (einige  Jahre)  unentdeckt  geblieben,  indem  das  Zinn  die  Löcher 
in  der  Guttapercha  verdedtte. 

In  der  5.  Sitzung  wurde  bezüglich  des  Isoiirmittels  für  Kabel  ausge- 
sprochen: Die  Guttapercha  ist  ein  vorzügliches  IsoHrmittel,  welches  sich  im 
Meerwasser  -vollkommen  gut,  unter  der  Einwirkung  eines  abwechselnd 
trockenen  und  feuchten  Erdbodens  dagegen  schlecht  erhält  Für  Untersee- 
linien ist  daher  sicher  Guttapercha  vorzuziäen,  für  Tunnele  oder  unterirdische 
Linien  vielleicht  ein  besseres  Mittel  aufzusuchen.  Bergon  äufserte,  Kautsdiuk 
sei  zwar  nicht  theurer  wie  Gutt^ercha,  werde  aber  durch  das  Kupfer  ver- 
ändert Selbst  mit  minder  guter  Guttapercha  gearbeitete  Kabel  hätten,  einmal 
glücklich  versenkt,  Aussicht  auf  lange  Dauer.  Bright^  welcher  über  16000km 
Meilen  Kabel  versenkt  hat,  traut  dem  Kautschuk  nicht;  er  erwähnte,  man 
habe  mehrfach  Kautschuk  versucht^  aber  bei  einem  im  Persischen  Golf  ver- 
legten Kabel  mit  Hooper*schen  Kautschukdrähten  schlechte  Erfahrungen  ge- 
macht Die  Guttapercha  sei  sowohl  vom  mechanischen,  wie  physikalischen 
Gesichtspunkte  das  beste  Isolirmittel;  nur  müsse  man  sie  vor  allen  Dingen 
gegen  die  Wirkungen  der  VSTärme  schützen  und  die  gefertigten  Kabel  bis 
zur  Verlegung  beständig  unter  Wasser  halten.  Auch  dem  Alter  der  Gutta- 
percha müsse  man  Rechnung  tragen. 


Miscellen. 


Fiester's  Neuerung  an  Stemmmasehinen. 

Bei  der  von  J.  C.  Fiester  in  Reading,  Pa.,  Nordamerika,  construirten  und 
im  Scientific  Ämeriean^  1881  Bd.  45  S.  262  dargestellten  Stemmmaschine,  wird 
mit  dem  Stemmeisen  D  in  das  Arbeitsloch  bei  jedem  Schlage 
ein  Stahl  E  eingeführt,  welcher  den  Zweck  hat,  die  Späne 
vom  Meifsel  zu  entfernen  (vgl.  Richards  1873  208*418). 
Derselbe  ist  mit  dem  Meifsel  verbunden  und  arbeitet  in 
der  aus  der  Skizze  ersichtlichen  Weise  derart,  daüs  er  die 
vom  Meifsel  beim  Schlaff  ihm  zugebogenen  Späne  beim  Auf- 
gang gegen  den  Meifselklemmt  und  aus  dem  Loche  heraus- 
hebt Mg, 
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Kreiasigemaschine  zum  gleiehzeitigen  BesSnmen  nnd  Latten- 

sclmeideii. 

Im  Allgemeinen  werden  in  den  Sägewerken  die  Breiter,  nachdem  aie 
daa  Gttiter  Terlaaaen  haben,  anf  einer  Seite  ffesäomt,  dann  nach  ihrer 
Breite  sortirt,  die  andere  Seite  zur  ersten  parallel  geschnitten  nnd  die  ab- 
£illenden  Sehwartenstäcke  auf  einer  besonderen  Säge  in  Latten  zerschnitten; 
es  werden  aach  anf  neueren  Sägewerken  die  Bretter  auf  beiden  Seiten  zu- 
gleich besäumt,  dann  die  Maschine  umgestellt  und  die  Abfälle  weiter  zu 
Latten  Terarbeitet 

Eine  Vereinigung   dieser  Arbeitsvorgänge   bezweckt   N.  T,  Shmbeek  in 
Rosenheim   i*D.  R.  P.  Kl.  d8  Nr.  15  774  vom  8.  April  1881)  mit  der  Con- 
straetion  seiner  Kreissägemaschine.    Auf  einer  im  Maschinenbett  horizontal 
eelagerten  Welle  sitzt  zu  diesem  Zwecke  ein  aus  einer  entsprechenden  Anzahl 
Blätter  bestehender  Kreissägensatz,  dessen  einzelne  Blätter  der  gewünschten 
Lattenstärke  gemäfs  gegen  einander  verstellbar  sind.    Ein  zweiter  Elreissäffen- 
satz  f&r  die  andere  Brettseite  befindet  sich  nicht  unmittelbar  auf  derselben 
Welle,  sondern  auf  einem  auf  dieser  in  Feder  und  Nuth  horizontal  verschieb- 
baren, aber  durch  einen  Keil  feststellbaren  langen  Muff.   Dieser  kann  mittels 
eines  Supports  verschoben  werden,  so  dafs  die  Entfernung  beider  Kreissägen- 
sätze leieht  zu  verändern  ist    Das  diesem  Säffensystem  zugefOhrte  Brett  wird 
also  nidit  nur  gleichzeitig  auf  beiden  Seiten  durch  die  beiden  innersten  Krrä- 
sägen  gesäumt,  sondern  es  werden  auch  durch  die  fibrigen  Kreissägen  die 
Sehwartenstäcke  in  eine  entsprechende  Anzahl  Latten  zertrennt;  damit  eine 
sichere  Fährnng  des  Brettes  stattfindet,  ist  ein  Fährungslineal  angebracht, 
welches  sich  in  eine  Schnittfuge  einlegt 

Die  sonstige  Anordnung  weicht  von  den  bekannten  nicht  ab;  doch  ist 
ÜD^gende  Einriditung  bemerkenswerth.  Die  Vorschubwalzen  sind  nur  an  einer 
Seite  gelagert,  und  zwar  sind  ihre  Achsen  in  einem  Druckrahmen  gelagert, 
welcher  um  seine  horizontale  Achse  schwingen  kann.  Auf  dieser  sitzt  das 
Triebrad,  welches  die  beiderseits  am  Rahmen  befindlichen  Zahnräder  der 
Vonchubwalzen  umdreht,  also  die  Yorschaltung  besorgt  Infolge  dieser 
Lagemngsweise  bleibt  der  Eingriff  der  Schalträder  stets  der  gleiche,  mögen 
die  Yorschubriider,  der  Di<d»  des  Brettes  entsprechend,  höher  oder  tiefer  stehen. 

Neoemng  am  Petersen'schen  Bohrwftrmer« 

Um  den  Wärmeverlust  zu  vermeiden,  welcjher  bei  Ge- 
brauch des  Peter#eii'schen  Rohrwärmers  (1881  289*103)  auf- 
tritt, wurde  als  Ersatz  des  Mantels  von  Hinkel  vnd  Tripp  in 
Frankfurt  a.  M.  (»D.  R.  P.  Kl.  85  Nr.  14906  vom  9.  Januar 
1881)  ein  anderer  Wärmeappparat  vorgeschlagen.  Derselbe 
besteht  aus  zwei  in  einander  eingesetzten  Mänteln  von  belie- 
biger Form,  aber  verhältniljBmäfsig  bedeutender  Höhe,  zwi- 
schen wdcnen  beiden  das  Wasser  umläuft,  da  unten  das 
Circulationsrohr  eingesetzt  ist,  während  sich  oben  die  Haupt- 
leitung anschliefst  Ln  Innern  der  ooncentrischen  Mäntel 
befindet  sich  die  aus  einem  Brenner  bestehende  Heizvorrich- 
tnng.  Der  Nutzeffect  bei  gleicher  Wärmeentwicklung  soll 
durch  diese  Einrichtung  ein  bedeutend  gröfserer  als  bei  der 
Anlage  mit  einem  Mantel  sein,  da  hier  die  Wärme  nur  gegen 
Heizflächen  tritt  Die  zur  Verbrennung  nöthige  Luft  wird  oben  durdi  ein 
kleines  Röhrchen  eingefOhrt,  welches  in  beiden  Mänteln  durclv  eine  Ver- 
schraubung  abgedichtet  ist  •%• 


Ueber  Badiophonlsehes. 

Im  JoHmai  nf  iU  FninUm  Jfi#tiftite,  1881  Bd.  112  S.  66  wird   berichtet, 
daTs  G.  B«0  in  einem  am  11.  Juni  1881  in  der  PAOoföp/iieol  Society  cf  WaMn^^xm 
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fehaltenen  Vortrage  darauf  aofmerksam  gemacht  hat,  die  Ursache  davon, 
afs  Preece  mit  einem  empfindlichen  Mikrophon  doch  die  tönenden  Schwin- 
gungen nicht  wahrzunehmen  vermochte  (vgl.  1881  841  814),  könne  darin 
liegen,  dala  er  ein  gewöhnliches  Hughes'sches  Mikrophon  benutzt  habe,  in 
wdchem   die  Schwingungen   sich  auf   die  Mitte  der   horizontalen  Platte  P, 

(Fig.  1)  beschränkt  haben,  während 
^S-  ^'  die  beiden  Lager  A  und  C  für  das 

Mikrophonstäbchen  m  unter  der  Platte 
nahe  an  deren  Rande  befindlich  ge- 
wesen seien.  Um  darüber  Gewifsheit 
zu  erlangen,  benutzte  BtU  folgende 
Abänderung  eines  von  WheaUUme  an- 

gegebenen  akustischen  Instromentes. 
>er  im  Griff  D  (Fig.  2)  befindliche 
Draht  V  steht  unten  frei  heraus;  mit 
dem  oberen  Ende  liegt  er  gegen  eine 
Platte  P ,  welche  wie  eine  Xäephon- 
platte  mit  ihrem  Rande  eingespannt 
ist  und  deren  Schwingungen  durch 
ein  Kautschukhörrohr  N  dem  Ohre  zugeführt  werden.  Wurde  der  Draht  CT 
auf  die  Mitte  eines  Diaphragmas  gestellt,  auf  das  man  durch  eine  Sammel- 
linse einen  intermittirenden  Sonnenstrahl  warf,  so  wurde  in  N  deutlich  ein 
musikalischer  Ton  gehört.  Innerhalb  der  beleuchteten  Fläche,  auf  dieser  selbst 
oder  auf  der  Rückseite  des  Diaphragmas,  waren  Töne  zu  hören.  Aufserhtdb 
der  beleuchteten  Fläche  wurden  die  Töne  schwächer  und  schwächer,  bis  sie 
endlich  verstummten.  Da,  wo  die  Lager  des  Hughes'schen  Mikrophons  (Fig.  1} 
sein  würden,  war  kein  Ton  zu  hören. 

Die  räumliche  Beschränkung  der  Schwingungen  an  einer  grofsen  Metall- 
masse zeigte  sich  noch  auffälliger.  Auf  einem  messingenen  GewichtstQck 
von  li^  war  nämlich  mit  dem  Instrament  Fig.  2  ein  schwacher,  aber  deutlicher 
Ton  an  der  intermittirend  von  einem  durch  eine  Sammellinse  gegangenen 
Sonnenstrahle  getroffenen  Stelle  und  ein  wenig  über  diese  hinaus  zu  hören, 
sonst  aber  nirgends.  JE7— e. 

Bestimmung  der  mittleren  Dichte  der  Erde. 

Nach  Versuchen  von  PK.  o.  Jdly  (Anwdm  der  Physik,  1881  Bd.  14  S.  381) 
mittels  der  «Waffe  ist  die  mittlere  Dichte  der  Erde  =  5,692,  mit  einem  wahr- 
scheinlichen Fehler  von  +  0,068.  Frühere  Bestimmungen  gaben  nach  Mas- 
kelyne  =  4,713,  nach  Cavendük  =  5,48,  nach  Reich  =  5,49  und  5,58,  nach 
Baily  =  5,66,  nach  Cbmu  und  BaiUe  =  5,56,  nach  CarUni  =  4,837,  nach 
Airy  =:=  6,623  und  (nach  Hatighion  verbessert)  =  5,480,  endlich  nach  PoynHng 
=  5,69. 

Thonerdeznsatz  fttr  Papier. 

Bei  Auswahl  der  Thonerde,  welche  dem  Papier  einverleibt  werden  soll, 
hat  man  nach  der  Papierzeitung,  1881  S.  556  namentlich  solche  mit  grünlichem 
Schein  zu  vermeiden,  da  dieser  von  Metalloxyden  oder  organischen  Stoffen 
herrührt  Hellglitzemde  Thonerde  enthält  meist  Krystalle,  welche  im  Papier 
den  Federn  und  Buchdruckertypen  gleich  schädlich  sind.  Der  Thon  soll  sich 
seifig  und  fett  anf&hlen  und  keine  Körner  von  Quarz,  Feldspath,  Gyps, 
namentlich  aber  keinen  Schwefelkies  enthalten. 

Damit  nicht  zu  viel  von  dem  Thonerdeznsatz  mit  dem  Waschwasser  auf 
der  Papierx^aschine  wieder  abfliefst,  darf  man  die  Thonerde  erst  in  den  Ganz- 
holländer*  geben,  wenn  bei  Anwendung  weicher  Fasern  das  Zeug  beinahe 
fertig  ist,  bei  Anwendung  harter  Fasern  dageffen  schon  früher,  während  des 
Feinmahlens.  Dabei  ist  auch  zu  beachten,  dafs  das  Zeug  kein  Chlor  mehr 
enthalten  darf,  weil  die  Spuren  von  Eisen,  welche  stets  in  der  Thonerde 
vorkommen,  sich  oxydiren  und  die  Farbe  des  Papieres  beeinträchtigen  würden. 
Keuerdings  will  man  gefunden  haben ,  dafs  die  Thonerde  am  besten  gebunden 
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wird,  wenn  man  dem  zu  3/^  fertig  gemahlenen  Stoff  etwa  4  Proc  eisenfreien 
Ammoniak-Alann  beifugt  und  dann  gerade  genug  kaustische  Soda  zugibt, 
nm  die  Hälfte  dieses  Alauns  zu  fällen.  Die  Thonerde  selbst  wird  vor  dem 
Eintragen  mit  beinahe  so  viel  harter  Seife  versetzt,  als  nöthig  ist,  um  die 
andere  Hälfte  des  Alauns  zu  fallen. 

Herstellung  Ton  Kohlensteinen. 

K  FUdUr  in  Beuthen,  Oberschlesien  (D.  R.  P.  El.  10  Nr.  16  017  vom 
21.  Mai  1881)  will  die  von  der  Halde  kommenden  Staubkohlen  mit  Theer 
mischen  unter  Hinzufügung  von  Kreide  und  Schwefelsäure  oder  Salzsäure; 
erdige  Kohlen  erhalten  aufserdem  einen  Zusatz  von  Soda  oder  Kochsalz.  Die 
ans  diesen  Hassen  geprefsten  Steine  sollen  durch  die  entwickelte  Kohlensäure 
ein  lockeres  Gefnge  erhalten,  wodurch  bei  der  Verbrennung  dem  Sauerstoff 
der  Zutritt  erleichtert  werden  soll. 

Yerwerthnng  der  Wollwaschwässer. 

F.  Preüoft  in  Amiens   (Oesterreichisches  Patent  Kl.  23  vom  9.  September 
1881)  versetzt  die  Seife  haltigen  Abwässer  der  Wollfabriken   mit   einem  Ge- 
misch aus  20^  Schwefelsäure  von  66^  B.,   60^^  desgleichen  von   530  B.   und 
20^  Salzsäure  von  220  B.    Nach  seiner  Behauptung  verbindet  sich  die  Schwefel- 
säure von  660  B.  mit  den  Alkalien  und  färbt  das  Wasser ,  welches  ein  milchi- 
gea  Aussehen  bekommt,  weifs;  die  Säure  zu  530  B.  macht  die  Fettstoffe  frei, 
die  Salzsäure  vervollständigt  die  Zersetzung  und  neutralisirt  das  Wasser,  in 
welchem  Klömpchen  Fett  von  der  Gröfse  eines  Stecknadelkopfes  sind.    Diese 
Klfimpchen  steigen    an  die  Oberfläche  und  bilden  einen  Fettkuchen,  welcher 
obenauf  schwimmt    Derselbe  wird   von  der  Flüssigkeit  getrennt,  in  einem 
Kessel   erhitzt    und   dann  auf  Je   1801^   Fett  mit   lU   Säe^espänen   gemischt 
Die  erkaltete  Masse  wird  in  eine  hydraulische  Presse  gebracht,  das  abfliefsende 
Oel  erwärmt  und  nach  dem  Absetzen  decantirt    Das  so  gewonnene  Oel  soll 
dann  angeblich  so  schön  sein,  als  ob  es  noch  nicht  gebraucht  wäre.  —  Die 
Fettsäuren  der  zersetzten  Seife  werden  sonderbarer  Weise  gar  nicht  erwähnt 
Die  beim  Entschweifsen  der  Wolle  erhaltenen  Flüssigkeiten  sollen  mittels 
Kalk   ätzend   gemacht  und   als   Seifensiederlauge   gebraucht  werden.  —  Die 
grofsen  Mengen  des  nicht  verseifbaren  Wollfettes  werden  dabei  nicht  berück- 
sichügt  (vgl.  F.  Fischer,  1878  229  446). 

yerfahren  um  Cfewebe  und  Holz  unentflammbar  zu  machen, 

•7.  A,  MarHn   {Armengaud'%   PvhlicatUm   indwtridU,   1881   Bd.   27   S.  518) 
empfiehlt  zu  diesem  ZwedE  für  leichte  Gewebe  folgende  Mischung: 
Reines  schwefelsaures  Ammonium     .    .      8^^ 
Reines  kohlensaures  Ammonium  ...      2,5 

Borsäure 3 

Reiner  Borax  . 2 

Stärke 2 

Wasser 100 

Statt  der  2^  Stärke  können  auch  0^,4  Dextrin  oder  01^,4  Gelatine  genommen 
werden.    Für  Decorationen,  Möbeln,  Fenster,  Holz  u.  dgl.: 

Salmiak 15k 

Borsäure       5 

Hautleim 50 

Gelatine 1 

Wasser 100 

Kalk nach  Bedarf,  um  nach  dem 

Erwärmen  auf  50  bis  600  eine  zum  Anstrich  geeignete  Masse  zu  bekommen. 
Gewöhnliche  Gewebe,  Seile  u.  dgl.  soll  man  15  bis  20  Minuten  in  eine 
auf  1000  erwärmte  Lösung  von  15  Th.  Salmiak,  6  Th.  Borsäure,  3  Th.  Borax 
und  100  Th.  Wasser  legen,  Papier  in  eine  500  warme  Lösung  von  8  Th. 
schwefelsaurem  Ammonium,  3  Th.  Borsäure,  2  Th.  Borax  und  100  Th.  Wasser. 
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Zar  mikroskopischen  Untersucliiiiig  des  Mehles. 

Wenn  auch  in  vielen  Fällen  die  mikroekopische  üntennchung  der  Stärke- 
körner genügen  wird ,  nm  über  die  Abstammung  eines  Mehles  zu  entscheiden^ 
so  wird  man  doch  bei  der  Untersuchung  von  Gemischen  die  Gewebsüberreste 
mit  berücksichtigen  müssen.  Um  diese  von  der  Stärke  zu  trennen^  mftcht 
Ch.  Stunbueh  iBeriMe  der  deM$sehen  chemiUehen  Gesellschaft^  1881  S.  2449)  10g 
Mehl  mit  SO  bis  40cc  Wasser  und  fügt  dann  löQcc  kochendes  Wasser  zu. 
Andererseits  werden  208  gemahlenes  Malz  mit  200oc  kaltem  Wasser  1  Stunde 
lang  ausgezogen^  worauf  man  die  erhaltene  Diastaselösung  abfiltrirt  Man 
lä£st  den  Mehlkleister  auf  55  bis  600  erkalten  und  fügt  30cc  von  dem  klaren 
Malzauszug  zu^  rührt  um,  stellt  das  Becherglas  auf  ein  Wasserbad  und  h^t 
die  Temperatur  10  Minuten  auf  55  bis  &^.  Das  Gemisch  wird  dann  in 
eine  grÖfSere  Wassermenge  gegossen;  man  decantirt  einige  Mal,  giefst  zuletzt 
die  Flüssigkeit  soweit  möglich  von  dem  Bodensatz  ab  und  übergielst  diesen 
mit  einer  Iprocentigen  Natronlauge,  schüttelt  oder  läfst  einige  Zeit  bei  40 
bis  500  stehen,  so  dafs  sich  die  Elweifsstoffe  mit  gelber  Farbe  lösen,  und 
gieüst  dann  wieder  in  eine  gröfsere  Wassermenge.  Der  ausgeschiedene  Boden- 
satz enthält  nun  die  organisirten  Bestandtheile  des  Mehles  ohne  Stärke. 

ConserYimng  Ton  Znekerrflben  und  Kartoffeln. 

Nach  M.  Drucker  in  Trentschin ,  Ungarn,  und  J.  Brandt  in  Berlin  (D.  R.  P. 
El.  89  Nr.  16  430  vom  20.  Juli  1881)  werden  80  Theile  gröblich  zerkleinerte 
Steinkohlenschlacken  mit  20  Th.  durch  wenig  Wasser  in  Staub  verwandelten 
Kalk  innig  gemischt  und  wird  dieses  Gemenge  etwa  2  bis  3^°^  hoch  auf  dem 
Boden  ausgebreitet  Hierauf  werden  die  Rüben  in  Prismen  aufgehäuft  und 
dann  mit  dieser  Masse  in  genügender  Dicke  bedeckt.  Statt  des  zerfallenen 
Kalkes  kann  auch  der  in  Zuckerfabriken  gebrauchte  Saturationskalk,  wie  er 
die  Schlammpressen  verläüBt,  verwendet  werden.  In  gleicher  Weise  soll  man 
auch  die  Eartoffieln  aufbewahren. 

Ueber  Leynlose. 

Jungfieiseh  und  Lefrane  (Comptes  rendus^  1881  Bd.  93  S.  547}  haben  aus 
Inulin  und  Invertzucker  Levulose  erhalten,  welche  nach  dem  Waschen  mit 
absolutem  Alkohol  beim  längeren  Stehen  farblose,  seidenfflänzende  Nadeln 
bildet  Die  Zusammensetzung  entspricht  der  Formel  CAEf^Oe  oder  Cf^Ai^Oi). 
Der  Zucker  schmilzt  bei  95^  und  verliert  bei  1000  langsam  Wasser  ^  sein 
Drehungsvermögen  ändert  sich  sehr  stark  mit  der  Temperatur. 

lieber  den  Einflurs  der  Niehtznckerstoffe  auf  die  Spindelung. 

Nach  den  Versuchen  von  H,  Bodenbender  und  F.  8t^ens  (Zeitschr^t  des 
devUehen  Vereines  ftkr  /{«fteruwefter,  1881  S.  806)  ist  im  Allgemeinen  die  Er- 
höhung der  Saocharometergrade  über  den  wirklichen  Gehalt  an  Trocken- 
substanz hinaus  um  so  erheblicher.  Je  gröfser  der  Unterschied  des  spedfischen 
Gewichtes  von  Zucker  und  Beimengung  ist,  so  dafs  bei  geringerer  Gonoen- 
tration  etwas  höhere  Quotienten  gefunden  werden  als  bei  gröfserer;  diese 
Unterschiede  sind  aber  keineswegs  allein  maüBgebend  und  können  nicht  als 
Grundlage  einer  Rechnung  dienen;  vielmehr  gleichen  sich  in  ihrem  Verhalten 
gegen  Zuckerlösungen  die  verschiedenen  Salze  aus,  so  dafs  ein  spedfisch 
schweres  Salz  oft  gleiche,  sogar  höhere  Quotienten  liefert  als  die  Lösung 
eines  spedfisch  Idchteren  Salzes  mit  Zucker.  Die  untersuchten  Salze  bewirkten 
sämmüich  eine  Contraction  der  Lösung  und  ordnen  sich  nach  diesem  Ver- 
möeen  in  nachstehender  Reihenfolge:  Chlorbarium ,  Chlorkalium,  Chlomatrium, 
koUensaures  Kalium ,  schwefelsaures  Magnesium ,  kohlensaures  Natrium.  Die 
Contraction  ist  der  Concentration  proportional. 

lieber  das  Düngen  mit  Kalisalzen. 

F.  ¥wrs\^  hat  von  den  Yertini^m  eftemifc^m  Fohr^lkinii  zu  Leopoldshall  be- 
logene Düngsalze  untersucht  und  zwar:  Probe  1  concentrirter  Kalidünger  Nr.  8, 


Digitized  by 


Google 


MiBcellen. 


87 


IVobe  n  dreifach  oonoentrirtes  Kalisale  Kr.  4,  Probe  III  fftnffaeh  ooscentrirtes 
Kalisals  Nr.  5,  Probe  IV  gereinigtes  Kaliumsiilfat  Nr.  7  und  Probe  V  gereinigtes 
Kaliummagnesiiimsiilfat  Nr.  8: 


Probe 


KT 


Wasser 

unlösliches 

Schwefelsanres  Oaleium  . 
Chloimagneeiom  .  .  . 
Bchwefeisaares  Magneeinm 
Schwefelsaures  Kiuinm    . 

Qilorfcalinm 

Chlomatrinm  ....*. 


8,12 

4,25 

0,69 

1,15 

12,35 

23,15 

22,d5 

82,34 


II 


3,80 
5,72 
1,38 
2,40 
8,02 

52,38 
26,30 


100,00 


III 


2,08 
0,42 
0,25 
0,25 
0,20 

82,57 
14,23 


100,00 


IV 


0,70 
0,75 
0,62 

0,38 

97,20 

0,35 


100,00 


4,52 
1,70 
0,58 


53,17 


3,52 


100,00 


100,00 

Zn  Tabor  ausgeführte  Versuche  mit  ChlorkaUum  und  schwefelsaurem 
Ki^lintn  zeigten,  dafs  beide  Salze  das  Wachsthum  der  Rübe  begünstigen.  Das 
Chlorid  gibt  eine  gröfsere  Bmte  und  wirkt  gleichmäfsiger  als  das  Sulfat, 
während  die  Qualität  nach  dem  Sulfat  besser  ist  als  nach  Anwendung  von 
Chlorid.    (Nach  LUty  e^emidU,  1881  Bd.  5  S.  319  und  337). 

üeber  die  Flamme  des  Bnnsen^sclieii  Brenners. 

Die  durch  Luft  enüeuchtete  Flamme  des  Bnnsen'schen  Brenners  wird  nach 
Wtbd  wieder  leuchtend,  wenn  man  eine  Platinröhre  in  die  Brennermündung 
steckt  und  erhitzt  Ji.  BMmaim  zeigt  nun  in  lAebig's  Anmalen^  ISSl  Bd.  20? 
S.  167,  daib  dieses  Erhitzen  einestheils  wie  ein  theilweises  Schliefsen  der  Luft- 
nifühmngsöffnungen  wirkt,  andererseits  das  dadurch  an  Sauerstoff  ärmere  Gas- 
gemisch auch  chemisch  verändert  Das  angewendete  Königsberger  Leuchtgas 
hatte  folgende  Zusammensetzung: 

Wasserstoff 52,75 

Grubengas,  CH4     .     .    .    35,28 

Aethylen,  CiH4  ....      2,01 

Propylen,  C3HI  ....      0,72 

Benzoldampf,  C^He     .    .      0,66 

Kohlenoxyd,  CO      .    .    .      4,00 

Kohlensäure,  CO^    .    .    .      1,40 

Stickstoff 3,18 


100,00.. 


Hiervon  38,7  Vol.  mit  61,3  Vol.  Luft  gemischt, 
und  nach  dem  Dnrchleiten  (II)  durch  das  glühende 
sammensetzung : 


7 


Wasserstoff  .  . 
Methylen,  GH4 
Aethylen,  C9H4 
Propylen,  ^Hj 
Benzol,  OgHe  . 
Kohlenoxyd,  CO 
Kohlensäure,  CO^ 
Stickstoff      .    . 

^&  :  : 

Wasser,  Efi    . 


I 

20,41  .  . 

13,65  .  . 

0,78  .  . 

0,29  .  . 

0,25  .  .    . 

1,55  .  . 

0,54  .  . 

4y?J49,68 

12,85  .  . 


das  Gasgemisch  vor  (T) 
jPlatinrohr  folgende  Zu- 

n 

0,57 
12,54 
0,30 
0,31 
0,19 
3,12 
1,37 

49,68 
22,47 


100,00  90,56. 

Es   findet  demnadi  in  dem  heüjsen  Platinrohr,  soweit  der  yorhandene 

Sauerstoff  reicht,  eine  Verbrennung  namentlich  des  Wasserstoffes  statt    Der 

WibeVsche  Versuch  scheint  somit  zwar  zu  zeigen,  dals  die  durch  Lufi  ent- 

UmehieU  Flanunu  direct  durch  Temperaturerhöhung  leuchtend  wird,   beweist 
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aber  thatsächlich  nichts  weiteres,  als  da£s  eine  durch  Beimischung  von  inerten 
Gasarten  theilweise  ihrer  Leuchtkraft  beraubte  Flamme  durch  Erhitzen  des  aus- 
strömenden Grasgemenges  wieder  hellleuchtend  wird. 

Aktinlnin^  ein  neues  Element  im  Handelszink. 

Aus  der  Beobachtung,  dafs  Zinkweifs,  welches  durch  Fällen  einer  Zink- 
lösung mit  Schwefelbarium  und  nachfolgendem  Glühen  erhalten  war^  im 
directen  Sonenlichte  schwarz,  im  Dunkeln  wieder  weifs  wurde,  scUols  T.  L. 
Pkipscn  auf  die  Gegenwart  eines  neuen  Elementes,  welches  er  „Aktinium^  nannte. 
Die  Verbindungen  desselben  haben  viel  Aehnlichkeit  mit  denen  des  Cadmiums, 
Jedoch  schwärzt  sich  das  Aktiniumsulfid  im  Sonnenlicht-,  daa  erwähnte  Zink- 
weifs  enthielt  davon  4  Proc  (Nach  der  Ctumieal  iVeuw,  1881  Bd.  44  S.  51, 
138  und  191). 

Ueber  Lycopodin. 

K.  Bödeker  ilAebig's  Ännalen^  1881  Bd.  208  S.  363)  hat  aus  Lyeopodium 
complanatum  ein  rein  bitter  schmeckendes  Alkaloid,  das  Lycopodin,  C^E^<^^0^ 
in  farblosen,  bei  114  bis  1150  schmelzenden  Prismen  abgeschieden.  Es  ist 
dieses  das  erste  Alkaloid,  welches  in  Gefafskiyptogamen  nachgewiesen  wurde. 

lieber  ChlorantimonUflssigkeit 

Zur  Herstellung  von  Liquor  sttbü  cMoraH  soll  man  E.  Rekhardt  (^Arekio  der 
Pharmaeie^  1881  Bd.  219  S.  347)  1  Th.  gepulvertes  Schwefelantimon  mit  4  Th. 
rohrer  Salzsäure  allmählich  zum  Sieden  erhitzen.  Wenn  die  Entwicklung  von 
Schwefelwasserstoff  aufhört,  wird  filtrirt  und  das  Filtrat  mit  der  Gfachen  Menge 
Wasser  verdünnt.  Nach  dem  Absetzen  des  gefällten  basischen  Chlorantimons 
wird  die  überstehende  Flüssigkeit  entfernt,  der  Niederschlag  auf  einem  Filter 
gesammelt,  2  bis  3mal  mit  Wasser  nachgewaschen  und  bei  20  bis  300  getrocknet 
1  Th.  des  Niederschlages  wird  mit  3,5  Th.  reiner  Salzsäure  übergössen,  unter 
Öfterem  umrühren  24  Stunden  bei  gewöhnlicher  Temperatur  hingestellt,  dann 
filtrirt. 

Auffindung  Ton  Petroleumbenzin  in  Benzol. 

In  den  Berichten  der  ösUrreiehischen  diemisehen  GeseUsehaft^  1880  S.  108 
geben  Storek  und  E.  Lauber  im  Anschlufs  an  die  von  Alien  in  dem  Ärehio 
für  Pharmaeie^  1880  S.  17  und  132  veröffentlichten  Reactionen  zur  Auffindung 
von  Petroleumbenzin  im  Benzol  einfachere  Methoden  an ,  welche  auf  der  üeber- 
führung  des  Benzols  in  Nitrobenzol  und  Anilin  und  Nachweisung  des  letz- 
teren mittels  der  charakteristischen  Chlorkalkreaction  und  ferner  auf  der  von  . 
Baeyer  gezeigten  Bildung  des  Indophenin  aus  Isatin  bei  Gegenwart  von  Benzol 
und  concentrirter  Schwefelsäure  beruhen.  Auch  mittels  einer  'Sältemischung 
ist  der  Nachweis  leicht  zu  führen. 

Methode  zur  Extraetion  ?on  Krapp. 

E,  Lattber  theilt  in  den  Berichten  der  ösierreichisehen  chemiechen  Geseüicha/t^ 
1880  S.  66  eine  einfache  Methode  zur  Extraetion  von  Krapp  mit,  welche 
sich  vielleicht  auch  zur  Herstellung  anderer  Farblacke  in  ähnlicher  Weise 
verwenden  lassen  dürfte.  Das  Verfahren  ist  in  Kurzem  folgendes :  Mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  gekochte  Krapp wurzel  wird  mit  frisch  gefälltem  Eisen- 
hydrozyd  3  Stunden  lang  gekocht,  der  entstandene  Farblack  auf  einem  feinen 
Siebe  abgespritzt,  heifs  mit  Schwefelsäure  zersetzt  und  neutral  gewaschen. 
Er  läfst  sich  wie  künstliches  Alizarin  sowohl  zum  Färben,  als  zum  Drucken 
verwenden. 


Druck  und  Verlag  der  J.  G.  Gotta' sehen  Buchhandlung  in  Augsburg. 
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üeber  den  Fortschritt  und  die  Entwicklung  im  Schiffs- 

maschinenban. 

Ueber  diesen  Gegenstand  erstattete  F.  C.  Mcur$haJtl  auf  der  Ver- 
sammlung der  JnfiffiUion  o/Jtfecftanteol  Engiineers  zu  Neweastle-on-Tyne 
im  August  1881  einen  Bericht,  welcher  sich  hauptsächlich  auf  den 
Zeitraum  yom  J.  1872  bis  1881  und  auf  die  britische  Marine  bezieht 
ond  welchem  das  Folgende  nach  Engineering^  1881  Bd.  32  S.  179 
eDtDommen  ist 

Der  Vergleich  einer  von  F.  C.  MarshaU  vorgelegten  Tabelle  über 
Scfaiffskessei  und  SchiSsmaschinen  mit  Angaben,  welche  i.  J.  1872 
von  E.  J.  Bramtoeü  gemacht  wurden,  zeigt  einen  wesentlichen  Fort- 
schritt auf  diesem  Gebiete.  Da  die  Dampfspannungen  jetzt  viel  höher 
genommen  werden  als  vor  10  Jahren  (durchschnittlich  zu  7«^),  so  haben 
die  Kessel  für  1®  weniger  Heizfläche  und  fallen  die  Dampfcylinder  fUr 
eine  bestimmte  Leistung  kleiner  aus.  Der  durchschnittliche  Eohlen- 
verbrauch  för  1«  und  Stunde  hat  sich  von  0^,957  auf  0^,829,  d.  i.  um 
13,38  Proc.  vermindert,  trotz  der  jetzt  viel  schlechteren  Kohlen. 

Es  werden  gegenwärtig  die  folgenden  drei  Hauptklassen  von 
Compoundmaschinen  für  Schiffe  verwendet: 

1)  Die  Zweicylindermaschine  mit  Receiver  und  zwei  einen  rechten 
Winkel  bildenden  Kurbeln. 

2)  Die  Woolfsche  Maschine,  gewöhnlich  mit  hinter  einander 
Uzenden  Cylindem  (sogen.  Tandem-Form)  und  einer  gemeinschaft- 
lichen Kurbel. 

3)  Die  Dreicylindermaschioe  mit  einem  Hochdruckcylinder,  einem 
Receiver  und  zwei  Niederdruckcylindern  und  mit  drei  Kurbeln,  welche 
gleichen  Abstand  (120^)  von  einander  haben. 

Die  gebräuchlichste  Form  ist  die  verticale  Zweicylinder-Receiver- 
maschine  mit  im  rechten  Winkel  stehenden  Kurbeln.  Sie  ist  einfach, 
billig  herzustellen,  hat  verhältnifsmäfsig  wenig  bewegliche  Theile,  ist 
leicht  zu  bedienen,  auch  während  des  Betriebes  bequem  zugänglich 
und  leicht  in  Stand  zu  halten. 

Die  einfache  Woolfsche  Maschine  hat  keine  grofse  Verbreitung 
gefmaden  trotz  des  Vorzuges, -dafs  sie  nur  geringen  Raum  beansprucht. 
Dingler's  polyt  Journal  Bd.  US  H.  %.  188SA.  7 
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Dagegen  ist  die  sogeo.  Doppel -Tandem -Maschine  nächst  der  erst- 
genannten die  verbreitetste.  Sie  besteht  aus  zwei  neben  einander  auf- 
gestellten Woolf  sehen  Maschinen,  deren  Kurbeln  einen  rechten  Wmkei 
bilden,  und  ist  für  die  gröfsten  transatlantischen  Dampfer  mit  grofsem 
Erfolg  verwendet '  worden.  In  dreifacher  Form  ist  die  Woolf  sehe 
Maschine  fllr  den  grofsen  Dampfer  Oity  of  Rome  ausgeführt  worden. 
Durch  eine  solche  Nebeneinanderstellung  von  zwei,  drei  oder  noch 
mehr  Woolfschen  Maschinen  kann  eiife  grofse  Gleichförmigkeit  im 
Oange  und  in  den  Spannungen  hergestellt  und  das  Gewicht  und  die 
Reibung  der  Kurbelwelle  Termindert  werden;  doch  wftchst  damit  auch 
die  Zahl  der  einzelnen  Theile.  Im  J.  1861  wurde  von  Rowan  eine 
Woolfsche  Maschine  eingeführt,  welche  mit  einem  Hochdruckcjlioder 
und  zwei  zu  beiden  Seiten  stehenden  Niederdruckcjiindem  arbeitete; 
alle  drei  Kolbenstang^i  waren  an  einem  Querhaupt  befestigt  Diese 
Anordnung  ist  in  der  brannten  Thurmform  als  Zwillingsmaachine 
neuerdings  fttr  Rftderdampfer  benutzt  worden  und  soll  sehr  Tortheil- 
liafte  Resultate  ergeben. 

Die  neueste,  auf  den  transatlantischen  Dampfern  eingeführte  Gat- 
tung ist  die  Dreicylinder-Receivermaschine  mit  einem  zwischen  zwei 
Kiederdruckcjlindem  stehenden  Hochdruckcylinder  und  drei  um  je 
li(fi  versetzten  Kurbeln.  Sie  soll  sowohl  hinsichtlich  des  Brennmaterial- 
Verbrauches,  wie  auch  bezüglich  der  Erhaltung  aufserordentlich  be- 
friedigende Erfolge  aufweisen  und  scheint  für  grofse  Krfifte  sehr  be- 
liebt zu  werden. 

Die  Frage  hinsidstlich  des  relativen  Werthes  der  Expansion  in 
zwei  oder  mehr  Gjlindem  gegenüber  der  Expansion  in  einem  Cjiinder, 
welche  eine  Zeit  lang  die  betreffenden  Kreise  erregte,  ist  nun  als 
praktisch  gelöst  zu  betrachten.  Fast  ausnahmslos  hat  man  jetzt  die 
Ck)mpoundmaschine  (im  weiteren  Sinne  genommen)  eingefilhrt 

Die  Sckiffskeasd  sind  in  den  J.  1872  bis  1881  wesentlich  die  gleichen 
geblieben.  Der  einseitige  Kessel  mit  zwei,  drei  und  zuweilen  vier 
Feuerstellen  bietet  die  einfachste  Form  und  wird  für  Leistungen  |>is 
zu  500«  (indicirt)  allgemein  angewendet.  Der  zweiseitige  Kess^  soll 
um  etwa  10  Ptoc  in  den  Betriebskosten  billiger  sein;  dodi  wird  er 
nur  für  sehr  grofse  Schiffe  benutzt,  da  er  in  der  Längsrichtung  mehr 
Raum  einnimmt  und  mehr  Wartung  erfordert.  Die  Schwierigkeit,  die 
Böden  dieser  Kessel  dicht  zu  halten,  ist  jetzt  zum  grofsen  Theil  da- 
durch überwunden,  daffi  man  «inen  Wasserumlauf  herbeiAihrte,  das 
Speisewasser  oben  statt  in  dar  Nähe  des  Bodens  einleitete,  ferner 
durch  Anwendung  gröfserer  Platten,  geschweifster  Horizontalnähte, 
gebohrter  Nietlöcher  u.  dgl.  m.  Die  Kessel  nach  dem  Locomotiv- 
sjstem  werden  einer  ganz  besonderen  Beachtung  empfohlen,  da  bei 
ihrer  Anwendung  ein  seht  bedeutendes  Gewicht  an  todter  Last  gespart 
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wird;  allerdings  «ufs  bei  denselben  kanfiftlicfaer  LuftKag  en  Bilfe  ge- 
wmMDen   werden.     Mit  4er   BenulBrag  won   Stahl  su  Scktfskesseln 
hat  der  Berichterstatter  nur  gttnstige  Eifahmngen  genadit,  allerdings 
bei  sehr  80i%:fiältiger  Behandlung  der  Stahlplatten.    Dieselben  wurden, 
ehe  sie  durch  die  Walzen  gingen,  bis  zur  Dunkelrothglut  erwärmt 
and  ebenso  überall  da,  wo  sie  irgendwie  bearbeitet  waren,  ausgeglüht, 
ehe  sie   an   ihren  Platz    gebracht  wurden.     Die  Nietlöcher  wurden 
durchweg  gebohrt.    Hinsichtlich  der   Corrosion  wird   von   einem   In- 
genieur, der  eine  grofse  Zahl  von  Schiffen  zu  überwachen  hatte,  be- 
Tidilet,  dafs  er   auch    bei   einigen    der   zuerst  gebauten  Stahikessel 
keine  Spur  einer  Corrosion  gefunden  habe,  obgleich  kein  Zink  o.  ögl. 
Terwendet  worden  sei.    Die  Kessel  waren  nur  nach  jeder  Reise  sorg- 
Mtig  auagewasdien  und  ausgetrocknet  und  überhaupt  sorgfältig  be- 
handelt worden.    Von   anderer  Seite  wurden   üufserst  befßriedigende 
Resultate  mit  Zänkeinlagen   aufgewiesen,   während   Tiele  Ingenieure 
grofse  lk)ih  mit  ihren  Kesseln  haben,  mögen  sie  Zink  benutzen  oder 
ndil    üieilweue   mag  dies   durcSi   Einführung   von   Luft   mit   dem 
Speisewasser  erklärt  werden,  theilwdse  auch  dadurch,  dafs  sich  nach 
dem  Ausblasen  an  manchen  Stellen  Tropfen  sammeln,  die  erst  ali- 
aiblieh  trocknen. 

Die  Ueberhitzung  des  Dampfes  ist  trotz  ihres  unzweifeihafben 
Weithes  aufser  Gebrauch  gekommen.  Abgesehen  davon,  dafs  sie 
wegen  der  jetzt  verwendeten  höheren  Spannungen  weniger  notti- 
wendig  erscheint,  haben  hauptsächlich  die  schnelle  Ck>rro8ion  der 
Deberfiitxer  und  die  Beschränkungen,  welche  in  dieser  Hinsicht  von 
dem  lAeyd  und  dem  Board  of  Trade  auferlegt  wurden,'  dazu  geiBhrt, 
von  der  Ueberhitzung  abzugehen* 

Dm  den  immer  mehr  gesteigerten  Ansprühen  hinsidrtlicfa  der 
Sehneiligkeit  der  Schiffe  nachkommen  zu  können,  wird  empfohlen, 
der  Verminderung  des  verhältnifsmäfsigen  Kessel-  und  Maschinen- 
gewiehtes  mdir  Beachtung  als  bisher  zu  schenken.  Das  Kesselgewicht 
ist  d«reh  Einführung  des  Stahles  schon  um  0,1  vermindert;  mehr  wird 
noch  durch  Amderung  der  Form,  Annahme  des  Locomotivkessels  mit 
künstlichem  Zuge,  weitere  Steigerung  der  Dampfspannung  u.  s.  w. 
err^eht  werden.  Um  das  Gewicht  der  Maschine  herabzuziehen,  ist 
die  Umdrehungszahl  gröfser  zu  nehmen  und  das  Material  passend  zu 
wilden ;  statt  der  massiven  gufseisemen  Grundplatten  und  Säulen  sind 
Gitterträger  und  Rahmen  zu  benutzen.  Die  Condensatorflächen  können 
im  Allgemeinen  viel  kleiner  genommen  werden.  Hohle  Stahlwdlen, 
wie  eie  von  J.  Wkitworth  und  Comp,  geliefert  werden,  sind  gleichfalls 
enapfehlenswertii.  Die  Propeller  erhalten  zuweilen  zu  grofse  Durch- 
messer, da  es  noch  an  emer  brauchbaren  Formel  zur  Bestimmung  des 
günstigsten  Werthes  für  denselben  fehlt. 

Auf  diese  Weise  wird  auch  in  Zukunft  die  Leistungsfähigkeit  der 
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SchiffsmasohiDen  noch  mehr  und  mehr  gesteigert  werden  können,  wenn- 
gleich natorgemäfs  mit  der  gröfseren  Vollkommenheit  das  Mafs  der 
noch  zu  erzielende  Verbemerungen  immer  geringer  wird.         FPi^. 


Neuerungen  an  dem  Nicorschen  Kessel. 

Patentklasse  13.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  8. 

Um  bei  den  gewöhnlichen  Eesselanlagen  mit  Vorwärmern  ^nea 
lebhaften  Wasserumlauf  zu  Stande  zu  bringen ,  hat  J.  M.  Niccl  in 
Algier  (*D.  R.  P.  Nr.  10876,  vgl.  1880  238*369)  zwischen  Obei^  nnd 
Unterkessel  ein  Röhrenbündel  mit  flachen  Endkammem  eingeschaltet 
Es  ist  dabei  augenscheinlich  besonders  der  Umbau  älterer  Kessel- 
anlagen ins  Auge  gefafst  worden.  Bei  solchen  kommt  es  jedoch  zu- 
weilen vor,  dafs  zwischen  den  Kesseln  der  Raum  nicht  hoch  genug 
ist,  um  die  hintere  Endkammer  auf  den  oder  die  Vorwärmer  zu  stellen, 
wie  es  in  der  Patentschrift  Nr.  10876  dargestellt  ist  FQr  diesen  Fall 
wird  die  Kammer  direct  gegen  die  Stirnfläche  des  Vorwärmers  gel^ 
(Tgl.  Fig.  1  bis  3  Taf.  8),  welche  Anordnung  unter  Nr.  13755  vom 
19.  November  1880  als  erster  Zusatz  zu  Nr.  10876  patentirt  worden  ist 
Dieselbe  ist  auch  dann  am  Platze,  wenn  die  Kammer  wohl  unter- 
gebracht werden  könnte,  dadurch  aber  der  Kanal  Air  die  Heizgase  za 
sehr  verengt  würde,  oder  auch  dann,  wenn  man  den  Röhren  eine 
stark  geneigte  Lage  geben  will,  um  das  Aufsteigen  des  Wassers  und 
Dampfes  zu  begünstigen.  Unter  Umständen  kann  die  hintere  Kammer 
auch  unter  den  Vorwärmer  gehängt,  oder  es  kann  auch  das  ganze 
Röhrenbündel  mit  seinen  Endkammem  seitlich  von  den  Kesseln  ange- 
bracht werden. 

Ein  zweites  Zusatzpatent  NicoTe  ^D.  R.  P.  Nr.  14620  vom  24.  De- 
cember  1880)  betrifft  die  Anordnung  des  Röhrenbündels  bei  gewöhn- 
lichen horizontalen  Kesseln  ohne  Vorwärmer  sowie  bei  verticalen 
Kesseln.  In  beiden  Fällen  wird  der  cylindrische  Kesselkörper  durch 
eine  Längsscheidewand  in  zwei  Räume  getheilt,  welche  mit  einander 
und  mit  den  beiden  Endkammern  so  verbunden  sind,  dafs  der  Wasser- 
kreislauf in  ganz  ähnlicher  Weise  wie  bei  den  früheren  Anordnungen 
zu  Stande  kommt  Fig.  4  Taf.  8  zeigt  im  Längsschnitt  einen  Kessel  mit 
einem  Flammrohr.  Die  drei  Querschnitte  Fig.  5  bis  7  entsprechen  einem 
Kessel  ohne  Flammrohr,  bezieh,  einem  solchen  mit  einem  Flammrohr 
und  einem  Kessel  mit  zwei  Flammrohren.  Die  vordere  Endkammer 
ist  durch  zwei  Röhren  mit  dem  oberen  Kesselraum  verbunden.  Die 
Heizgase  ziehen  zwischen  den  Wasserröhren  hindurch,  dann  durch 
die  Flammrohre  nach  hinten  und  unter  dem  Kessel  wieder  zurück 
oder,  wenn  keine  Flammrohre  vorhanden  sind,  direct  unter  dem  Kessel 
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nach  hiDten.  Im  letzteren  Falle  muTs,  wie  in  Fig.  5  angedeutet,  der 
hinteren  Kammer  ein  Aasschnitt  für  den  Durchgang  der  Heizgase  ge- 
geben werden. 

Fig.  8  bis  10  Taf.  8  zeigen  die  Einrichtung  bei  einem  verhältnifs- 
mäfoig  hohen  stehenden  Kessel,  der  in  einen  Schornstein  eingebaut  ist 
und  mit  den  abziehenden  Oasen  eines  Schmelzofens  o.  dgl.  geheizt 
wird.  An  den  Kessel  sind  unten  zwei  seitliche  Stutzen  8  und  S^  an- 
genietet, an  welche  sich  die  Endkammem  der  seitlich  neben  dem 
Kessel  liegenden  Röhren  anschliefsen.  Die  Scheidewand  ww^  reicht 
nach  oben  bis  nahe  unter  die  Wasseroberflftche.  Das  in  den  geneigten 
Wasserrohren  aufsteigende  und  durch  den  Stutzen  5  nach  Abtheiiungil£ 
gelangende  Wasser-  und  Dampfgemisch  wird  wegen  seines  geringen 
specifischen  Gewichtes  in  AB  eine  energische  Strömung  nach  oben 
und  dadurch  in  CD  eine  solche  nach  unten  veranlassen  und  so  den 
Kreislauf  herbeiführen.  Das  in  dem  unteren  Theile  T  T^  des  Kessels 
befindliche  Wasser  nimmt  an  dem  Umlauf  nicht  theil.  Daher  können 
sich  die  Niederschläge  in  diesem  Raum  zu  beiden  Seiten  der  abwärts 
bis  auf  den  unteren  Boden  reichenden  Scheidewand  ungestört  ablagern 
und  durch  zwei  Röhren  abgelassen  werden. 

Eine  andere  Neuerung  an  dem  Nicorschen  Kessel  ist  von  Petry- 
Dereux  in  Dfiren  bei  Aachen  (*D.  R.  P.  Nr.  14554  vom  24.  September 
1880,  abhängig  von  Nr.  10  876)  angegeben  worden.  Dieselbe  ist  durch 
Flg.  11  und  12  Taf.  8  veranschaulicht.  Die  Wasserröhren  liegen  hier 
quer  unter  dem  Oberkessel  und  die  Endkammern  sind  durch  eine 
grOfsere  Anzahl  kleiner  parallelepipedischer  Kasten  a  ersetzt,  welche 
den  Feuerraum  zu  beiden  Seiten  begrenzen.  Die  Rohrwand  und  die 
vier  Seitenwände  eines  solchen  Kastens  sind  zusammengeschweifst, 
während  die  äufsere  der  Rohrwand  gegenüber  liegende  Platte  mit 
einem  Dichtungsmittel  aufgeschraubt  ist  und  behufs  Reinigung  der 
Röhren  leicht  abgenommen  werden  kann.  Besondere  Versteifungen 
der  Kasten  sind  nicht  vorhanden.  Solche  Kasten  können  in  beliebiger 
Anzahl  neben  und  Aber  einander  aufgebaut  werden.  Je  zwei  gegen- 
über liegende  sind  durch  8  Röhren  verbunden  und  je  zwei  über 
einander  befindliche  stehen  durch  eine  Oefihung  in  den  Platten  in 
directer  Verbindung  mit  einander.  Die  oberen  Kasten  der  einen  Seite 
sind  durch  kurze  Rohrstutzen  an  das  Rohr  c  angeschlossen,  welches 
durch  d  in  den  oberen  Kessel  mündet,  und  ebenso  die  unteren  Kasten 
der  anderen  Seite  an  ein  Rohr  e,  welches  durch  /  in  den  unteren 
Kessel  führt.  Das  Rohr  e  soll  auch  zugleich  als  Schlammsammler 
dienen^  doch  wird  dies  w^en  der  lebhaften  Wasserströmung  in  dem- 
selben nicht  gut  möglich  sein.  Whg. 
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Wüsoxi'8  Speisenifer. 

Mit  einer  AbbUdung  auf  Tafel  8. 

Eine  Anordnung,  bei  welcher  der  Schwimmer^  statt  an  einen 
Hebel  angehängt  sii  sein,  direct  mit  dem  Ventil  starr  verbanden  ist 
(ygl  S.  12  d.  Bd.),  zeigt  nach  iron,  1881  Bd.  18  8.  337  die  Fig.  13 
Tal  8.  Das  Ventil  darf  in  diesem  Falle  nicht  grofs  sein,  damit  das 
Gewicht  des  Schwimmers  sammt  Stange  den  auf  dem  Ventil  iastendeo 
Dampfdruck  zu  aberwinden  im  Stande  ist  In  dem  auf  dem  Kessel 
aufgesetzten  Gehäuse,  in  welchem  sich  das  Ventilchen  befindet  und 
das  oben  die  Dampfpfeife  trägt,  ist  zugleich  noch  ein  Sicherheitsventil 
untergebracht  Dasselbe  ist  mittels  einer  Schraubenfeder  belastet, 
deren  Spannung  mit  Hilfe  des  über  der  Feder  eingeschraubten  durch- 
bohrten Pfropfens  r^ulirt  werden  kann.  Eine  unerlaubte  Veränderung 
der  Belastung  ist  ohne  Abschrauben  des  Gehäusedeckels  nicht  gut 
möglich,  ebenso  wenig  aber  auch  eine  zeitweilige  Untersuchung  des 
Znstandes  der  Vorrichtung.  Ein  Festsetzen  der  Ventile  kann  also 
leicht  vorkommen.  Femer  mufs,  wenn  die  Pfeife  ertönt,  erst  unter- 
sucht werden,  ob  Wassermangel  oder  zu  hohe  Spannung  im  Kessel 
vorhanden  ist 


Schftffer  und  Budenberg's  Ipjector. 

Mit  einer  AbbUdung  auf  Tafel  8. 

Der  hl  Fig.  14  TdT.  8  abgebildete  Injeetor  von  Schi^er  vnd  Buden- 
herg  in  Bockau-Magdebuig  (*  D.  &.  P.  Kl.  59  Nr.  14932  vom  21.  No- 
vember 1880)  ist  mit  zwei  den  Condensationsräumen  c,q  entsprechenden 
Wasseraufbahmen  u,tf^  versehen,  denen  das  Wasser  jedoch  nieht  durch 
ein  gemeinschaftliches  Rohr,  sondern  durch  getrennte  Kanäle  to,w^ 
zugeführt  wird.  Diese  Neuerung  soll  es  ermöglichen^  mit  dem  Injeetor 
wärmeres  Wasser  als  sonst  speisen  zu  können,  und  soll  der  Grund 
dieser  Erscheinung  in  den  durch  die  Trennung  der  WasserzuflOsse 
bedingten  günstigeren  Temperaturabstufungen  in  den  einzelnen  Dtlsen 
liegen. 


Corlifs'  Pumpe  mit  gesteuerten  VentileiL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  8. 

Um   das   Schlagen   der   Pumpen ventile   zu   beseitigen,  überläfst 
0,  H.  Corlifs  in  Providence,  Nordamerika  (*D.  E.  P.  KL  59  Nr.  13891 
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Tom  tfk  Juni  1880)  w>lclie  Ventile  aieht  sich  selbst  besieh,  der  Rttek- 
wxrkiHig  des  Wtssers  bei  der  Umkehrong  der  Eolbenbewegang,  sondeni 
er  bewMit  de»  VeotilscUiifs  schon  im  leisten  Theil  des  Eolbenbubes 
durch  eine  rom  Pwnpenkolbeo  beihitigte  Stenening;  ttbrigens  wivd 
anm  gleichen  Zwedt  der  metallische  Anschlag  bei  den  Ventiltti  in 
b^merkenswerther  V^eise  veraiieden.  Die  Ventile  0  (Fig.  15  bis  17 
Taf.  8)  sind  an  Hebeln  N  befestigt,  deren  Achsen  N^^  aus  den  Ventil* 
kammem  ins  Freie  treten  und  hier  die  Hebel  N^  tragen.  Bei  dem 
Sangventil  ist  der  Hebel  Hf  durch  cKe  Stange  P  mit  dem  am  Pumpen- 
kolben  angelenkten  federnden  Hebel  Q  verbunden,  welcher  während 
des  gröfsten  Theiles  des  Kolbenhubes  frei  schwingt  und  lediglich  das 
Ventilgewicht  ausgleicht  Erst  gegen  das  Ende  seines  Hubes  stöbt 
der  Eolben  8  mit  seinem  Ansats  s  gegen  den  Hebel  Q,  wodurch  die 
Stange  F  gehoben  und  das  Sangrentil  auf  seinen  Sils  niedergedrückt 
wird.  Die  Steuerung  des  Druckventiles  liefse  sich  in  gleicher  Weise 
bewerkstelligen^  in  Fig.  15  ist  jedoch  als  Ausfthrungsyariante  die 
Verbindung  des  Hebels  iV^  durdi  die  Stange  P  mit  einem  steifen 
Hebel  R^  dargestellt,  auf  dessen  Achse  R  eine  starke  spiralförmig 
gewundene  Feder  R^  befestigt  ist.  Auch  diese  Vorrichtung  gelangt 
erst  gegen  das  Ende  der  diesmal  nach  abwärts  gerichteten  Eolben- 
bewegung  zur  Wirkung,  da  dann  erst  die  Flansche  des  Eolbens  den 
Federhebel  R^  mitnimmt  und  dadurch  den  Schlufs  des  Druckventiles 
hervorruft.  Die  Ventile  mttssen  zum  Schlufs  gebracht  sein,  wenn  der 
Kolben  sein  Hübende  erreicht  hat.  Etwaige  Adjustirungsfehler  sind 
dorch  die  Federung  der  Hebel  Q  und  R^  unschädlich  gemacht  Die 
Ventilbebelachsen  A^  müssen  gehörig  dicht  durch  die  Ventilgehäuse- 
wand treten  und  doch  leicht  drehbar  sein.  Die  Abdichtung  ist  des- 
halb nicht  durch  Stopfbüchsen,  sondern  in  der  aus  F^.  17  ersichtlichen 
Weise  erzielt  Die  mit  dem  Hebel  N  aus  einem  Stück  hergestellte 
Advse  H^  ist  durch  genügend  weite  Löcher  der  auf  das  Ventilgehäuse 
aufgeschraubten  Klappe  M  geschoben.  Hierauf  werden  auf  der  Achse  JN^ 
die  metallenen  Büchsen  T  warm  aufgezogen  oder  sonstwie  befestigt 
und  dann  die  Packungsringe  t  aus  vulkanisirtem  Oummi  gegen  die 
Bücheenflanschen  T^  geschoben,  an  die  Paekringe  aber  noch  glatte 
Ringe  e  beigel^;t  Schliefslich  werden  die  Oe&ungen  der  Kappen  M 
durch  die  Lagerbüchsen  c  geschlossen  und  dadurch  zugleich  die  Pack- 
ringe t  etwas  zusammengedrückt,  weshalb  letstere  die  sich  mit  der 
Achse  N^  drel^enden  Büchsoi  T  dampf-  und  wasserdicht  gegen  die 
Lagerbüchsen  c  abdichten. 

Die  Ventilsitze  sind  in  eigentbümlicher  Weise  mit  Leder  besetat 
In  die  siemlich  breite  Unterdrehung  des  Ventäsitzrandes  v  (Fig.  16) 
sind  nämlich  mehrere  Windungen  von  Lederstveifen  auf  hoher  Kante 
eingebracht  und  durdi  einen  eingesprengten,  an  einer  Stelle  aufge- 
sehnitt^ien,  kräftig  nach  aufsen  federnden  Metallring  r  festgehalten. 
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Die  Lederstreifen  müssen  so  breit  sein,  dafs  die  Liderung  über  die 
Oberfläche  der  Yentilkammerwand  L  vorragt.  Nach  dem  Einsprengeo 
des  Ringes  r  wird  die  Liderung,  so  weit  sie  über  der  Oberfläche  von  L 
TOrragt,  abgeschnitten;  durch  das  Feuchtwerden  dehnt  sich  das  Leder 
wieder  etwas  aus  und  bildet  einen  glatten,  gleichförmigen  nnd  gerade 
genügend  elastischen  Sitz,  auf  welchen  das  Ventil  0  selbst  dann  ge^ 
räuschlos  sich  aufsetzt,  wenn  es  mit  grofser  HefHgkeit  gegen  den 
Sitz  gestofsen  wird.  Oefteres  Trockenwerden  soll  erfahrungsgemäfs 
solchen  Sitzen  nicht  schaden.  Debrigens  könnte  auch  statt  des  Yentil- 
sitzes  die  Yentiiplatte  0  in  ähnlicher  Weise  geiidert  werden. 

La  einem  Zusatzpatent  C*Nr.  14790  vom  16.  Juni  1880)  werden 
Ringventile  für  grofse  Luft-  und  Wasserpumpen  angegeben,  deren 
Sitze  ebenfalls  in  der  beschriebenen  Weise  mit  Leder  besetzt  sind 
und  von  denen  das  Druckventil  durch  eine  Steuerung  geschlossen  wird. 
Die  Anordnung  dieser  Ringventile  in  einem  concentrisch  um  den  Pumpen- 
cjlinder  gelegten  VentUgehäuse  ist  zwar  sehr  einfach,  bringt  aber  die 
Unzuträglichkeit   mit   sich,   dafs  die  Ventile  schwer  zugänglich  sind. 


Schäffer  und  Bndenberg's  Indicator. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  9. 

Die  algebraische  Summe  der  gleichzeitigen  Dampfspannungen  vor 
und  hinter  dem  Kolben  einer  Dampfmaschine  kann  mit  Sicherheit  nur 
durch  die  Vereinigung  zweier  gleichzeitig  auf  der  vorderen  und  hinteren 
Cylinderseite genommenen  Lidicatordiagramme  ermittelt  werden;  hierzu 
sind  also  zwei  Beobachter  an  zwei  Instrumenten  erforderlich.  Schäffer 
tind  Budenberg  in  Buckau-Magdebui^  (*D.  R.  P.  El.  42  Nr.  14244 
vom  23.  November  1880)  wollen  nun  die  Erreichung  desselben  Zweckes 
mittels  eines  einzigen  Instrumentes  ermöglichen.  Dasselbe  ist  in  der 
aus  Fig.  1  Taf.  9  ersichtlichen  Weise  mit  zwei  Cylindem  versehen, 
welche  durch  die  Rohre  R^Ri  mit  der  vorderen  und  hinteren  Cylinder- 
seite in  Verbindung  stehen  und  deren  Kolben  k^k^  auf  der  gemein- 
schaftlichen Stange  S  sitzen,  welche  in  gewöhnlicher  Weise  auf  die 
Schreibvorrichtung  wirkt.  Die  gleichzeitige  Einwirkung  des  Vorder- 
und  Hinterdampfes  auf  den  oberen  und  unteren  Kolben  ergibt  ein 
Diagramm,  welches  zum  Theil  oberhalb,  zum  Theil  unterhalb  der 
atmosphärischen  Linie  liegt.  Die  von  der  letzteren  aus  gemessenen 
Ordinaten  stellen  den  aus  Vorder-  und  Hinterdampfspannung  resul- 
tirenden  Druck  auf  den  Kolben  dar;  von  den  beiden  Flächen,  in  welche 
das  Diagramm  durch  die  atmosphärische  Linie  getheilt  wird,  entspricht 
die  eine  der  Dampfarbeit  auf  der  vorderen,  die  andere  der  Arbeit 
auf  der  hinteren  Cylinderseite;  die  ganze  Diagrammfläche  stellt  die 
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6eeaininiarbeit  wfihrend  einer  Kurbeldrehung  dar.  Werden  die  beiden 
lodieatorcyiinder  nicht  gleichzeitig^  sondern  wechselweise  mit  dem 
Torderen  and  hinteren  Cylinderraum  in  Verbindung  gebracht^  so  er- 
hält man  getrennte  Diagramme  ganz  in  der  bis  jetzt  gebräuchlichen 
Weise.  Da  dies  ohne  Veränderung  am  Indicator  selbst  lediglich  durch 
Stellen  der  Hähne  in  den  Leitungen  R^R^  vorgenommen  werden  kann^ 
so  lassen  sich  die  beiden  Einzeldiagramme  mit  dem  Öesammtdiagramme 
leicht  nach  einander  auf  demselben  Papierblatt  verzeichnen ,  wodurch 
man  ein  sehr  übersichtliches  Bild  der  Dampfwirkung  erhält. 

Die  Richtigkeit  der  einzelDcn  Diagramme  setzt  natOriich  voraus, 
dafs  die  Belastnngsfedem  beider  Indicatorkolben  vollkommen  einander 
gleich  sind  und  dafs  die  gemeinschaftliche  Kolbenstange  dampfdicht 
und  reibungslos  durch  die  Trennungswand  der  beiden  Indicatorcylinder 
tritt.  Selbstverständlich  kommen  jedoch  kleine  Undichtheiten  an  der 
Kolbenstange  nicht  in  Betracht 


Reusch's  frostfreie  Hydranten. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  9. 

Eine  Reihe  sehr  gut  durchdachter  Constructionen  von  frostfreien 
Hydranten  enthält  die  Patentschrift  von  Beuach  in  Wasseralfingen 
C*D.  R.  P.  K).  85  Nr.  14266  vom  21.  September  1880).  Bei  diesen 
Air  alle-  möglichen  Verhältnisse  passenden  Constructionen  soll  das 
Einfrieren  dadurch  verhindert  werden ,  dafs  das  gegen  das  Innere  der 
Rohrleitung  sich  öffnende  Abschlufsventil ,  durch  welches  Wasser  aus 
der  Rohrleitung  in  das  bewegliche  oder  feste  Steigrohr  gelangen  soll, 
der  Wasserströmung  im  Rohrstrange  möglichst  genähert  und  zwar  so 
nahe  gerückt  wird,  dafs  es  bei  der  gröfsten  Oefinung  von  der  Wasser* 
Strömung  in  der  Rohrleitung  gerade  bertthrt  wird,  indem  es  bei  dieser 
Stellung  dem  Austritt  des  Wassers  aus  der  Rohrleitung  und  dem 
verticalen  Aufsteigen  in  das  Hydrantenrohr  durch  allmähliche  Ablenkung 
der  Bewegungsrichtung  die  kleinsten  Hindernisse  darbietet. 

Für  diesen  Zweck  wird  in  jeden  Leitungsstrang  ein  Fagonstück  t 
(Fig.  2  bis  6  Taf.  9)  eingeschaltet,  welches  eine  nach  oben  gerichtete 
kurze,  für  den  Wasseraustritt  günstig  geformte,  durch  eine  gufseiseme 
Flansche  g  abgeschlossene  Abzweigung  hat.  In  der  Mitte  dieser  Flansche 
ist  der  metallene  Ventilsitz  c  befestigt,  welcher  an  einem  nach  oben 
gerichteten  Bügel  eine  Mutter  zur  Aufnahme  des  mit  einem  ent- 
sprechenden Gewinde  versehenen  Ventilbolzens  &  trägt,  während  seine 
untere  Seite  dem  gegen  das  Innere  der  Rohrleitung  sich  öffnenden, 
auf  den  unteren  Knopf  des  Ventilbolzens  lose  drehbaren,  gut  ge- 
liderten  Ventil  a  als  Abschlufs-  oder  Aufschlagfläche  dient.  Die  auf 
der   oberen  Seite  der  Oufsflansche  angegossenen  Haken  h  dienen  zur 
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Aufbahnve  sweier  AnslUze  k  der  am  uoterca  HjdranteDiohr«  bew^- 
liehen  Sehraubenhtf  se,  so  dafs  bei  entsprechender  Drehmii^  des  an 
seinem  unteren  Band  geliderten  Hydrantenrohres  ein  wasserdiskter 
Abschlufs  auf  der  oberen  Seite  des  Yentilsitses  bewerkstelligt  wird. 

Zum  Zweck  der  BenutiuDg  des  in  Fig.  2  dargestellten  Hydranten 
wird  das  wasserdiehi  auf  der  Flansche  aufgesetzte  Steigrohr  mittels 
des  im  Schacht  angebrachten  sehmiedeisernen  Steges  ti  befestigt  und 
die  durch  den  beweglichen  Bagel  r  hochgehaltene  Schlasselstange  nadi 
Umlegen  des  Bügels  niedergedrückt,  bis  sie  den  Kopf  d  des  Yentil- 
bohfiens  erfafst.    So  ist  der  Hydrant  aur  Benutzung  fertig. 

Wird  Werth  darauf  gelegt ,  die  Hydranteneinricfatung  leicht  lu 
überwachen  und  vorkommende  Ausbesserungen  bequem  vornehmen 
zu  können,  so  empfiehlt  sich  die  Anlage  eines  weiten  gemauerten, 
oder  aus  Beton  hergestellten,  nach  oben  für  die  Auflage  eines  eisernen 
Deckels  verengten  Schachtes  (Fig.  2).  In  diesem  Fall  ist  zu  mög- 
lichster Vermeidung  einer  ungünstigen  Einwirkung  der  ftufseren  Tem- 
peratur geboten,  etwa  in  halber  Schachthöhe  einen  doppelten  Bretter- 
boden anzubringen  ^  in  diesem  ist  für  das  Hydrantenrohr  ein  entsprechend 
grofses  Loch  gelassen,  welches  während  der  Nichtbenutzung  des 
Hydranten  mit  einem  Deckel  verschlossen  ist  (vgl.  Fig.  4).  Das  Ventil 
scdbst  wird  durch  eine  Glocke  x,  weiche  an  der  Stange  O  hängt,  vor 
Sekttuts  geschützt  Wo  auf  eine  leichte  Zugfinglichkeit  der  Ventil- 
einrichtnngen  kein  Werth  gelegt  wird,  wo  man  also  bei  etwaiger 
Nachbesserung  am  Ventil  den  ganzen  Hydranten  ausgraben  will,  ge« 
nügt  ein  enges  Schachtrohr,  welches  unten  an  der  Flansche  g  dicht 
aufgesetzt  wird  und  in  der  Höhe  des  Bodens  mit  Schiufsdeekel  ret- 
sehen  ist  (vgl.  hierüber  1881  239*435). 

Bei  der  (}onstruetion  Fig.  3  ist  der  Ventilbolsen  d  bis  nahe  an 
die  Bodenfläche  verlängert;  es  ist  also  ein  sogen,  festes  Standrohr 
angewendet  Die  Ventileinrichtung  ist  sonst  die  gleiche,  wie  oben 
beschrieben;  doch  ist  hier  noch  eine  Entwässerungsvorrichtung  vor- 
gesehen, welche  aus  einem  Winkelhebel  s  besteht,  dessen  kurzer  Arm 
mit  einer  Klappe  die  Oeffiiung  q  verschliefst,  wenn  das  Ventil  ge- 
öflTnet,  also  der  längere  Arm  von  der  ringförmigen  Wulst  des  Ventil- 
bolzens nach  unten  gezogen  wird.  Die  Oeffnung  ist  dann  geschlossen, 
bevor  das  Ventil  Wasser  in  das  Steigrohr  treten  läfst,  —  eine. Bedingung, 
welche  früher  (1881  249*256)  bereits  als  nothwendig  aufgestellt  wurde. 

Wo  die  Verhältnisse  ein  über  den  Boden  hervorragendes  festes 
Hydrantenrohr  gestatten,  wird  dieser  frei  liegende  Theil  durdi  ein  über 
dem  Schachtkasten  angebrachtes  eisernes  Gehäuse  mit  einer  um  ein 
Gelenk  beweglichen  Verschlufskappe  (Fig.  7)  geschützt,  welche  bei 
Benutzung  des  Hydranten  umgel^t  wird  und  somit  den  Ausgufs  frei  gibt 

Mg. 
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Ealtwasser,  Wogelin  nnd  Hllbner's  AufssHg. 

Mit  Abbildungen  anf  Tafel  9. 

Zar  TolIständigeD  Abspemmg  von  Aufsogachiehten  wenden  0.  Kalt' 
nnd  WegeUn  und  HiOmer  in  Halle  a.  S.  («D.  R.  P.  KI  35  Nr.  14142 
▼om  22.  December  1880)  ein  ziemlieh  nahe  liegendes  und  biaher  doeh 
gfinzlicb  übersehenes  Mittel  an:  den  Boliladenverschlals. 

An  den  Fahrstuhl  a  (Fig.  8  bis  11  Taf.  9)  ist  das  Stahlwellbleoh- 
band  b  angehängt,  dessen  Breite  jener  des  Fahrsohacbtes  gleichkomBit^ 
über  eine  Trommel  g  in  die  Höhe  und  über  eine  zweite  Trommel  g^ 
wieder  nach  abwärts  bis  zum  Fahrstuhl  geführt,  bildet  dieses  Band 
einen  vollständigen  Abschlufs  der  hinteren  und  vorderen  Schachtseite, 
auf  der  letzteren  nur  eine  Oeffnung  vor  dem  Fahrstuhl  frei  lassend. 
Seitlich  ist  der  Schacht  durch  Lattenwände  abgeschlossen.  Das  Well- 
blechband ist  an  der  Rückwand  des  Fahrstuhles  zwischen  Winkeln  jk, 
anf  der  Vorderseite  des  Schachtes  in  mit  Eisen  beschlagenen  Nuihen 
der  Schachtsäulen  i  geführt  und  an  beiden  Rändern  mit  Stahlbändern 
besetzt,  um  einer  Streckung  seiner  Wellen  vorzubeugen.  Lederstreifen, 
welche  auf  den  Besatzbändem  befestigt  sind ,  sollen  deren  Abnutzung 
hindern  und  den  geräuschlosen  Gang  in  den  Führungen  ermöglichen. 

Auch  Antrieb  und  Fangvorrichtung  sind  bei  diesem  Aufzug  neu 
und  der  Kenntnifsnahme  werth.  Der  Fahrstuhl  a  wird  durch  zwei 
Bügel  Z,Z|  zwischen  den  hinteren  Schacbtsäulen  geführt  Gegen  den 
oberen  Bügel  l  stützt  sich  mittels  einer  Feder  der  Rahmen  n,  in  welchem 
die  Traggurte  c  befestigt  ist.  Zwei  Ftthrungsrollen  leiten  die  letztere 
zur  Windetrommel  t^  deren  Achse  in  einem  festen  und  in  einem  be- 
weglichen Kugellager  u  ruht  Die  in  einer  Büchse  gefahrte  Stütze 
dieses  beweglichen  Lagers  ist  mit  dem  Hebel  v,  dieser  wieder  durch 
eine  Stange  mit  dem  Hebel  w  auf  der  Achse  x  verbunden.  Wird 
ein»  der  Hebel  y,^^!  auf  dieser  Achse  durch  kräftiges  Anziehen  des 
an  ihm  befestigten  Seiles  %  bezieh,  f^  bethätigt^  so  wird  das  Stell- 
Uger  u  der  Achse  x  gehoben  und  dadureh  der  Riemen  gespannt^ 
welcher  über  die  Scheibe  h  auf  dieser  Achse  und  über  die  beständig 
angetriebene  Scheibe  hi^  gelegt  ist  Die  Scheibe  h^  also  auch  die 
Windetrommel,  wird  dann  in  Drehung  versetzt  und  der  Fahrstuhl 
gehoben,  bis  beim  Loslassen  des  Zugseiles  der  Antriebriemen  wieder 
lose  wird.  Das  Zurückgehen  des  gehobenen  Fahrstuhles  hindert  die 
festliegende  Klotzbremse  d,  gegen  welche  sich  die  zurückfallende 
Scheibe  h  legt 

Soll  der  Fahrstuhl  niedergehen^  so  mufs  die  Seheibe  h  gerade  nur 
80  viel  gehoben  werden^  dafs  sie  die  Klotzbremse  d  verläfst,  der 
Antriebriemen  aber  noch  nicht  gespannt  wird.  Dabei  bleibt  die 
Kniehebeibremse  df  mit  der  Scheibe  h  in  Berührung,  um  das  Gewicht 
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des  Fahrstuhles  abzubremsen.  Weiteres  Anziehen  des  Zugseiles  hat 
mit  dem  Freimachen  auch  dieser  Bremse,  deren  Gewicht  sich  schliefs- 
lioh  auf  die  Stellschraube  j  aufsetzt,  auch  das  Anspannen  des  Antrieb- 
riemens, also  das  Heben  des  Fahrstuhles  zur  Folge.  Das  Zugseil  « 
läuft  auTserhalb  des  Fahrschachtes,  um  die  Bewegung  des  Fahrstuhles 
von  jedem  Stockwerk  aus  leiten  zu  können.  Das  Zugseil  24  dagegen 
geht  im  Aufzugsohacht  selbst  nieder,  ist  durch  die  am  Fahrstuhl  be- 
festigten Bollenpaare  /  geführt  und  mit  seinen  Enden  an  dem  Quer- 
Tiegel  e  befestigt.  Die  Unbequemlichkeit  und  Unsicherheit  der  un> 
mittelbaren  Handhabung  dieses  Seiles  von  dem  in  Bewegung  begriffenen 
Fahrstuhl  aus  ist  dadurch  vermieden,  dafs  das  Seil  durch  Drehung 
eines  Hebels  m  gespannt  wird,  welcher  dasselbe  mit  zwei  Bollen- 
paaren umfafst. 

Das  Wellblechband  b  hat  die  Anbringung  einer  eigenthümlichen, 
jedenfalls  sehr  zuverlässigen  Fangvorrichtung  ermöglicht  Dieselbe  be- 
steht aus  zwei  mit  Gegengewichten  versehenen,  verzahnten  Excentem  p, 
deren  gemeinschaftliche  Achse  in  den  am  oberen  Ftthrungsbügel  l  des 
Fahrstuhles  befestigten  Schienen  0  gelagert  ist.  Die  Gegengewichte 
stützen  sich  mit  vorspringenden  Daumen  gegen  das  untere  Querstflck 
des  Rahmens  n,  so  lange  der  Fahrstuhl  an  der  Traggurte  c  hängt 
Reifst  diese,  so  wird  der  Rahmen  n  durch  die  Feder,  gegen  weiche 
er  sich  stützt,  nach  abwärts  gedrückt,  die  Daumen  der  JSxoenter- 
gewichte  werden  frei,  diese  sinken  und  bringen  dabei  die  gezahnten 
Excenter  p  in  Eingriff  mit  dem  Wellblechband  6,  welches  dadurch 
wieder  gegen  den  an  der  Rückwand  des  Fahrstuhles  befestigten  Zahn- 
rechen q  gedrückt  wird.  Der  Fahrstuhl  ist  dann  festgestellt  Damit 
die  Excenter  p  nicht  auch  ausgelöst  werden,  wenn  sich  der  Fahrstuhl 
beim  Anlangen  im  untersten  Stockwerk  auf  dem  Querriegel  e  aufsetzt 
und  hierauf  die  Traggurte  c  schlaff  wird,  ist  eine  Gewichtstange  r 
angebracht,  welche  mit  einer  Platte  r^  unter  Ansätze  der  Excenter  p 
so  greift,  dafs  deren  Auslösen  gehindert  ist,  sobald  sich  die  Stange  r 
auf  den  Teller  8  aufsetzt.  Bei  frei  hängendem  Fahrstuhl  wird  durch 
die  Gewichtstange  r  die  Wirksamkeit  der  Fangvorrichtung  in  keiner 
Weise  gehindert  F.  H— «. 


Pnenmatische  Thürbremse. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  9. 

Die  Anbringung  von  Zuschlagfedem  oder  Fallgewichten  an  Thüren 
bringt  den  bekannten  Uebelstand  mit  sieh,  dafs  der  Schlufs  solcher 
Thüren  mit  einem  Schlag  erfolgt;  dieser  soll  nun  durch  die  in  Fig.  12 
abgebildete  pneumatische   Vorrichtung  von  H,  Handke  und  C  Kratm 
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iD  Berlin  («D.  B.  P.  Kl.  37  Nr.  13839  vom  5.  Deoember  1880)  ver- 
hindert werden.  Dieselbe  beateht  aus  einem  Bohr,  v^elches  einen 
dareh  einen  Oammiring  e  gediehteten  Kolben  und  ein  Saugventil  g 
anfioimmt;  letzteres  liegt  vor  der  Oeffiinng  t  des  Bohrbodens,  besteht 
ans  einer  Metallscheibe  mit  einer  conisehen  Oeffnung  und  einer  gegen 
diese  geleimten,  mit  einer  feinen  Oeffnung  versehenen  Oummischeibe 
und  ist  durch  eine  Feder  belastet,  welche  sich  gegen  eine  3mal  durch- 
lodite,  im  Bohr  eingeklemmte  Platte  c  stützt  und  durch  einen  an 
dieser  Platte  angesetzten  Zapfen  gefEÜirt  ist,  der  zugleich  dem  Ventil 
als  Hubbegrenzung  dient.  Das  Bohr  wird  mittels  des  Bolzens  k  mit 
einem  am  Thttrfutter  befestigten  Lagerstttok  verbunden,  wfthrend  eine 
Bohrung  r  der  Kolbenstange  deren  Verbindung  mit  einem  an  der 
Thttr  in  geeigneter  Weise  befestigten  Zapfen  ermöglicht  Beim  Oeffiaen 
der  Thttr  saugt  der  Kolben  durch  das  Ventil  g  Luft  an,  beim  Schliefsen 
der  Thür  mufs  die  angesaugte  Luft  durch  die  feine  Bohrung  des 
Ventiles  g  entweichen,  was  die  gewünschte  Verzögerung  in  der  Thür- 
bewegung  bedingt 


SelbsttMtige  Ansrückimg  an  Prägepressen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  9. 

Für  Kniehebelpressen  mit  Biemenbetrieb  hat  F,  A,  Bairthd  in 
L^pzig  (*D.  B.  P.  KL  58  Nr.  15847  vom  6.  April  1881)  eine  selbst- 
tbfttige  Ausrückung  construirt,  welche  sich  leicht  an  bereits  bestehenden 
derartigen  Pressen  anbringen  läfst.  Sie  setzt  sich  zusammen  aus  einer 
an  dem  Arme  B^  (Fig.  13  bis  15  Taf.  9)  des  Kniehebels  BB^  zu  be- 
festigenden Nase  i,  der  die  Bewegung  der  Kurbelwelle  D  auf  den 
genannten  Hebel  übertragenden  Schubstange  C  und  der  in  Fig.  14  im 
Aufrifs  dargestellten  Stangenyerbindung.  Die  letztere  wird  mittels 
eines  bei  e  drehbaren  Handhebels  H  zur  Wirkung  gebracht,  indem 
dessen  Ende  g  in  den  Schlitz  •  eines  Winkelhebels  J  greift,  welcher 
seinen  Drehpunkt  auf  der  bei  h  drehbaren  Stange  /  findet  l  dient 
zur  Verschiebung  der  die  Biemengabel  d  tragenden  Stange  F.  Sobald 
der  Prefsbalken  A  seine  tiefste,  also  der  Kniehebel  seine  äufserste 
Stellung  erreicht  hat,  stöfst  die  Nase  t  an  den  hakenförmigen  Vor- 
sprung m  des  Winkelhebels  J  und,  da  m  yon  der  Feder  p  in  der 
Oeffiaung  n  der  Stange  l  gehalten  wird,  so  findet  eine  Drehung  der 
letzteren  um  ihren  Drehpunkt  ^,  in  Folge  dessen  eine  Verschiebung 
des  Biemens  von  der  festen  Scheibe  £^  auf  die  lose  E  statt,  was  den 
Stillstand  des  Hechanismus  zur  Folge  hat. 

Sobald  die  Presse  wieder  in  Gang  gesetzt  werden  soll,  wird  der 
Handhebel  seiüich  bewegt,  dadurch  der  Haken  aufser  Berührung  mit 
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der  Nase  %  gebraebt  und  die  Stange  F  der  WIrkang  der  Feder  / 
tberlassen,  welche  den  Riemen  zorü^  auf  die  feste  Scheibe  bringt. 
Bei  der  voriiegenden  Prfigepreese  wird  die  Bewegang  der  Welle  M 
auf  die  Kurbelwelle  D  durch  ein  SchaeckeDgetriebe  ttberiragen.  Der 
Kaiehebeittiell  B^  findet  seine  StatEoag  in  der  Kuth  a  des  Oeatelles. 

Sehg. 


Herstellong  geschniiedeter  Kurbelwellen  in  der  Lance- 
field  Forge  m  Grlasgow;  von  W.  L  E.  McLean. 

Mit  AbbUdanfeD  auf  Tafel  10. 

Bei  dem  älteren  Verfahren  der  Herstellung  grofser  Kurbelwellen 
aus  Schweifseisen  benutzt  der  Schmied  einen  Rundschaft  (Fig.lTaf.lO), 
der  in  eine  Krahnkette  drehbar  eingehängt  wird  und  wiederholt  als 
Träger  des  eigentlichen  Werkstückes  dient  Die  Arbeit  beginnt  mit 
der  Anfügung  von  zwei  oder  drei  Platten  (8l<J)8)  8  und  deren  Erhitzung 
im  Schweifsofen.  Diese  Platten  sind  aus  Alteisen  («crop  iron)  durch 
Schweifsung  hergestellt  Sobald  dieselben  schweifswarm  sind,  wird 
das  Stück  unter  dem  Dampfhammer  sorgfältig  geschmiedet  Man 
wendet  es  dann  um  und  schweifst  auch  auf  der  Gegenseite  zwei  bis 
drei  Platten  S  (Fig.  2)  auf.  Wenn  so  genügendes  Material  angehäuft 
ist,  wird  der  Wellenbund  C  (Fig.  3)  und  die  nächstliegende. Wellen- 
partie D  aus  dem  Groben  gestaltet  Weitere  Platten  S  werden  an- 
geschweifst,  um  den  Kurbelkörper  zu  bilden.  Das  Stück  nimmt  zu- 
nächst die  Form  bei  A  (Fig.  4)  an  und  weiterhin  die  Form  Fig.  5.  Der 
Wellenbund  wird  dann  bei  seiner  Fertigstellung  rundum  eingehauen^ 
wie  bei  C  (Fig.  5)  zu  ersehen,  so  dafs  späterhin  die  Abtrennung  des 
fertigen  Stückes  leicht  zu  bewirken  ist  und  nur  der  zur  Stützung  des 
Werkstückes  erforderliche  Querschnitt  stehen  bleibt  Der  Schmied 
schrotet  dann  die  Seitenfläche  £G  ab  und  rundet  den  Wellenkörper  £ 
und  Hals  N  entsprechend  aus.  Es  folgt  nun  die  weitere  Material- 
anhäufung für  den  Kurbelkörper  durch  Anfügung  von  Schweifsplatten 
auf  beiden  Seiten  des  begonnenen  Stückes,  wobei  dasselbe  zuerst  nach 
Mafsgabe  von  Fig.  7,  späterhin  nach  Fig.  8  im  Schweifsofen  liegt 
Es  wird  so  nach  mehreren  Hitzen  die  Form  Fig.  9  und  10,  endlich 
durch  ähnliche  Bearbeitung  und  Ausbildung  des  Wellenhalses  AB  die 
Form  Fig.  11  erreicht,  worauf  nach  Erfordern  ein  zweiter  Bund  an- 
gefllgt  wird;  in  Fig.  11  ist  die  nachfolgende  Herstellung  des  Kurbel- 
zapfens durch  Theilungsoperationen  ^  angedeutet  —  Soll  eine  doppeii 
gekröpfte  Welle,   wie  Fig.  15  zeigt,   zu  Stande  kommen,   so  mafs 

1  Vgl.  McUmedie :  Gufsttahlfabrikation  in  der  Zeüschr^  des  Vereines  deutscher 
Ingenkwe^  1859  Bd.  3  8.  27a 
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Bodiireiidig  nadi  Fertigstellnig  dea  enten  Kurbdkörpere  A  itvch  dtt 
«weite  €  4iii«fa  weiteres  AnschweSben  gebildet  werden,  wenn  man 
nicht  die  Zmammenschweibiing  zwder  isoiirt  hergestellter  Kurbel-' 
wellen  im  Wellenstack  B  yornehen  wiil.^ 

Das  dai^eetellte  YerAihren  fllhii  v^ältnifsrnftTsig  rasch  eum 
Ziele,  leidet  aber  an  einigen  schwer  wiegenden  Mftngeln.  Bei  Aus- 
faUdung  des  Wellenhalses  B  (Fig.  5  und  15)  werden  die  in  der  Kehle  N 
liegenden  Materialfasem  infolge  des  schon  betrftditliehen  OewMites 
des  angefeilten  Kurbelkörpers  empfiodHeh  been^mcht,  was  in  zahl- 
rcidien  Fällen  —  wie  den  Marine-Ingenieuren  bekannt  ist^*  zu  einem 
an  dtcser  Stelle  ansetzenden  Binbraeh  führt,  wie  bei  F  (Fig.  6)  an- 
gedeutet Femer  haben  die  Sdiweifsfagen  im  Kurbelkörper,  besonders 
in  deijenigen  Partie,  welche  den  Kurbelzapfen  liefert,  eine  ungünstige 
Lage  und  Beschaffenheit.  Wfthrend  ein  Schnitt  nach  AB  (Fig.  7  und  8) 
durch  den  zuerst  gebildeten  Thdl  des  Kurbelkörpers  die  durch  Fig.  12 
charakterisirte  Beschaffenheit  zeigt,  liefert  ein  Schnitt  durch  die  Mitte 
des  Kurbelkörpers  (nach  CD  Fig.  8)  das  in  Fig.  13  angedeutete  Bild; 
in  beiden  Figuren  soll  der  punktirte  Kreis  die  Lage  des  Kurbelzapfens 
angeben.  Die  horizontalen  Sehweifefugen  in  Fig.  13  sind  ebenso  wie 
diejenigen,  welche  den  Endflftehen  der  angestOckten  Platten  entsprechen, 
nach  der  Torherrschenden  Richtung  der  Schlagwirkung  von  unzuver- 
Iftseiger  Beschaffenheit,  ein  Umstand,  in  Folge  dessen  nicht  selten 
^erbrflche  im  Kurbelzapfen  (scarfenda  in  the  pin)  wie  bei  E  (Fig.  14) 
angedeutet,  auftreten. 

Bei  einer  zweiten  älteren  Methode  wird  der  Kurbelkörper  zuerst 
gebildet.  An  einem  Rundscbaft  werden  zuerst  Platten  S  nach  der  in 
Fig.  1  und  2  bezeidmeten  Art  angesohweifst;  hiermit  wird  fortgefahren, 
bis  ein  dem  Kern  des  Kurbelkörpers  entsprediender  Ansatz  B  (Fig.  16) 
entstanden,  endlieh  die  volle  Höhe  der  Kröpfung  (Fig.  17)  erreicht 
ist.  Bei  sehr  grofser  Dicke  des  Kurbelkörpers  werden  wohl  je  zwei 
Platten  stumpf  an  einander  gestofsen  wie  bei  S  (Fig.  18);  die  Kurbel 
wird  jedoch  ohne  seitliche  Aufblattungen  (side  slabs)  der  in  Fig.  8 
bis  10  angedeuteten  Art  aufgebaut;  denn  die  auf  die  hohe  Seite  ge- 
richteten Schlage  liefern  ausreichendes  Material  zur  Gestaltung  der 
Breitseiten.  Die  Endfläche  O  (Fig.  19)  wird  durch  Abschroten,  der 
Wellenhals  B  im  Gesenk  gestaltet,  der  Bund  C  angeschweifst,  endlich 
ein  schwächerer  Schaft  s  durch  Ausstrecken  gebildet,  mit  welchem 
die  Fahrung  des  Werkstockes  bei  Ausbildung  des  anderen  Wellen- 
endes erfolgt. 

Auch  diese  Methode,  obwohl  schon  besser  als  die  vorige,  hat 
nodi  entschiedene  Mängel;  Querbrüche  im  Kurbelzapfen  treten  zwar 
seltener  auf,  aber  die  Schweifsfugen  laufen  sämmtlich  quer  zur  Kurbel- 


%  C.  Kwight:  Um  wudianieian  and  constmetor  for  engineers^  London  1869  S.  74. 
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dicke,  wie  bei  T  (Fig.  20)  zu  ersehen^  wo  die  Lage  des  Kurbelsapfens 
doroh  einen  punktirten  Kreis  angedeutet  ist,  und  die  Kurbelarme  zeigen 
bei  starker  Beanspruchung  leicht  Einbrüche  an  den  Stellen  0  (Fig.  21) 
von  der  in  Fig.  Ö2  und  23  skizzirten  Art 

Die  Erkenntnifs  der  Schwachen,  welche  den  nach  diesen  beiden 
y erfahrungsweisen  hergestellten  Kurbelachsen  anhaften,  hat  in  der 
LancefiM  Ferge  zu  Glasgow  ein  drittes  Arbeitsverfahren  zur  Aus- 
bildung gebracht,  welches  in  kurzer  Zeit  auch  von  anderen  Schmiede- 
werkstätten angenommen  wurde. 

Fig.  24  Taf.  10  zeigt  das  in  gewöhnlicher  Art  am  Rundschaft 
begonnene  Stück,  an  welchem  die  Partie  A  als  künftiger  Wellenhak 
cylindrisch  gerundet  und  der  den  Anfang  des  Kurbelkörpers  bildende 
Theil  B  (Fig.  25)  aus  flach  liegenden,  der  Mittelebene  der  Kröpfung 
parallel  laufenden  Schweifsplatten  zusammengesetzt  und  zunächst 
quaderförmig  ausgeschmiedet  wird.  Dieser  Theil  wird  zunächst  auf 
einer  Seite  nach  der  ganzen  Länge  A  B  (Fig.  26)  dergestalt  nach  der 
Breite  gestreckt,  dafs  die  neben  Fig.  26  gezeichnete  Profilform  entsteht; 
die  linke  Seitenfläche  zeigt  hier  zwei  dachförmig  abfallende  concave 
Oberflächen.  Auf  die  breitere  dieser  Oberflächen,  welche  der  Lage 
des  künftigen  Kurbelzapfens  entspricht,  werden  nun  drei  dünne,  passend 
begrenzte  und  ausgehöhlte  Flachschienen  S  gebracht  nebst  zwischen- 
gelegten Eisenbrocken,  wie  Fig.  27  im  Aufrifs,  Fig.  28  im  Querschnitte 
erkennen  läfst;  das  Stück  wird  flach  liegend  in  den  Ofen  gebracht, 
die  aufgehefteten  Schienen  nach  oben-,  dieselben  sollen  gleichzeitig 
aufgeschweifst  werden,  was  bei  geringer  Wandstärke  und  vermöge 
der  freien  Zwischenräume,  welche  den  Zutritt  der  Flamme  beim  Er- 
hitzen und  den  Austritt  der  Schlacken  beim  Zuschlagen  gleichmäfsig 
ermöglicht,  ganz  gut  gelingt.  Die  Platten  werden  um  10  bis  20c>>^ 
kürzer  genommmen,  als  der  künftigen  Breite  des  Kurbelkörpers  ent- 
spricht, weil  der  Schweifsprocefs  eine  Streckung  auch  nach  der 
Länge  des  Werkstückes  liefert  Das  Stück  wird  nunmehr  umgewendet 
und  auf  der  entgegengesetzten  Seite  in  gleicher  Art  vorgerichtet  (vgL 
Fig.  29).  Nach  Beendigung  dieser  zweiten  Schweifsung  wird  wieder 
die  erste  Seite  seitlich  ausgetieft  (^scar/ed)  und  mit  Schweifsplatten 
versehen,  dann  wieder  die  zweite  Seite  (vgl.  Fig.  30  und  31)  und  so 
fortgefahren,  bis  die  volle  Gröfse  des  Kurbelkörpers  erreicht  ist 
Fig.  32  gibt  die  Structur  desselben  in  einem  Querschnitte  normal  zur 
Wellenachse;  der  punktirte  Kreis  entspricht  der  Lage  des  Kurbel- 
zapfens. Man  erkennt,  dafs  die  mittlere  Schicht  des  anfänglichen 
Körpers  (entsprechend  der  Linie  EF  in  Fig.  25)  bis  durch  den  Kurbel- 
zapfen gestreckt  wurde,  dafs  Schweifsfugen,  welche  den  Kurbelzapfen 
oder  die  Kurbelarme  quer  durchsetzen,  nicht  vorkommen;  Schweifs- 
fugen, welche  bei  T  ansetzen,  laufen  bei  B  unter  spitzem  Winkel 
aus.    Durch  die  vielfach  zu  wiederholenden  Schweifsungen  wird  die 
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EotwiekloDg  einer  femfaserigen  Structar  Von  erwflnsohtem  Verlaufe  be- 
fördert Nachdem  eo  der  KurbelkOrper  seinen  vollen  Umfang  erlangt 
hat,  wird  die  Endfläche  durch  Abschroten  gestaltet,  unter  Belassung 
erforderlichen  Materials  su  Ausbildung  des  sweiten  Wellenstackes. 
Es  folgt  die  Anschweifsung  eines  Bundes  und  Streckung  eines  Schaftes  9, 
wie  oben  mittels  Fig.  19  erläutert  wurde. 

Das  Verfahren  erfordert  mehr  Zeit  als  die  vorher  beschriebenen 
älteren  Methoden  und  ist  dem  entsprechend  auch  kostspieliger;  aber 
der  Mehraufwand  ist  reichlich  aufgewogen  durch  die  solide  Beschaffen- 
heii  des  Schmiedestückes.  Indem  der  KurbelkOrper  zuerst  hergestellt 
wird,  vermeidet  man  die  gefährliche  Beanspruchung  des  Wellenhalses 
während  der  Arbeit,  wie  sie  bei  der  ersten  Methode  auftritt;  Schweifs- 
fugen,  welche  den  Eurbelzapfen  oder  die  Kurbelarme  quer  durch- 
setaen,  sind  nicht  vorhanden;  alle  Schweifsfugen  haben  einen  solchen 
Verlauf,  dafs  die  auf  die  Breitseite  gerichteten  Schläge,  welche  die 
Fallhöhe  des  Hammerbärs  möglichst  auszunutzen  gestatten,  die  zu- 
verlässigste Schweifsung  sichern.  Bei  Anwendung  genügender  Schweifs- 
hitae  und  bei  richtiger  Führung  des  Stückes  im  Hammer  wird  die 
Kurbelwelle  keinerlei  schwache  Stellen  zeigen.  Die  gröfsten  nach 
diesem  Verfahren  hergestellten  Kurbelwellen  für  Schiffsmaschinen  haben 
Knrbelzapfen  von  512»»  (Oceandampfer  OrienO  t>is  736mm  (^Oreat 
Boitern)  Dicke  und  entsprechen  sämmtlich  den  geboten  Erwartungen. 
(Nach  den  Proeeedinga  of  ihe  Institution  of  Mechanicat  Engineera  aus 
dem  Civüingeniem'^  1881  Bd.  27  i9.  419.) 


Bremker's  FaUhammer  für  Fofsbetrieb. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  10. 

Der  Grund,  weshalb  bei  Pallhämmem  far  Hand-  und  Fufsbetrieb 
Hammerköpfe  höchstens  von  dem  Eigengewichte  des  Arbeiters  angewendet 
werden,  ist  darin  zu  suchen,  dafs  bei  den  bisherigen  Hämmern  die 
Uebertragung  der  Kraft  durch  nutzlose  Widerstände  zu  sehr  geschwächt 
wurde.  Die  vorliegende  Construction  von  ,  TF.  J$re?nü»r  in  Schönenberge 
bei  Halver,  Westfalen  (*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  15024  vom  1.  Januar  1881) 
will  diese  Uebelstände  vermeiden  und  die  Verwendung  von  Hammer- 
bären bis  zu  einem  Gewicht  von  100>^  ermöglichen.  Es  soll  dies  durch 
eine  neue  Anordnung  zum  Heben  und  Auslösen  der  Hammerbären 
geschehen. 

Der  Hammerbär  B  (Fig.  33  und  34  Taf.  10)  wird  gehoben,  d.  h. 

sein  Riemen  wickelt  sich  auf  der  losen  Rolle  M  auf,  wenn  die  in 

einer  Gabel  Z  gelagerte   und    auf  der   Welle  F  in   Nuth  und  Feder 

gleitende  Kupplungshäifte  N  durch   eine   Seitwärtsschiebung   mittels 
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der  Stangen  P^O^  welche  durch  eine  Feder  o  stetig  nach  rechts  ge- 
sogen werden^  mit  den  Klanen  der  Rolle  M  in  Eingriff  gebracht  wird. 
Der  Bär  hebt  dabei  den  Riegel  v  und  gleitet  über  denselben  fort^ 
worauf  der  Riegel  sofort  durch  eine  Feder  x  wieder  vorgeschoben 
wird.  Damit  die  Ausrückung  der  Eupplungsmuffe,  also  das  Fallen 
des  Hammers,  wenn  er  die  Maximalhöhe  erreicht  hat,  selbstthätig 
erfolge,  ist  an  der  Stange  0  ein  Finger  s  angebracht,  gegen  welchen 
der  Daumen  i  auf  dem  Obertheil  des  Bars  B  stöfst  und  so  die  Stange  0 
und  mit  ihr  die  Gabel  Z  dreht,  also  den  Kupplungstheil  ^  aus  M  aas- 
rttckt,  wodurch  der  Hammer  von  selbst  fällt.  Diese  selbstthätige  Aus- 
rückung hat  auch  den  Zweck,  xu  verhaten,  dafs  der  Bär  nicht  zu 
hoch  gezogen  und  dadurch  der  Riemen  R  abgerissen  werde.  Femer 
soll  aber  auch  ein  zu  hohes  Heben  des  Bars  deshalb  yermieden  werden, 
damit  beim  Rückfall  auf  den  Riegel  u  dieser  nicht  durch  einen  zu 
heftigen  Schlag  beschädigt  werden  kann.  Die  selbstthätige  Ausrückung 
erfolgt  etwa,  wenn  die  Fangkante  des  Bars  15°*°^  über  dem  Riegel  steht 
Die  linke  Hand  kann  nun  das  Werkstück  auf  den  Ambos  bringen 
und  die  rechte  rückt  dann  mitteis  des  Hebels  v  W  den  Riegel  u  aus. 
Der  Hammer  fällt  Hierbei  wird  das  Schwungrad  O  durch  den  Fufs- 
tritt  in  flottem  Gang  erhalten,  so  dafs  nach  Einrückung  des  Muffes  JV 
in  die  Trommel  M  der  Bär  sofort  wieder  gehoben  wird.  Es  können 
nun  durch  Steuerung  mit  dem  Hebel  PO  schwächere  Schläge  durch  den 
Hammer  ausgeführt  werden,  wenn  man  den  Bär  nie  über  den  Riegel  ti 
sich  heben  läfst  Mg. 


Fleck's  Gatter  zum  Sägen  kurzer  Hölzer. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  10. 

Trotzdem  die  Sägegatter  (Voll-  und  Bundgatter)  auf  eine  hohe 
Stufe  der  Vollkommenheit  und  Leistungsfähigkeit  gebracht  sind,  e^en 
sie  sich  bisher  nur  zur  Verarbeitung  langer  Hölzer,  welche  beim 
Beginn  und  beim  Ende  des  Schneidens  durch  ihr  Eigengewicht  in 
genügend  sicherer  Lage  gehalten  werden.^  Für  den  Schnitt  ganz  kurzer 
Hölzer  sind  die  bisherigen  Gatter  jedoch  nicht  brauchbar.  Hölzer, 
wie  sie  namentlich  bei  der  Fabrikation  von  Fafsdauben,  Resonanz- 
böden u.  dgl.  verwendet  werden  müssen,  wo  es  darauf  ankommt^ 
Yollkommen  astfreie  Stücke  zu  erlangen,  fallen  aber  meist  sehr  kurz 
aus,  da  man  sie  durch  Ausscheidung  der  Aeste  aus  längeren  Stämmen 
gewinnen  mufs.  Eine  für  solche  kurze  Blöcke  trefflich  geeignete 
Gattersäge  ist  von  C.  L.  P.  Fleck  Söhne  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  El.  38 
Nr.  15  325  vom  10.  November  1880)  construirt;  dieselbe  arbeitete 
während  ihrer  Ausstellung  in  Halle  a.  S.  in  zufriedenstellender  Weise. 
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Während  bei  den  bisherigeD  Gattern  vor  and  hinter  den  Sägen 
je  eine  Yorschub-  und  eine  Druckwalse,  ebenso  je  ein  Wagen  vor- 
handen sind,  befinden  sich  bei  der  vorliegenden  Gonstraetion  auf 
jeder  Seite  des  Gatters  je  zwei  Vorschub-  and  Drackwalzen,  also 
im  Ganzen  je  vier  Fährangswalzen.  Die  geriffelten  Yorschubwalzen 
Ol,  a^  und  03,  a^  (Fig.  35  und  36  Taf.  10)  sind  in  je  einem  Lager- 
stahl A^^  Ati  angeordnet  und  erhalten  ihren  Antrieb  durch  den 
bekannten  Hechanismus  mittels  des  Schleifenrades  r,  Getriebe  h 
und  Zahnrad  i,  Kettenräder  o  und  Zwischenrad  /.  Die  oberen  Druck- 
walzen b^^^  bezieh.  63,64  sind  in  einem  Lagerträger  m  angebracht, 
welcher  innerhalb  eines  begrenzten  Ausschlages  um  den  in  der  Gabel  / 
befestigten  Bolzen  c  schwingen  und  den  ihm  durch  diesen  übermittelten 
Druck  entweder  durch  seine  beideii  Walzen,  oder  aber  auch  nur  durch 
eine  Walze  auf  das  vorzuschiebende  Holz  übertragen  kann.  Diese 
eigenartige  Lagerung  der  Druckwalzen  wirkt  derart,  dafs  ein  z.  B. 
zwischen  a^  und  64  eingeführtes  Scheit  den  Lagerträger  m,  da  die 
zweite  Druckwalze  63  noch  keinen  Stützpunkt  findet,  so  weit  um 
seinen  Zapfen  dreht,  bis  die  Anschlagrippen  n  sich  gegen  die  Gabel  J 
I^en.  Es  wird  demnach  der  durch  den  Gewichtshebel  erzeugte  Druck 
nur  durch  eine  Walze  auf  das  Holz  übertragen.  Ist  der  Holzklotz  so 
weit  vorwärts  geführt,  dafs  er  an  die  zweite  Druckwalze  gelangt,  so 
wird  er  diese  anheben  und  dann  übermitteln  beide  den  Druck.  Die 
Ansehlagrippen  des  Lagerkörpers  werden  sich  nun  so  lange  nicht  an 
die  Gabel  l  anlegen,  als  die  Dicke  bezieh.  Krümmung  der  auf  einander 
folgenden  Hölzer  innerhalb  gewisser  Grenzen  gleich  bleibt  Beim 
Beginn  des  Schnittes  ist  das  Holz  durch  die  vorderen  vier  Walzen 
vollständig  festgehalten  und  kann  sich  weder  nach  oben  abheben,  noch 
nach  unten  mit  seinem  frei  schwebenden  Ende  überkippen. 

Bei  weiterem  Yorschreiten  wird  der  Klotz  zeitweise  von  den  zwei 
vorderen  Walzenpaaren  und  dem  ersten  Walzenpaare  hinter  den  Sägen 
festgehalten,  und  zwar  legt  sich  hierbei  der  Lagerträger  m  mit  seinen 
Anschlagsrippen  n  gegen  die  Gabel  /,  so  dafs  der  Gewichtshebeldruck 
nur  durch  die  nach  den  Sägen  zu  gelegenen  Walzen  auf  das  Holz 
übertragen  wird,  während  die  andere  Pressionswalze  64  frei  in  der 
Luft  schwebt 

Wenn  bei  fernerem  Yorschub  das  hintere  Ende  des  Klotzes  unter 
der  ersten  Druckwalze  b^  fortgegangen  ist  und  dieselbe  nicht  etwa 
auf  einem  folgenden  Klotz  einen  neuen  Stützpunkt  findet,  so  legen 
sich  die  Anschlagsrippen  n  des  Lagerträgers  m  gegen  die  Gabel  l  und 
dann  prefst  vor  den  Sägen  nur  die  Druckwalze  b^  den  Klotz  herab. 
Hat  endlich  das  hintere  Ende  des  Klotzes  auch  das  innere  vordere 
Walzenpaar  verlassen,  so  wird  der  Klotz  bereits  von  den  hinter  den 
Sägen  vorhandenen  vier  Walzen  festgehalten. 

Es  wird  also  in  jeder  Lage,  welche  der  Klotz   beim  Durchgang 
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durch  das  Oatter  annimmt,  derselbe  stets  vollständig  fest  und  sicher 
Ton  den  Waisen  gehalten  und  ans  seiner  Lage  nicht  verrflckt 
werden  können.  Ferner  ist  ersichtlich,  daTs  die  um  den  Zapfen  c 
schwingenden  Lagerträger  nicht  nur  den  Zweck  haben,  etwaige  Un- 
gleichheiten in  Besug  auf  die  Stärke  und  Krümmungen  im  Holie 
ohne  Beeinträchtigung  der  guten  Wirkung  su  gestatten,  sondern 
hauptsächlich  die  Möglichkeit  gewähren  sollen,  dafs  die  inneren  Walien 
recht  nahe  an  die  Sägen  herangelegt  werden  können  und  dafs  die  an 
einem  Lagerträger  befindlichen  Druckwaisen  sowohl  einseb  (gleichsam 
ablösungsweise)  4  als  auch  gleichseitig  mit  Sicherheit  wirken. 

Um  beim  Auswechseln  der  Sägen  k  nicht  durch  die  dicht  an- 
liegenden Waisen  09,03  behindert  su  sein,  sind  die  Lagersttthle  Ä^^Af 
entweder  um  Zapfen  d,  d^  drehbar,  oder  aber  so  geflihrt,  dafs  sie  in 
die  punktirt  angedeutete  Lage  Fig.  36  herabgeklappt  weiden  können. 


Maschine  zur  Herstellimg  von  Harnischeisen. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  10. 

An  der  Hohagen'schen  Maschine  sur  Herstellung  von  Harnischeisen 
oder  Metalllitsen  (vgl.  1880  236*295)  sind  von  C.  EriHler  in  Hohen- 
limburg,  Westfalen  (*D.  R.  P.  KL  49  Kr.  15072  vom  16.  Januar  1881) 
Neuerungen  an  *  der  Drahtabschneidvorrichtung  und  den  Hatrisen  in 
Vorschlag  gebracht  worden. 

Die  Maschine  selbst  ist  im  Wesentlichen  dieselbe  geblieben;  es 
wird  auch  hier  der  swischen  den  Rollen  des  Richtapparates  eingeführte 
Draht  durch  einen  mit  Zange  versehenen  Schlitten  vorgerückt,  auf  eine 
Matrise  gebracht,  hier  flach  geprefst  und  dann  endlich  vom  Lochstempel 
gelocht  Die  Matrise  c  (Pig«  37  und  38  Taf.  10),  welche  früher  durch 
Curvenscheibe,  Hebel  und  Zugstange  verschoben  wurde,  konnte  bei 
vorli^;ender  Construction  als  festliegend  angeordnet  werden,  weil  das 
Abschneiden  des  Drahtes  nicht  mehr  wie  früher  von  oben,  sondern  von 
unten  her  geschieht,  indem  der  Messerhebel  und  der  Messerschieber  9 
mit  eingeschraubtem  Messer  v,  statt  oben-,  untenliegend  angeordnet 
sind.  Der  Betrieb  für  die  Welle  des  Messerexcenters  erfolgt  durch  Zahn- 
räder von  der  Hauptwelle  aus.  Femer  wird  ein  neues  Werkseug  in 
Anwendung  gebracht,  welches  sich  dadurch  von  dem  früheren  unter- 
scheidet, dafs  das  im  Druckschieber  h  festgeschraubte  Stück  h  jetst  in 
die  Matrise  c  hineingeht  und  in  derselben  geflihrt  bleibt,  statt  wie  früher 
nur  aufsudrücken.  Mg» 
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Nenernngen  an  KesselbohrmapSchinen. 

Mit  AbbUdUDgen  auf  Tafel  11. 

Die  Yortheile  der  gebohrten  Nietlöcher  vor  den  gestofsenen  sind 
bereits  früher  (1872  204*432.  1877  224*156.  226  207)  eingehend  be- 
sprechen  worden.  Abgesehen  hiervon  wird  das  Bohren  der  Nietlöcher 
aber  zur  Nothwendigkeit  bei  den  starken  Platten  der  Schiffsdampf- 
kessd,  sowie  bei  den  jetzt  bereits  vielfach  benutzten  Stahlkesseln  (vgl. 
1881  241*1).  Trotz  der  Gründe,  welche  ftlr  das  Bohren  der  Löcher 
nur  fertig  gebogener  und  zusammengesetzter  Kessel  sprechen  (vgl.  1872 
204*432),  wird  namentlich  in  kleineren  Werkstätten  immer  noch  das 
Bohren  der  einzelnen  Kesselplatten  vorgezogen.  An  der  Hand  eines 
von  W.  S.  Hau  in  Manchester  in  der  InstiMion  ofMechanical  Engineers 
gehaltenen  Vortrages  (vgl.  Engineenng^  1878  Bd.  26  *S.  415  und  434) 
wollen  wir  die  filr  letztere  Zwecke  gebräuchlichen  Apparate  kurz  be- 
sprechen. 

Die  Verwendung  mehrerer  Bohrer  in  derselben  Maschine  ist  der 
gröfseren  Arbeitsleistung  wegen  üblich.  Dieselben  sind  bei  älteren  Con- 
stmctionen  in  bestimmten  unveränderlichen  Abständen  voneinander  ange- 
ordnet und  werden  zusammen  von  derselben  Zuschub Vorrichtung  aus  betrie- 
ben, während  der  Arbeitstisch  gegen  die  Bohrer  mittels  Wasserdruck  od^ 
durch  ein  Vorgelege  angedrückt  wird.  Die  Uebelstände  dieses  stets 
gemeinsamen  Vorschubes  und  Antriebes  der  Bohrer  führten  dann  zur 
Schaffung  eines  gesonderten  Antriebsmechanismus  für  jeden  einzelnen 
Bohrer. 

Bei  einer  solchen  von  E.  Hutchinson  vorgeschlagenen  Anordnung 
(Fig.  1  und  2  Taf.  11)  Wird  von  derselben  Welle  aus  jede  Bohrspindel 
mittels  Kegelräder  angetrieben,  die  durch  eine  Hebelbewegung  gekup- 
pelt oder  ausgerückt  werden.  Den  Vorschub  besorgt  ein  doppeltes 
Schneckenradgetriebe,  welches  eine  quer  vor  den  Spindeln  liegende 
Welle  dreht.  Auf  dieser  Welle  sitzt  ein  Hebel,  welcher  mit  der  Bohr- 
spindel durch  ein  Gelenk  verbunden  ist  und  diese  niederdrückt,  sobald 
die  Welle  umgedreht  wird.  Sobald  die  durch  den  Handgriff  bewegte 
Stellschraube  gelockert  wird,  sitzt  der  Hebel  lose  auf  der  Welle  und 
der  Vorschub  hört  auf.  Eine  seitliche  Verschiebung  jeder  Bohrspindel 
kann  mittels  eines  Zahnstangengetriebes  vorgenommen  werden,  so  dafs 
die  Bohrer  in  jedem  verlangten  Abstände  zu  einander  stehen  können. 
'  Um  in  verhältnifsmäfsig  engen  Zwischenräumen,  z.  B.  4  bis  5cm, 
Löcher  zu  bohren,  wird  empfohlen,  sämmtliche  für  sich  einstellbare 
und  verschiebbare  Spindelträger  auf  einem  in  seiner  Längsrichtung 
beweglichen  Schlitten  aufzusetzen.  Beträgt  nun  die  kleinste  Entfer- 
nung der  Spindelmitten  12cm,  so  genügt  ein  2maliges  Verschieben  des 
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Sehlittens  zar  Bohrung  von  Löehern  in  Abstftndeo  von  4cm.  Je  nach 
dem  yeränderten  Abstände  der  Bohrlöcher  werden  dann  nur  die  Spin- 
deln verstellt  und  der  Schlitten  verschoben.  Fttr  denselben  Zweck 
wird  auch  vorgeschlagen,  den  Arbeitstisch  mit  den  Platten  zu  ver- 
schieben. 

Bei  der  Maschine  von  BvuJcUm  und  Wicksteed  besteht  die  Haupt- 
welle aus  einer  grofsen  Stahlschraube  a  (Fig.  3  Taf.  11),  welcher  bei 
einer  Ansahl  von  über  10  Spindeln  je  zur  Hälfte  Rechts-  und  Links- 
gewinde gegeben  wird,  um  einseitigen  Druck  aufzuheben.  Diese 
Schraube  a  greift  in  soviel  Schraubenräder  b  ein,  als  Spindeln  vor- 
banden  sind.  Die  Räder  werden  abwechselnd  über  oder  unter  der 
Schraubenachse  angebracht,  so  dafs  man  dadurch  in  den  Stand  gesetzt 
wird,  die  Entfernung  der  Spindeln  von  einander  auf  etwa  8cm  ^n  bringen, 
trotzdem  die  Schraubenräder  12cm  Durchmesser  haben.  Die  Spindeln 
werden  durch  Bolzen  in  ihrer  Lage  gehalten;  deren  Lösung  gestattet 
ein  Verschieben  von  Hand.  Die  Bohrspindeln  gleiten  in  Nuthen  der 
Schraubenräder,  so  dafs  das  Heben  und  Senken  der  Bohrspindeln  mittels 
Schraubengetriebe  c  geschehen  kann.  Ein  offener  und  ein  gekreuzter 
Riemen  treibt  die  Schraube  c  für  liEUdgsamen  Vorschub  und  schnellen 
Rückgang.  An  jeder  Schraube  sitzt  eine  Reibungsbremse  d;  wird  die- 
selbe mittels  eines  Handgriffes  niedergedrückt,  so  kann  sich  die  Schraube 
nicht  weiter  drehen,  in  Folge  dessen  sie  durch  ihr  Schneckenrad  ge- 
hoben bezieh,  gesenkt  wird;  die  Lösung  der  Bremse  hebt  den  Vorschub 
auf.  Unabhängig  von  diesem  selbstthätigen  Vorschub  kann  jede  Schraube 
durch  ein  auf  ihr  Vierkant  aufgesetztes  Handrädchen  bewegt  werden. 

HaU  glaubt  eine  Vermeidung  von  Lehren  bezieh,  von  Kömer- 
marken  in  den  Platten  für  jedes  zu  bohrende  Loch  fUr  überflüssig 
erklären  zu  können,  wenn  die  unteren  Enden  tler  Spindeln  parallel  zu 
einander  ausgebohrt  und  die  Bohrstähle  genau  passend  abgedreht  sind. 
Ein  einseitiger,  in  das  Bohrfutter  eingetriebener  Keil  hält  jeden  Bohrer 
fest,  so  dafs  dieser  während  des  Ganges  der  Maschine  leicht  ausge- 
wechselt werden  kann. 

Die  genaue  Einstellung  der  richtigen  Vertheilung  der  Nietlöcher 
bereitet  hier  namentlich  an  den  cjlindrischen  Säumen  grofse  Schwie- 
rigkeiten, da  die  Einstellung  für.  die  überdeckende  Platte  eine  andere 
ist  als  für  die  innere,  weil  beide  Platten  getrennt  gebohrt  werden.  Um 
dieselbe  zu  erleichtern,  wird  z.  B.  der  mittelste  Bohrer  jeder  Gruppe 
festgestellt,  während  die  anderen  Bohrer  mit  demselben  durch  eine 
Schraube  von  sich  ändernder  Steigung  verbunden  sind;  eine  Verdrehung 
dieser  Schraube  einmal  um  ihre  Achse  wird  dann  die  Entfernung  der 
äufseren  Bohrer  von  dem  feststehenden  inneren  um  eine  Strecke  gleich 
der  Gröfse  der  Steigung  der  Schraube  vergröfsem  oder  verkleinern. 
Werden  hier  mehr  als  drei  Bohrer  genommen,  so  ist  ihre  Seitenbewe- 
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gong  durch  die  Lftoge  des  zu  jeder  Spindel  gehörigen  Oewindetheiles 
der  Schraabe  b^renzt  —  FOr  den  g^eieben  Zweck  benutzt  E.  J.  C. 
Welek  eine  Hohlsdiraube,  welche  je  zwei  benachbarte  Bohrköpfe 
kuppelt.  Sie  selbst  sitzt  in  Feder  und  Nuth  auf  einer  Welle,  von 
welcher  sie  umgedreht  wird.  Diese  Anordnung  ermöglicht  die  Ein* 
Stellung  jedes  Bohrers  zu  dem  benachbarten. 

Die  yierspindelige  Maschine  von  Joihiua^  Buckion  und  Comp,  ist 
eigentlich  zum  Bohren  der  Löcher  für  die  Feuerrohre  bestimmt.  Sie 
gestattet  das  Bohren  von  Löchern  in  Radien  von  25<^°>  aufw&rts  bis 
zur  geraden  Linie.  Die  yertical  angeordneten  Spindeln  lassen  sich 
der  gewünschten  Curve  entsprechend  einstellen ,  zu  welchem  Zwecke 
sie  durch  Schrauben  in  SchlittenfQhrungen  verschoben  werden.  Die 
Maschine  würde  besonders  für  Kessel  mit  sich  verjüngenden  Yer- 
bindongen,  wo  jeder  Nietring  einen  abgestumpften  Kegel  bildet,  ver- 
wendbar sein,  da  hier  die  Löcher  in  die  ungebogenen  ebenen  Platten 
nach  einem  sehr  grofsen  Kreisbogen  angeordnet  sein  müssen. 

Die  etwas  umstäudliche  Maschine  von  H.  0.  Jordan  ist  besonders 
zum  Bohren  der  Flanschenenden  für  Feuerrohre  bestimmt;  dieselbe 
bohrt  nicht  nur  beide  Enden  gleichzeitig,  sondern  biegt  auch  die 
Flanschen  auf.  Die  im  Aufbau  einer  Räderdrehbank  ähnelnde  Ma- 
schine trägt  auf  ihrem  Bett  A  (Fig.  4  und  5  Taf.  11)  zwei  mit  selbst- 
thätig  centrirenden  Klemmfuttem  C  versehene  Docken  B.  Die  in  der 
Skizze  sichtbare  Spindeldocke  wird  vom  Vorgelege  D  umgetrieben  und 
besitzt  eine  Theilvorrichtung,  während  die  Spitzdocke  wie  üblich  keinen 
eigenen  Antrieb  erhält  An  beiden  Enden  des  Bettes  A  sitzen  auf 
einem  Schlitten  F  zwei  Ständer  6r,  deren  jeder  zwei  verücal  verschieb- 
bare Bohrspiodelträger  H  aufnimmt  Diese  Anordnung  gestattet,  gleich- 
zeitig 8  Bohrer  zur  Arbeit  zu  bringen,  deren  jeder  für  sich  einstellbar 
ist,  während  sie  auch  zusammen  verschoben  werden  können;  nur  ist 
auf  eine  Einstellung  bezüglich  einer  verschiedenen  Länge  der  Bohrer 
keine  Rücksicht  genommen.  Mittels  der  Riemenscheibe  K  werden  die 
Bohrer  angetrieben  und  der  Schlitten  mit  seinem  Zubehör  dem  Arbeit- 
stück  entgegengeführt  Ein  geschränkter  Riemen  auf  der  Scheibe  L 
dreht  diese  Bewegungen  um  und  bewirkt  schnellen  Rückgang.  —  Soll 
die  Maschine  nicht  bohren,  sondern  die  Flanschenränder  aufbiegen,  so 
erhalten  die  Planscheiben  ihre  Bewegung  von  der  Riemenscheibe  M. 
Das  Aufbiegen  selbst  geschieht  mittels  des  auf  jeder  Docke  aufge- 
brachten Werkzeugsupportes  N, 

Gröfsere  Oeffaungen,  wie  z.  B.  für  Feuerrohre,  Dampfdome,  Mann- 
löcher u.  dgl.,  werden  meist  derart  in  die  Platten  eingebohrt,  dals  man 
m  vorgebohrtes  kleines  Loch  durch  einen  entsprechend  grofsen  Kern- 
bohrer erweitem  läfst  Als  besonders  für  diese  Zwecke  geeignet 
schlägt  Hall  das  so  genannte>  Gleichgewichtswerkzeug  (equilibrvm  tooQ 
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von  McKay  vor.  Das  äofsere  Oehftnse  desselben  bildet  einen  hydrau- 
lischen Cjlinder,  welcher  in  der  Httlse  der  Bohrstange  eingesetzt  wird, 
wfthrend  er  einen  ringförmigen  Kolben  aufnimmt,  an  welchem  die 
Meifsel  angebracht  sind.  Zwischen  denselben  befindet  sich  ein  Zapfen, 
der  oben  einen  Kolben  trägt,  welcher  sich  wieder  in  dem  Kolben  mit 
deß  Meifseln  bewegt  Der  Gjlinder  wird  mit  einer  geeigneten  Flüssig- 
keit (Seifenwasser)  gefüllt  und  läfst  das  Werkzeug  dann  folgender- 
mafsen  wirken.  Im  Zustand  der  Ruhe  wird  der  Meifselkolben  durch 
Federn  zurückgehalten,  während  der  Führungszapfen  ganz  heraustritt. 
Wird  dieser  nun  durch  die  Bohrspindel  in  ein  yorgekömtes  Loch  ge- 
prefst,  so  wird  auch  der  ringförmige  Meifselkolben  durch  den  auf  die 
Flüssigkeit  im  Gjlinder  ausgeübten  Druck  gegen  die  zu  bohrende  Platte 
getrieben.  Nach  vollendeter  Durchbohrung  ziehen  die  Federn  den 
Meifselkolben  zurück  und  drücken  den  Führungszapfen  heraus.  Für 
sehr  grofse  Löcher  wird  das  Werkzeug  aus  drei  sich  im  Gleichgewicht 
haltenden  hydraulischen  Kolben  gebildet,  deren  einer  den  Führungs- 
zapfen trägt,  während  die  beiden  anderen  mit  den  Meifseln  versehen 
sind,  wie  dies  bereits  ausführlich  in  D.  p,  J.  1875  217*454  berichtet 
wurde. 

Das  in  Fig.  6  und  7  Taf.  11  dargestellte  Werkzeug  ist  auch  ftir 
gröfsere  Oeffnungen  bestimmt  Der  Support  B  mit  seinen  Meifseln  Ä 
wird  auf  die  Stange  C  gesteckt,  deren  Spitze  in  einem  vorgekömten 
oder  vorgebohrten  Loch  geführt  wird.  Die  Messer,  welche  den  Band 
der  zu  bildenden  Oeffnung  ausschneiden,  werden  durch  die  Spindel  mit 
Handrad  vorgeschoben.  Setzt  man  das  Handrad  auf  die  Schraube  £, 
so  können  die  Ränder  von  Platten  mit  inneren  Flanschen  aufgebogen 
werden.  Ein  solches  Werkzeug  bohrte  in  Platten  von  1^^  Dicke  Löcher 
von  9cai  Durchmesser  in  6  bis  7  Minuten  und  Löcher  von  40^^  in 
in  35  Minuten. 

Beim  Bohren  einzelner  Platten,  wie  es  durch  die  beschriebenen 
Maschinen  geschieht,  ist  der  eigentliche  Vortheil  —  gleichzeitig  die 
Löcher  zweier  über  einander  gelegter  Platten  herstellen  zu  können  — 
nicht  auszunutzen,  da  die  Theilung  der  Löcher  der  inneren  und  äufseren 
Platten  eine  verschiedene  ist.  Um  dies  jedoch  zu  ermöglichen,  schlug 
D.Adamson  zuerst  vor,  die  Kesselplatt^n  fertig  zu  biegen,  den  ganzen 
Kessel  vorläufig  durch  einige  vorgebohrte  Löcher  und  Schrauben  zu- 
sammenzusetzen und  dann  erst  das  Bohren  vorzunehmen.  Dieser  Gesichts- 
punkt ist  heute  als  mafsgebend  anerkannt  Die  ^danuon'^sche  Maschine 
(Fig.  8  und  9  Taf.  11)  besteht  im  Allgemeinen  aus  einer  Drehscheibe 
mit  Theil Vorrichtung,  die  einen  Ständer  mit  radialen  Armen  trägt^ 
durch  welchen  der  Kessel  je  nach  der  nothwendigen  Lage  desselben 
gehalten,  gehoben  und  gesenkt  wird.  Um  den  Ständer  bezieh,  den  ein- 
gesetzten Kessel  herum  sind  mehrere  von  einander  unabhängige  Bohrer 
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angebraehi,  welche  mittels  Riemen  angetrieben  werden ;  die  Vorgelege 
tind  in  einem  auf  S&ulen  ruhenden  Gestell  gelagert 

Auch  bei  der  von  W.  Auen  angegebenen  Maschine  steht  der  Kessel 
vertical  in  derselben,  aber  auf  einer  Grundplatte,  weiche  von  einer 
kreisförmigen  Führung  umgeben  ist.  Auf  dieser  Führung  gleiten  kleine 
Tische,  deren  jeder  eine  kleine  Dampfmaschine  trägt,  welche  je  einen 
Bohrer  antreibt.  Die  Tische  sind  mit  ihrem  Zubehör  sowohl  senk- 
recht, wie  auch  auf  ihrer  Kreisbogenführung  verschiebbar,  so  dafs  sie 
die  günstigste  Stellung  für  ihren  jedesmaligen  Arbeitsort  einnehmen 
können.  —  Bei  einer  anderen  Construction  stellt  Äüen  den  Kessel  auf 
eine  in  der  Mitte  der  Maschine  befindliche  Drehscheibe,  während  rings- 
herum Ständer  mit  Bohrern  angeordnet  sind.  Ein  in  der  Mitte  befind- 
liches Kegelrad  treibt  mittels  radial  gestellter  Wellen  gleichzeitig 
sfimmtliche  Bohrer,  welche  beliebig,  jeder  für  sich,  ausgekuppelt  werden 
können.  Der  Vorschub  der  Bohrer  erfolgt  bei  beiden  Maschinen  von  Hand. 

Jordan  benutzt  drei  gleichzeitig  arbeitende  Bohrer,  von  denen  aber 
Dur  zwei  vom  Arbeiter  beobachtet  werden  können.  Fttr  verschieden 
lange  Bohrer  ist  eine  Stellvorrichtung  nicht  vorgesehen.  Die  drei 
Bohrer  sind  auf  Ständern  befestigt,  welche  mittels  ihrer  besonderen 
Tische  in  Schlitzen  einer  in  der  Mitte  befindlichen  Drehscheibe  radial 
verschoben  werden,  während  sich  ein  Tisch  auch  um  einen  Winkel 
von  6(M)  drehen  läfst.  Eine  etwas  umständliche,  aber  sehr  sinnreiche 
Yorrichtung  gestattet,  sSmmtliche  Bohrer  gleichzeitig  in  Betrieb  zu 
setzen,  während  die  gesammte  Steuerung  der  Maschine  von  einem 
Punkte  aufserhalb  derselben  geregelt  wird. 

.Bei  der  Maschine  von  J.  Dickenson  in  Sunderland,  England,  welche 
von  F.  und  J.  Butterßdd  in  Keighley  ausgeführt  wird  (vgl.  Engineering^ 
1880  Bd.  29  S.  398),  arbeiten  zwei  Bohrer  an  jedem  Ständer  (Fig.  10 
und  11  Taf.  11),  deren  Stellung  so  gewählt  ist,  dafs  die  Einführung 
und  Feststellung  des  Kessels  nicht  gehindert  wird.  Die  benutzten  zwei 
Bohrständer  sind  mit  ihren  Grundplatten  längs  horizontaler,  recht- 
winklig zu  einander  stehender  Führungen  verschiebbar.  Das  zu  boh- 
rende Werkstück  wird  auf  eine  Drehscheibe  gesetzt,  deren  Gestell  und 
Zapfen  auf  einer  unter  45<>  zwischen  den  beiden  anderen  liegenden 
dritten  Führung  ebenfalls  verschoben  werden  kann,  so  dafs  die  gün- 
stigsten Bedingungen  für  die  Aufstellung  und  Einspannung  von  Kesseln 
jeder  Gröfse,  sowie  für  einen  zweckmäfsigen  Angriff  der  Bohrer  vor- 
liegen. Das  Schneckengetriebe,  welches  die  Drehscheibe  bewegt,  dient 
weiter  zur  Eintheilung  der  Nietlöcher.  Das  Abdrehen  der  Flanschen- 
ränder, sowie  das  Bohren  der  Feuerrohrlöcher  ist  ebenfalls  auf  dieser 
Maschine  mö^ich.  Zum  Bohren  der  Längsnäthe  wird  der  Kessel  hori- 
zontal neben  eine  der  Führungen  gelegt  und  der  Ständer  von  Loch  zu 
Loch  geführt. 
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Zwd  oder  auch  mehr  Bohrer  an  jedem  der  beiden  Ständer  hat 
aach  die  Maschine  von  Oanne  und  Comp,  in  London  {Enginemng^  1880 
Bd.  30  «S.  167).  Die  Bohrständer  sind  auf  T- förmig  angeordneten 
Führungen  verschiebbar,  deren  längere  noch  die  den  Kessel  au&eh- 
mende  Drehscheibe  trägt  Für  jeden  Bohrer  an  den  Ständern  sind  Aus- 
und  Einrückungen  vorgesehen. 

(?•  und  A.  Hatvey  in  Glasgow  haben  nach  Engineering^  1879  Bd.  28 
*S.  136  dne  Maschine  mit  drei  Bohrständern  gebaut;  diese  sind  auf 
Schlitten  aufgestellt,  welche  in  radialen  Führungen  der  auf  einem  vollen 
Kreise  verdrehbaren  Tische  gleiten.  Centrisch  zu  dieser  KreisfÜhmng 
ist  zwischen  den  Bohrständem  die  Drehscheibe  für  den  zu  bohrenden 
Kessel  angeordnet  Die  drei  Tische  für  die  Bohrständer  sind  mittels 
eines  unter  der  Drehscheibenmitte  befindlichen  Kegelrades  einzustelleo, 
während  die  Bohrständer  selbst  auf  ihren  Tischen  auf  die  vorliegende 
Kesselgröfse  durch  eine  Supportschraube  eingestellt  werden.  Die  Ein- 
theilung  der  Kreisnietlöcher  geschieht  nun  durch  Verdrehung  der  drei 
Tische  auf  ihrer  Kreisführung,  während  für  Herstellung  der  Längsnäthe 
die  Bohrer  in  ihren  Ständern  gehoben  bezieh,  gesenkt  werden,  zu  wel« 
chem  Zwecke  die  Bohrköpfe  in  verticalen  Nuthen  der  Ständer  ver^ 
schiebbar  sind. 

Die  Maschine  von  Kendal  und  Oent  in  Manchester  hat  eine  ganz 
ähnliche  Gonstruction  (vgl.  Engineering^  1880  Bd.  29  *S.  434).  Die  drei 
vorhandenen  Bohrständer  sind  gleichfalls  radial  in  Tischen  zu  dem  auf 
der  Drehscheibe  befindlichen  Kessel  verschiebbar^  während  aber  nur 
einer  dieser  Tische  auf  einem  Kreisbogen  um  die  Drehscheibenmitte 
drehbar  ist  Die  Theilung  der  Löcher  für  die  Kreisnähte  geschieht 
wieder  von  der  Drehscheibe  aus.  Die  Bohrer  sind  auch  hier  in  den 
Ständern  vertical  verschiebbar.  Für  jeden  Bohrer  ist  eine  Vorrichtung 
vorgesehen,  welche  den  Vorschub  umkehrt,  sowie  das  Loch  fertig  ge- 
bohrt ist  Die  Gonstruction  selbst  ist  in  allen  ihren  Theilen  eine  durchaus 
solide  und  zweckentsprechende.  (Vgl.  die  frühere  Maschine  dieser  Con- 
structeure  1877  224*156.) 

Bei  einer  nach  dem  Entwurf  von  «7.  Tweedy  in  Sunderland  von 
EnMeton,  Mackenzie  vnd  Camp,  in  Leeds  für  die  Schiffsbauanstalt  von 
Daxford  und  Söhne  gebauten  Maschine  sind  auf  einem  langen  horizon- 
talen  Bett  zwei  verticale  Bohrständer  der  Läoge  nach  verschiebbar. 
Der  Kessel  wird  nun  aber  im  Gegensatz  zu  den  beschriebenen  Con- 
structionen  horizontal  mit  seiner  Länge  vor  dem  Bohrständerbett 
zwischen  gezahnten  Rädern  gelagert.  Zur  Bohrung  der  Längsnähte 
werden  die  Ständer  auf  ihrem  Bett  seitlich  verschoben-,  zur  Herstel- 
lung der  Kreisnähte  aber  wird  der  Kessel  mittels  der  ihn  tragenden 
Räder  vor  den  Bohrern  jedesmal  um  ein  entsprechendes  Stück  herum- 
gedreht,  zu  welchem  Zwecke   diese  Räder   mit   einander  verbunden 
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imd  duKch  SobneckeQi&der  angetrieben  sind  (y gl*  Engineering  ^  1879 
Bd.  27»8.  340). 

Bei  den  nun  zu  beBprechenden  BobrmaschineD  werden  die  Löcher 
nieht  wie  bisher  von  aufsen,  sondern  von  innen  heraus  gebohrt  Eine 
vortreffliche  Maschine  dieser  Art  ist  von  W,  8.  Hall  constmirt  und 
namentlich  für  kleine  Locomobil-  und  Locomotivkessel  bestimmt,  was 
jedoch  bei  Einsetzung  längerer  Bohrer  die  Möglichkeit  einer  Verwen- 
dung Ükr  gröfsere  Kessel  nicht  ausschliefst  Einen  Hauptwerth  legt 
Hau  auf  grofse  Einfachheit  und  Billigkeit  der  Construction.  Der  zu 
bearbeitende  Kessel  liegt  wie  bei  Tweedy  horizontal  auf  Rollen  und 
bildet  selbst  das  Gestell  der  Maschine  (Fig.  12  bis  15  Taf.  11).  Die  Haupt- 
welle A  wird  in  der  Achse  des  Kessels  in  Lagern  B  gehalten,  welche  im 
Kessel  mittels  dreier  radialer  Streben  abgesteift  werden.  Das  Bohr- 
gestell  D  läfst  sich  in  den  Keilnuthen  der  Achse  A  verschieben,  aber 
durch  Muffen  und  Druckschrauben  sowie  Klammer  B  feststellen,  wäh- 
rend es  doch  noch  rotiren  und  jedes  Loch  im  Kreise  erreichen  kann. 
Ist  der  Bohrer  auf  dem  gewünschten  Punkt  eingestellt,  so  wird  der 
Dom  der  Stellschraube  und  Strebe  S  auf  den  diametral  gegenüber 
lieg;enden  Punkt  eingestellt,  um  die  Welle  A  von  dem  Gegendruck  des 
Bohrers  zu  entlasten.  Die  Bohrspindel  wird  durch  die  Kegelräder  F,  0 
angetrieben,  nachdem  0  durch  die  Kegelkupplung  H  und  Handrad  J 
eingerückt  worden  ist  Den  Vorschub  des  Bohrers  besorgt  eine  inner- 
halb der  Spindel  E  gelagerte  Schraube,  welche  durch  das  Kegelge- 
triebe JET,  AT,  N  nach  der  einen  oder  anderen  Richtung  umgedreht  wird. 
Die  Eünrückung  der  Räder  M  oder  N  geschieht  durch  den  doppelten 
Reibongskegel  L  mittels  Hebel  0  und  Handrad  P.  Greift  Rad  M  allein 
ein,  so  wird  der  Bohrer  rasch  vorgerückt;  sind  M  und  G,  welches 
letztere  einen  Zahn  weniger  als  F  hat,  in  Eingriff,  so  ist  durch  das 
so  gebildete  Differentialgetriebe  ein  langsamer  Vorschub  erzielt.  Wer- 
den N  und  O  gekuppelt,  so  erfolgt  dn  rascher  Rückgang  des  Bohrers. 

Auf  der  Welle  A  können  mehrere  Bohrer  auf  den  Kessel  gleich- 
zeitig an  verschiedenen  Stellen  einwirken;  jeder  Bohrer  soll  im  Stande 
sein,  20  Löcher  in  der  Stunde  zu  bohren.  Zum  Bohren  der  Längsnähte 
wird  der  Muff  mit  der  Druckschraube  Q  gelöst  und  die  Welle  A  etwas 
aus  der  Kesselachse  verlegt,  um  den  Bohrer  genau  senkrecht  einstellen 
zu  können. 

W.  Boyd  in  Wallsend-on-Tyne  bringt  nach  Engineering^  1881  Bd.  31 
8.  162  einen  Bohrer  J  (Fig.  16  Taf.  11)  in  einem  Gesteil  jP  an,  welches 
in  einer  Kreisnuth  des  im  Kessel  eingeklemmten  Ständers  E  gleitbar 
ist  und  durch  Klemmschrauben  o  festgestellt  werden  kann.  Der  An- 
trieb des  Bohrers  erfolgt  durch  Kegelräder  von  der  Schnurscheibe  aus, 
während  der  Vorschub  von  Hand  geschieht. 

Die  Maschine  von  ff.  Bowher  m  Manchester  ist  nach  dem  Engineer^ 
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1880  Bd.  50*307  etwas  amständlich  angeordnet  Der  Kessel  wird  hier 
vertical  auf  vier  der  Höhe  nach  einstellbaren  Rollen  gelagert,  deren 
Träger  wieder  in  radialen  Schlitzen  der  Fufsplatte  dem  Kesseldurch- 
messer  entsprechend  festgestellt  werden.  Das  Bohi^estell  in  der  Mitte 
der  Stisnder  bezieh,  des  Kessels  befindet  sich  auf  einer  Schraube,  deren 
Verdrehung  um  einen  gewissen  Winkel  die  Verschiebung  des  Bohr- 
gestelles nach  der  Höhe  entsprechend  der  gewünschten  Theilung  zur 
Folge  hat  Für  die  Kreisnähte  ist  die  Theilung  durch  eine  besondere 
Drehscheibe  am  Bohrgestell  zu  erzielen.  Auf  dem  Bohrgestell  arbeiten 
nun  gleichzeitig  zwei  Bohrer  in  diametral  entgegengesetzter  Richtung. 

Bei  der  Maschine  von  Kennedy  ist  in  der  Mitte  einer  Drehscheibe 
eine  Säule  aufgestellt^  in  deren  verticalen  Schlitzen  zwei  Schlitten  an- 
gebracht sind;  diese  tragen  die  Bohrköpfe,  welche  wieder  radial  zu 
der  Säulenachse  auf  den  Schlitten  verschiebbar  sind«  Die  Theiiung 
der  Löcher  geschieht  durch  entsprechende  Verdrehung  der  Säule  mit 
der  Drehscheibe. 

Betreffs  der  Mehrkosten  des  Bohrens  statt  Lochens  wird  von  Hau 
im  Allgemeinen  gesagt,  dafs  dieselben  5  bis  6  Procent  der  Gesammt- 
kosten  des  Kessels  nicht  überschreiten.  Mg. 


Moll's  ümstenening  für  Drehbänke. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  10. 

Um  bei  grofsen  Drehbänken  den  Schneidstahlsupport  bequem  um- 
steuern bezieh,  zum  Stillstand  bringen  zu  können^  benutzt  G.  MM  in 
Mascoutah,  St  Clair  Countj,  111.  (Mordamerika),  nach  dem  Scieniißc 
American^  1881  Bd.  45  S.  291  mehrere  durch  Oelenkhebel  mit  einander 
yerbundene  Zahnräder.  Von  denselben  sitzt  ein  grofses  Rad  X  auf  der 
Schraubenspindel  für  den  Werkzeugschlitten;  derselbe  erhält  seine 
Drehung  von  dem  auf  der  Hauptwelle  aufgekeilten  kleinen  Zahnrade  B. 
Die  Bewegung  wird  durch  Zwischenräder  A^  C  und  D  übertragen, 
welche  in  der  aus  der  Skizze  ersichtlichen  Art  durch  Oelenkhebel  mit 
einander  und  dem  Handsteuerhebel  E  verbunden  sind.  Wird  der  Hebel 
in  seiner  tiefsten  Lage  festgestellt,  so  ist  nur  Rad  A  mit  X  in  Eingriif 
und  der  Werkzeugschlitten  läuft  zurück;  ist  E  in  seiner  höchsten 
Stellung,  so  greift  nur  D  in  Xein  und  der  Schlitten  läuft  vor  (Fig.  39); 
ist  er  in  seiner  mittleren  Stellung,  so  ist  sowohl  Z>,  wie  A  aafser 
Eingriff  mit  X  und  der  Schlitten  steht  still  (Fig.  40).  Der  Steuerhebel 
wird  jedesmal  in  Einschnitten  am  Maschinengestell  eingeklinkt. 
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fiirscli's  Yomchtangen  zum  Schleifen  von  Hohlglas. 

Mit  AbbildaDgen  aaf  Tafel  10. 

Das  gebränchliohe  Verfahren  &am  Abschleifen  der  Rfinder  von 
Hohlglisem,  beispielsweise  von  Lainpenoylindem  wurde  von  £.  F.  Hinch 
in  Radeberg  («D.  R.  P.  Kl.  67  Nr.  14283  vom  1.  December  1880) 
dahin  verbessert,  dafs  Aber  der  als  SchleifBftche  benutzten  Stirnflfiche 
des  von  dem  Kasten  e  (Fig.  41  und  42  Taf.  10)  umschlossenen  Schleif- 
sieines a  eine  kreis-  oder  ringförmige  Ftthrungsplatte  d  angebracht  ist, 
in  deren  Löchern  die  abzuschleifenden  Körper  leicht  gehalten  werden, 
und  dafs  das  Andrücken  der  Glaskörper  gegen  den  Schleifstein  mit 
Hilfe  besonderer  Yorrichtungen  erfolgt  Hierdurch  wird  der  Arbeiter, 
welcher  sonst  die  Oliser  mit  der  Hand  in  ihrer  Lage  erhalten  und 
gegen  den  Stein  drücken  mufste,  wesentlich  entlastet  und  die  Leistungs- 
ffthigkeit  der  Schleifmaschine  bezüglich  Menge  und  Güte  der  Arbeit 
erhöht  Zum  Andrücken  der  Glaskörper  g^en  den  Schleifstein  kann 
ein  Wasserkasten  k  dienen,  welcher  an  einem  Bollenzug  mit  Gegen* 
gewicht  hfingt  und  sich  beim  Niederlassen  auf  das  Gestell  i  aufsetzt 
während  sein  durch  die  WasserHllluDg  belasteter  elastischer  Boden  m 
auf  die  abzuschleifenden  Gegenstände  drückt  Durch  einen  Schlauch  n 
ist  der  Wasserkasten  k  mit  einem  in  solcher  Höhe  aufgestellten  Be- 
hftlter  0  verbunden,  dafs  aus  diesem  das  Wasser  in  den  herabgelassenen 
Wasserkasten  k  tritt,  um  auf  dessen  Boden  m  zu  drücken,  wogten 
das  Wasser  aus  dem  gehobenen  Kasten  k  von  selbst  in  den  Behälter  o 
zurückläuft 

Während  des  Schleifens  wird  auf  die  Schleiffläche  Wasser  und 
Sand  aufgegeben.  Obwohl  schon  die  Löcher  in  der  Führungsplatte  d 
so  vertheilt  sind,  dafs  auf  eine  mißlichst  gleichmäfsige  Abnutzung  der 
SchleifBäche  hingewirkt  wird,  so  empfiehlt  es  sich  doch,  die  Platte  d 
nicht  fest  zu  lagern,  sondern  deren  Verschiebung  zu  ermöglichen, 
damit  die  abzuschleifenden  Flächen  immer  wieder  mit  anderen  Stellen 
des  Schleifsteines  und  mit  frischem  Schleifsand  in  Berührung  kommen 
können.  Zur  Erzielung  dieser  Yerschiebbarkeit  kann  die  Führungs- 
platte mit  Lappen  g  in  Ausschnitten  des  Steinmantels  e  ruhen  und 
mit  Handgriffen  h  versehen  sein.  Brfngt  man  in  die  Führungspiatten 
viereckige  statt  der  runden  Löcher  an  und  setzt  man  sie  in  der  aus 
f!g.  43  ersichtlichen  Weise  aus  drei  Theilen  zusammen,  so  dafs  die 
obere  Platte  a  mit  Längsführungsleisten  für  die  Platte  h  und  mit 
Querf&hrungsleisten  ftlr  die  Platte  c  versehen  ist,  so  läTst  sich  die 
lichte  Weite  der  OeShungen  leicht  dem  jeweiligen  Durchmesser  der 
SU  schleifenden  Gegenstände  anpassen,  weshalb  die  Anwendbarkeit 
einer  solchen  Platte  nicht  auf  Gegenstände  von  ein  und  demselben 
Durchmesser  beschränkt  ist    Im  Verticalschnitt  Fig.  43  ist  zugleich 
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die  doppelte  Anordnung  der  Fahrungsplatte  gezeigt,  durch  welche  das 
Festhalten  der  &a  schleifenden  Körper  an  zwei  Stellen  errniVglieht 
wird,  was  bei  hohen  Körpern  jedenfalls  zweckmäfsig  ist. 

Soll  statt  der  Stirnfläche  des  Schleifsteines  dessen  Umfang  benatzt 
werden,  so  lagert  Bineh  die  Glaskörper  in  einem  mit  Fahrungsprismen 
versehenen  Schlitten  d  (Fig.  44  Taf.  10),  bei  dessen  Yerschiebong  die 
Körper  nach  einander  mit  dem  Umfang  des  Steines  in  BertthruDg 
.kommen.  Damit  sie  hierbei  nicht  vom  Stein  abgedrückt  werden 
können,  ist  der  Schleifstelle  gegenüber  eine  Druckrolle  c  auf  einer 
pendelnden  Achse  e  angebracht,  welche  einen  leichten  Druck  auf  den 
vor  die  Schleifstelle  gelangenden  Glaskörper  ausübt  Um  den  Stern 
so  viel  als  möglich  auszunutzen,  können  solche  Lagerschlitten  d  auch 
noch  nach  den  im  Orundrifs  Fig.  44  angedeuteten  Achsen  x  y^  x^  y^ 
und  x^  y^  angeordnet  werden. 


Brettmann's  Fensterconstraction. 

Mit  AbbUdongen  auf  Tafel  10. 

In  Räumen  mit  feuchter  Luft  gefrieren  bekanntlich  im  Winter 
bei  niedriger  Temperatur  die  Fensterscheiben  und  thauen,  wenn  E^ 
wärmung  derselben  durch  Heizung  der  Räume  oder  durch  Wirkung 
der  Sonnenstrahlen  eintritt,  ganz  oder  theilweise  ab,  wobei  das  Thau- 
wasser  von  den  Scheiben  abiliefst  und  mehr  oder  weniger  weit  in  den 
Raum  hineinspritzt.  Dieses  Umherspritzen  des  Wassers  ist  aber  oft 
sehr  unangenehm,  wie  z.  B.  in  Schreibzimmern  und  Zeichensälen,  da 
hierbei  Schriftstücke  und  Zeichnungen  leicht  beschmutzt  werden.  Ein 
einfaches  Mittel  zur  Abhilfe  bietet  Maschinenmeister  Breiimann  in  Cott- 
bus durch  die  in  Fig.  45  bis  48  Taf.  10  skizzirte  Fensterconstraction. 

Das  Abthauen  der  Fenster  findet  meistens  allmählich  statt  und 
das  sich  dabei  bildende  Wasser  läuft  langsam  an  den  Scheiben  herab 
bis  auf  die  nächste  Quersprosse.  Hier  verbleibt  es  einstweilen,  bis 
sich  so  viel  Wasser  angesammelt  hat,  dafs  sich  einzelne  Tropfen  an 
der  horizontalen  Sprossenkante  bilden  und  demnächst  einer  nach  dem 
anderen  abfallen.  Bei  ihrem  Falle  treffen  nun  diese  Tropfen  auf  die 
Kante  der  nächst  tiefer  gelegenen  Quersprosse,  prallen  dort  ab  und 
zertheilen  sich  in  kleinere,  weit  wegspritzende  Tröpfchen.  Mit  Rück- 
sicht hierauf  sind  die  Quersprossen  mit  kleinen  Leisten  a  (Fig.  45 
und  46  Taf.  10)  versehen,  welche  mit  etwas  Kitt  bestrichen  gegen  die 
vorhandenen  Sprossen  genagelt  sind.  An  die  verticalen  Sprossen 
schliefsen  diese  Leisten  nicht  dicht  an;  sie  bleiben  vielmehr  einige 
Millimeter  davon  entfernt  und  bilden  so  eine  Wasserrinne,  welche  an 
beiden  Enden  dem  Wasser  einen  Abflufs  gestattet;  dieses  fliefst  non 
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ruhig  an  den  senkrechten  Fenstersprossen  herab  und  kann  unten  auf* 
geftmgen  werden. 

Bei  neuen  Fenstern  kann  man  wenigstens  den  Quersprossen  Yon 
Tom  herein  einen  solchen  Querschnitt  geben,  bei  weichem  an  der 
vorderen  Kante  eine  Rinne  gebildet  wird,  wie  in  Fig.  47  Taf.  10  für 
hölseme  und  in  Fig.  48  fflr  eiserne  Fenster  angedeutet  ist 


Neuerungen  in  derGespinnstfabrikation;  vonHagoFisdier. 

Mit  Abbildungen. 
(Patentklasse  76.    Fortsetzuiig  des  Berichtes  S.  108  Bd.  242.) 

ni)  Verspinnen  der  Faserstoffe.    Fortset^sg.    (Tafel  12.) 

e)  Ztmm-  vmd  Ueberspinnmaschinen,  Die  beiden  mit  einander  yer- 
wandten  Yerfahmngsarten  zur  Vereinigung  zweier  oder  mehrerer 
Fftden  durch  Drehung,  das  Zwirnen  und  Umspinnen,  unterscheiden 
sich  durch  die  Yertheilung  des  Drahtes  auf  die  einzelnen  Fäden,  Bei 
dem  Zwirnen  sind  alle  Fäden  gleichwerthig,  d.  h.  es  yertheilen  sich 
die  Drehungen  auf  alle  zu  vereinigenden  Fäden  in  gleicher  Weise,  so 
dafs  jeder  derselben  eine  Schraubenlinie  darstellt.  Sämmtliche  Schrau- 
benlinien besitzen  gleiche  Steigung.  Das  Arbeitsprodnct  des  Um-  oder 
Ueberspinnens  setzt  sich  aus  zwei  verschiedenen  Theilen  zusammen, 
dem  gestreckt  liegenden  Kernfaden  und  den  diesen  in  Schraubenwin- 
dungen umhüllenden  Deckfäden.  Hieraus  gehen  sofort  die  Bedingungen 
fbr  die  Ausführung  der  beiden  Arbeiten,  des  Zwirnens  und  Umspinnens, 
hervor.  Bei  ersterem  müssen  sämmtliche  die  zu  vereinenden  Fäden 
tragenden  Spulen  um  eine  gemeinsame  Achse  rotiren,  welche  für  jeden 
einzelnen  Faden  die  geometrische  Achse  der  durch  die  Fäden  gebil- 
deten Schraubengänge  ist;  bei  letzterem  rotiren  nur  die  Spulen,  welche 
die  Deckfftden  tragen,  um  eine  gemeinsame  Achse,  die  der  gestreckt 
liegeode  Kernfaden  darstellt.  Um  gröfsere  Fadenlängen  auf  kleinem 
Raum  zwirnen  oder  umspinnen  zu  können,  müssen  sämmtliche  Fäden 
eine  gemeinsame  Verschiebung  in  Richtung  der  Rotationsachse  erhalten. 

Unter  den  wenigen  durch  Patente  geschützten  Zwimmaschinen 
verdient  besondere  Beachtung  die  Maschine  zur  Erzeugung  zweilitziger 
Strohseile  von  Chr.  Söeborg  und  L.  Petersen  in  Röskilde,  Dänemark 
(*D.  &  P.  Nr.  3695  vom  21.  Mai  1878).  Das  in  zwei  getrennteu  Kästen  a 
und  6  (Fig.  1  Taf.  12)  angehäufte  Stroh,  Heu  o.  dgl.  wird  den  roti- 
renden  Röhrchen  c^^c^  zugeführt  und  in  diesen  durch  die  kleinen 
Walzen  d^^df  und  durch  Ertheilung  falschen  Drahtes  zu  zwei  Stroh- 
seilen von  geringer  Haltbarkeit  verdichtet  Diese  Seile  vereinigen  sich 
kurz  vor  dem  Eintritt  in  die  hohle  Achse  e  des  rotirenden  Flügels  /, 
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verlassen  diese  nach  erfolgter  Zwimang  durch  eine  seiilidie  Oefinusg 
und  werden  als  fertiges  Seil,  von  den  Transportwalzen  g^^  g^  und  den 
Rollen  h^  i  geleitet,  dem  Haspel  k  zugeführt.  Die  Transportwalzen 
sind  an  dem  Flügel  gelagert  und  erhalten  die  Drehung  durch  das  mit 
dem  Flügel  umlaufende  Rad  2,  welches  sich  auf  dem  feststeheudeo 
Zahnrad  m  abwälzt  Die  Drehung  dieses  Rades  überträgt  weiteihin 
ein  über  die  Scheiben  n,  o  geleiteter  Riemen  entsprechend  yerkleinert 
auf  den  Haspel  k^  dem  hierdurch  mittels  der  festgehaltenen  Schraube  p 
eine  langsame  Verschiebung  parallel  zur  Spindelachse  ertheilt  wird, 
welche'  der  Aufwindung  des  fertigen  Seiles  entspricht  q  ist  die  An- 
triebwelle, die  Räder  r  und  s  übertragen  deren  Drehung  auf  die  Röhr- 
chen q,  C2  und  die  Flügelspindel  e.  Die  in  Folge  der  Zwimung  erlangte 
grofse  Festigkeit  des  Seiles  sichert  der  Maschine  namentlich  auch  f&r 
die  Zwecke  der  Landwirthschaft  eine  gewisse  Bedeutung;  zu  Form- 
zwecken  in  Giefsereien,  zur  Umhüllung  von  Dampfleitungen ,  als  Yer- 
packungsmittel  u.  dgl.  haben  Strohseile  schon  seit  längerer  Zeit  nutz- 
bare Verwendung  gefunden. 

An  dieser  Stelle  sei  gestattet,  noch  auf  zwei  andere  GonstructLoneD 
von  Strohseilspinnmaschinen  hinzuweisen,  die  sich  durch  Einfachheit 
und  zweckentsprechende  Gonstruction  auszeichnen.  Die  mittels  der- 
selben hergestellten  Seile  sind  einfache  Oespinnste,  daher  von  geringer 
Festigkeit  und  namentlich  für  die  letztgenannten  Verwendungsarten 
geeignet 

Die  von  der  Königin  MarienhiUte  zu  Gainsdorf  bei  Zwickau  gebaute 
und  daselbst  schon  seit  mehreren  Jahren  zu  Gieifsereizwecken  ver- 
wendete Maschine  dieser  Art  ist  eine  der  Verarbeitung  des  steifen, 
langhalmigen  Strohes  in  Gröfse  und  Form  entsprechend  angepafste 
Waterspinnmaschine  mit  liegender  Spindel.  Fig.  2  Taf.  12  bringt  die- 
selbe zur  Darstellung.  Der  starke,  cjlindrisch  abgedrehte  Theil  a  der 
in  Tischhöhe  über  dem  Fufsbpden  gelagerten  Spindel  ist  centrisch  aus- 
gebohrt und  einseitig  parallel  zur  Längenachse  geschlitzt  Der  Flügel  6, 
welcher  während  des  Spinnens  mittels  Schraubenrad vorgelege  c  mit 
6mm  Geschwindigkeit  in  der  Secunde  längs  der  Spindelachse  verschoben 
wird,  ist  durch'  eine  im  Innern  der  Flügelnabe  vorstehende  Leiste, 
welche  in  den  Spindelschlitz  einfafst,  mit  derselben  auf  Drehung  ver- 
bunden. 

Der  Spindel  und  damit  auch  dem  Flügel  wird  durch  das  Riemen- 
vorgelege d,  64  (Uebersetzung  1  : 1)  Drehung  ertheilt  Der  schwache 
Spindeltheil  /  trägt  die  lose  aufgeschobene  Spule  y,  welche  durch  das 
Vorgelege  ä,  i^  C^J^bersetzung  1  : 1,2)  selbstständig  Drehung  empfÄngt 
Durch  das  Voreilen  der  Spule,  das  für  jede  Flügelumdrefaung  0,2  Um- 
drehungen beträgt,  wird  das  Strohseil,  welches  durch  die  hohle  Flttgel- 
achse  a  läuft  und  in  Folge  des  Flügelumlaufes  hierbei  gedreht  wird, 
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aufgewuideD.  Da  die  Umdrehangszahl  der  Spule  constant  i8t,  der 
Spulendurchmesser  sich  aber  während  'einer  Bewickelung  in  weiten 
Grenzen  ändert  (von  etwa  100  aaf  300mm)^  go  schwankt  der  Drehungs- 
grad des  Seiles  bedeutend;  bei  15°^°^  Seildicke  kommen  beispielsweise 
im  Mittel  auf  1™  Länge  etwa  13  Drehungen.  Bei  einer  beobachteten 
Umdrehungszahl  der  Antriebwelle  A  gleich  114  in  der  Minute  wurden 
174°>  Seil  in  20  Minuten  auf  die  Spule  gewunden,  was  einer  stündlichen 
Leistung  Ton  522°^  Seillänge  entspricht.  Kach  erfolgter  Spulenfüllung 
wird  die  Maschine  durch  Ueberführen  der  Riemen  auf  die  Losschei- 
ben 6),  t)  abgestellt  und  das  Seil  durch  einen  Arbeiter  Yon  der  jetzt 
losen  Spule  abezogen.  Zur  Milderung  der  grofsen  Steifheit  der  Stroh- 
halme werden  dieselben  vor  dem  Beginn  des  Spinnens  zweckmäfsig 
mit  Wasser  angefeuchtet. 

Eine  in  constructiver  Hinsicht  elegante  Lösung  zeigt  die  Stroh- 
spinnmaschine von  Heiherington  und  Comp,  in  Manchester,  deren  Ver- 
tretung für  Deutschland,  ebenso  wie  die  der  Maschine  von  Petersen^ 
der  Firma  Jacob,  und  Becker  in  Leipzig  übertragen  ist  Diese  Maschine 
besteht,  wie  die  Skizze  Fig.  3  Taf.  12  zeigt,  nur  aus  einem  um  eine  hori- 
zontale Achse  drehbaren,  rahmenartigen  Flügel  a,  innerhalb  welchem 
die  Spule  b  gelagert  ist.  Die  Fiügeldrehung  wird  durch  die  Räder  r^ 
bis  re,  in  dem  der  Aufwindung  entsprechenden  Verhältnifs  verkleinert, 
auf  die  Spule  übertragen.  Von  diesen  Rädern  ist  r^  fest  mit  dem 
Flflgellager  c  verbunden.  Auf  ihm  wälzt  sich  das  Rad  r^  ab,  welches 
ebenso  wie  die  anderen  Räder  an  dem  Flügel  gelagert  ist  Das  zu 
spinnende  Stroh  wird  in  die  hohle  Flügelachse  d  eingeleitet  und  dann 
nach  erfolgter  Drahtgebung  mittels  des  beweglichen  Fadenleiters  e  der 
Spule  zugeführt  Dieser  Leiter  ist  um  einen  Zapfen  /  am  Flügelrahmen 
drehbar  und  wird  durch  das  Schraubenradvorgelege  ^,  h  und  die  Zug- 
stange t  so  in  schwingende  Bewegung  versetzt,  dafs  sich  das  Auge  k  der 
Spulenachse  entlang  bewegt  und  das  auf  die  Spule  laufende  Seil  in 
dichten  Windungen  vertheilt  Das  Seil  wird  hierbei  durch  den  das 
Leitauge  enthaltenden  gekrümmten  Blecbschirm^  welcher  sich  auf  die 
gestauchte  Blattfeder  l  stützt,  verdichtet  Die  Spule  wird  durch  den 
von  der  Feder  m  gedrückten  Knopf  n  gehalten  und  kann  nach  der 
Füllung  leicht  ausgewechselt  werden. 

Das  Patent  der  Niederlausitsser  MaschinenbaurÄnalaU  und  Eisengiefsereij 
vormals  Nommd  und  Jaeger  in  Cottbus  (*D.  R.  P.  Nr.  11258  vom  8.  April 
1880)  bezieht  sich  auf  den  Speiseapparat  einer  Zwirnmaschine  zur  Her- 
stellung geflammter  Garne.  Das  Arbeitsproduct  ist  ein  zweifädiges 
Gezwirn,  das  in  bestimmten  Zwischenräumen  kurze,  andersfarbige  Vor- 
gamfadenstücke  einschliefst  Die  Abtheilung  dieser  Fadenanhäufungen 
erfolgt  mit  Hilfe  einer  kleinen  Walze  a  (Fig.  4  Taf.  12),  welche  an 
der  Eintrittstelle  der  Walzen  b,  c  am  Ende  eines  Hebels  gelagert  ist. 

DiDgler'8  polyt  Journal  Bd.  243  H.  1  1882/L  9 
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Eine  diesen  Hebel  in  Schwingung  versetzende  Curvenscheibe  bewegt 
die  Walze  a  in  der  Pfeilrichtung  und  drackt  sie  hierbei  periodisch 
gegen  die  rotirende  Walze  c.  Die  zur  Aufnahme  der  Hauptfäden  x 
dienenden  Rinnen  im  Umfang  der  Walze  a  sind  so  tief,  dafs  durch 
die  Berührung  von  a  mit  c  der  freie  Lauf  der  Fäden  nicht  gehindert 
wird.  Zwischen  je  zwei  der  Hauptfäden  wird  der  Walze  a  der  Füll- 
faden y  zugeleitet  und  von  dem  Messer  d  am  äufseren  Walzenumfang 
gehalten.  Bei  der  Berührung  von  a  mit  c  gibt  d  den  Füllfaden  frei, 
so  dafs  derselbe  von  b  und  c  erfafst  und  so  lange  fortgeführt  wird,  bis 
durch  Andrücken  von  d  an  a  und  Abheben  von  c  der  Fadenauszug 
unterbrochen  und  der  Faden  selbst  abgerissen  wird. 

Ant.  Cortey  in  Lyon  C*D.  R.  P.  Kl.  73  Nr.  14866  vom  26.  October 
1880)  gibt  ein  Verfahren  und  eine  Maschine  zur  Herstellung  eines  Seiles 
an,  welches  aus  einem  metallenen  Kern  besteht,  der  mit  mehreren 
durch  Ueberspinnen  von  brähten  mit  Garn  erzeugten  Litzen  umsponnen 
ist.  Die  Bildung  der  Litzen  und  das  Umwinden  dea  Drahtkernes  mit 
denselben  erfolgt  auf  einer  Maschine,  deren  Einrichtung  in  Fig.  5  Taf.  12 
skizzirt  ist  Zur  Erzeugung  der  Litzen  dienen  die  beiden  Spulensysteme  A 
und  B,  Dieselben  bestehen  aus  den  um  die  Stäbe  a  rotirenden  Tellern  6, 
welche  die  Deckfadenspuien  c  (hier  Schleifspulen)  tragen  und  der  am 
oberen  Ende  eines  jeden  Stabes  a  befestigten  Drahtspuie  d.  Die  hohle 
Achse  6  der  Teller  6 ,  welche  in  den  durch  die  hohle  Welle  w  verbun- 
denen Scheiben  /  und  g  gelagert  ist,  umschliefst  mit  einer  rahmen- 
artigen Erweiterung  die  Drahtspule  d  und  trägt  am  oberen  Ende  den 
durchbohrten  Kopf  h  für  die  Leitung  der  Fäden,  am  unteren  Ende  ein 
kleines  Stirnrad  /.  Umkreisen  die  Spulenteller  6  in  Folge  der  Drehung 
der  Welle  w  diese  letztere,  so  wälzt  sich  das  Rad  i  in  dem  feststehen- 
den, innen  verzahnten  Kranz  k  ab,  wodurch  die  Deckfadenspulen  c  om 
die  Achse  e  rotiren.  hierbei  umwinden  die  Deckfäden  bei  dem  Aas- 
tritt aus  dem  Spindelkopf  h  den  Kemdraht.  Die  so  gebildeten  Litzen 
werden  durch  Leitrollen  /,,  /^  nach  dem  durchbohrten  Kopf  m  am  oberen 
Ende  der  hohlen  Welle  w  geleitet  und  umwinden  hier  den  von  der 
Spule  n  kommenden  Kerndraht  des  Seiles.  Diese  Spule  stüzt  sich  auf 
den  zur  Lagerung  der  Scheibenwelle  w  dienenden  feststehenden  Stab  o. 
Durch  das  Aufwinden  des  fertigen  Seiles  auf  eine  Spule  p  wird  die 
für  das  geregelte  Umspinnen  erforderliche  Geschwindigkeit  der  Kern- 
täden  erzielt. 

Eine  hübsche  Anordnung  von  Drahtüberspinnmaschinen,  bei  denen 
die  Deckfäden  auf  Schleifspulen  gewunden  sind,  weist  die  Maschine 
von  John  Gapham  in  Leeds  (♦D.  R.  P.  Nr.  7924  vom  23.  November  1878) 
auf.  Jede  der  Deckfadenspulen  ist  auf  eine  hohle  Achse  geschoben, 
durch  welche  der  Kernfaden  geleitet  ist,  so  dafs  die  Fortbewegung  des 
Kernfadens  in  der  Richtung  der  Spulenachse  erfolgt.    Erhält  die  Spulen- 
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welle  mittels  eines  SchnureDtriebes  Drehung,  so  legt  sich  der  yon 
dem  fortschreitenden  Kernfaden  Ton  der  Spule  abgezogene  Deckfaden 
in  SchraubenwinduDgen  nm  den  ersteren,  deren  Steigung  von  dem  Ver- 
h&itnifs  zwischen  Umlaufsgeschwindigkeit  der  Spule  und  Geschwindig- 
keit des  Kernfadens  abhfingt.  Die  Richtung  der  Spulendrehung  be- 
stimmt den  Drehungssinn  der  Schraube.  Durch  Hintereinanderordnen 
mehrerer  Deckfadenspulen  derart,  dafs  die  Spulenachsen  in  eine  Ge- 
rade fallen,  kann  der  Kernfaden  bei  wechselnder  Drehungsrichtung  der 
Spulen  mit  sich  kreuzenden  Deckfadenlagen  umwickelt  werden. 

Für  Ueberspinnmaschinen  mit  maschinellem  Antrieb  empfiehlt 
A.  Kwiz  in  Reutlingen  (»D.  R.  P.  Nr.  10447  vom  31.  October  1879) 
eine  bei  Fadenbruch  selbstthätig  wirkende  Abstellungsvorrichtung, 
welche  die  Fig.  6  Taf.  12  vorführt  Der  Antrieb  des  Spulentellers  a 
erfolgt  durch  die  Reibungsscheiben  6,  c.  Der  von  der  Spule  d  kom- 
mende Kernfaden  läuft  durch  die  hohle  Achse  des  Tellers  a  nach  der 
Spule  e.  Vor  dem  Eintritt  in  diese  Welle  wird  er  mit  den  von  den 
Spulen  /  über  die  Leitstäbchen  g  geleiteten  Deckfäden  umwunden.  Die 
Drehung  der  Spule  e  wird  mittels  der  Radvorgelege  h  und  Schraube  i 
von  der  Tellerspindel  abgeleitet,  so  dafs  bei  Abstellung  der  Spindel 
auch  die  Bewegung  des  Kernfadens  unterbrochen  wird.  Zwischen 
Leitstäbchen  ^  und  Spule  /  läuft  der  Deckfaden  im  gespannten  Zustand 
durch  ein  Auge  des  Stäbchens  k  und  hält  dieses  erhoben.  Bei  dem 
Bruch  des  Fadens,  also  Entspannung  desselben,  fällt  dieses  Stäbchen 
herab,  tritt  bei  geeigneter  Stellung  des  Tellers  a  in  die  Bohrung  o  der 
Gestellplatte  p  ein  und  hemmt  damit  die  Weiterdrehung  des  Tellers, 
so  dafs  die  Reibungsscheiben  6,  c  gleiten.  Der  directe  Antrieb  der 
Spule  e  durch  das  Vorgelege  /i,  i  bedingt  im  Verlauf  der  Bewickelung 
einer  gröfseren  Fadenlänge  eine  Aenderung  in  dem  Ansteigen  der  von 
den  Deckfäden  gebildeten  Schräubengänge,  da  die  Geschwindigkeit  des 
Kernfadens  proportional  der  Vergröfserung  des  Spulendurchmessers 
wächst^  gleichzeitig  findet  hierbei  in  Folge  der  Verkleinerung  des  Durch- 
messers von  Spule  d  eine  Veränderung  der  Fadenspannung  statt 

Derartige  Spannungsänderungen  müssen  namentlich  dann  von  stö- 
rendem Einfiufs  sein,  wenn  der  Kernfaden  aus  einem  leicht  dehnbaren, 
elastischen  Material  (Kautschuk  o.  dgl.)  besteht,  und  werden  sich  in 
UDgleichmäfsiger  Bedeckung  des  Kernfadens  und  ungleichförmiger  Auf- 
windung des  fertigen  Productes  äufsern.  Diesem  suchen  Reinahagen  und 
BUitenhoff  in  Barmen  (»D.  R.  P.  Nr.  14  626  vom  21.  Januar  1881)  durch 
Anwendung  eines  zwischen  die  Kernfadenspule  und  di«  Deckfadenspule 
eingeschalteten  Spannungsregulators  zu  begegnen.  Der  Kernfaden  ist 
über  einen  aus  zwei  festen  und  einer  losen  Rolle  zusammengesetzten 
Flaschenzug  geleitet  und  erhält  durch  die  Belastung  der  losen  Rolle 
eine  constante  Spannung.    Eine  mittels  Laufgewicht  belastete  Band- 
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bremse,  deren  Gewichtshebel  mit  der  losen  Rolle  durch  eine  Schnor 
verbanden  ist,  belastet  die  Kemfadenspole.  Müfste  in  Folge  der  Spa- 
lenyerkleinerung  die  Spannung  des  ablaufenden  Kernfadens  zunehmen, 
so  hebt  sich  die  lose  Rolle  und  entlastet  dabei  durch  Anheben  des 
Bremshebels  die  Spule,  bis  ein  neuer  Gleichgewichtszustand  herbeige- 
führt ist  Die  Entlastung  erfolgt  sehr  allmählich,  da  die  lose  Rolle 
nur  mit  der  Hälfte  derjenigen  Geschwindigkeit  steigt,  mit  welcher  der 
Kernfaden  fortschreitet. 

Ein  Beispiel  für  das  Umspinnen  eines  endlosen  Kernfadens  bietet 
die  Maschine  zur  Herstellung  von  Dichtungsringen  von  H,  BoUinger  in 
MaUand  (♦D.  R.  P.  Nr.  12644  vom  2.  Juni  1880),  welche  Fig.  7  Taf.  12 
in  ihrer  principiellen  Einrichtung  nochmals  (vgl.  1881  240*442)  vor- 
führt. Der  durch  Umwinden  der  beiden  Walzen  a,  6  mittels  Asbeste 
fäden  in  entsprechender  Stärke  erzeugte  endlose  Kernfaden  durchläuft 
die  hohle  Welle  c,  welche  an  dem  zu  einer  Scheibe  d  erweiterten 
Ende  die  Deckfadenspule  e  trägt.  Die  Walzen  a  und  b  erhalten  lang- 
same, die  Scheibe  d  rasche  Drehung,  so  dafs  sich  die  von  den  Spulen  e 
ablaufenden  Deckfäden  in  Schraubenwindungen  um  den  Kernfaden  l^en, 
deren  Steigung  von  der  Drehungsgeschwiodigkeit  der  Walzen  a^  6  ab- 
hängt Das  Lager  der  Walze  b  ist  in  einer  Gleitbahn  verschiebbar 
und  durch  das  Gewicht  g  so  belastet,  dafs  die  endlose  Schnur  auch 
dann  gleich  stark  gespannt  bleibt,  wenn  die  Dicke  derselben  durch 
die  aufgelegten  Deckfäden  vergröfsert  wird.  Fttr  das  Einführen  des 
Kernfadens  in  das  Innere  der  Welle  c  dient  der  zur  Wellenachse 
parallel  laufende  Spalt  /.  Den  Antrieb  von  c  bilden  zwei  Zahnräder  h 
und  t,  welche  mit  dem  treibenden  Rad  k  in  Eingriff  stehen  und  der- 
art angeordnet  sind,  dafs  eines  derselben  auch  dann  mit  dem  Rad  der 
Welle  c  in  Eingriff  bleibt,  wenn  dem  anderen  Rad  der  Wellenspalt 
gegenüber  steht  Die  Bewickelung  des  Kemfadenringes  erfolgt  erst 
mit  dünnen  Asbestfäden  und  zum  Schutz  dieser  mit  einer  entgegen- 
gesetzt steigenden  Lage  feinen  Messingdrahtes. 

J.  Qapham  in  Leeds  verläfst  das  bisher  befolgte  Princip,  den 
Kernfaden  durch  Umkreisen  der  Deckfadenspulen  mit  anderen  Fäden  zu 
bedecken,  und  ertheilt  dem  Kernfaden  sowohl  die  Drehbewegung,  als 
die  Achsialverschiebung.  Dieser  Gedanke  kann  zweckmäfsig  sein, 
wenn  der  Deckfaden  so  voluminös  und  dabei  so  wenig  haltbar  ist, 
dafs  die  Deckfadenspulen  für  die  Aufnahme  einer  gröfseren  Fadenlänge 
sehr  grofse  Abmessungen  erhalten  müfsten  und  der  Zusammenhang 
des  Fadens  geQlhrdet  würde.  Die  von  dem  Genannten  angegebene 
Maschine  ("^D.  R.  P.  Nr.  6245  vom  1.  October  1878;  Zusatzpatent  zu 
Nr.  4704  vom  28.  August  1878)  dient  zum  Umspinnen  eines  festen 
Kernfadens  aus  Flachs,  Baumwolle  o,  dgl.  mit  losem  Vorgespinnst  aus 
gleichem  oder  anderem  Material,  welches  durch  Kratzenbänder  direct 
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der  Erempeltrommel  entnommen  wird.  Diese  Bänder  sind  über  die 
beiden  Trommeln  a,  6  (Fig.  8  Taf.  12)  geleitet,  von  denen  a  dicht  an 
der  Trommel  T  und  b  dicht  an  den  Kernfaden  angestellt  ist.  Die 
Drehung  wird  dem  letzteren  derart  durch  zwei  Flügel  c  und  d  ertheilt, 
dafs  der  bereits  vorhandene  Draht  des  Fadens  nicht  geändert  wird. 
Die  Röhrchen  e  und  /  stützen  den  Faden  an  der  Bewicklungsstelle 
gegen  den  yon  dem  auflaufenden  Deckfaden  ausgeübten  seitlichen  Zug. 

d)  Fademwächter  ßhr  Spinn-  und  Zwimmaschinen.  Die  Abstellung 
dieser  Maschinen  bei  dem  Bruch  eines  Fadens  ist  meist  eine  theil- 
^weise,  d.  h.  sie  beschränkt  sich  nur  auf  die  Aufserthätigkeitsetzung  der- 
jenigen Werkzeuge,  welche  auf  den  Faden  vor  erfolgtem  Bruch  ein- 
wirkten, also  auf  die  Transportwalzen  (Streckcylinder)  und  die  Spindel. 
Der  Bruch  des  Fadens  erfolgt  entweder  zwischen  der  Vorgamspule  und 
den  Transportwalzen  (Zwirnmaschinen),  oder  zwischen  diesen  und  der 
Spindel  (Spinnmaschinen).  Zur  Anzeige  des  Bruches  dienen  in  den 
meisten  der  vorliegenden  patentirten  Constructionen  derartiger  Abstell- 
vorrichtungen  kleine  Fühlhebel,  welche  durch  den  zwischen  Streckw^k 
imd  Spindel  bezieh.  Vorgamspule  ausgespannten  Faden  in  einer  be- 
stimmten Stellung  erhalten  werden.  Bei  Fadenbruch,  also  Wegfall  der 
Fadenspannung,  ändern  dieselben  ihre  Lage  und  bewirken  dabei  die  Ein- 
stellung der  Fadenlieferung  nach  der  Spindel  entweder  durch  Aus- 
rücken der  Streckcylinder,  oder  durch  Abheben  des  Ober-  vom  Unter- 
cjlinder,  oder  durch  Stillstellung  der  Vorgamspule.  In  den  ersten 
beiden  Fällen  findet  zuweilen  gleichzeitig  die  Abstellung  der  betref- 
fenden Spindel  statt  Einrichtungen  der  letzten  Art  eignen  sich  beson- 
ders für  Zwirn-  und  Duplirm  aschinen,  indem  bei  dem  Brach  eines  der 
zu  vereinigenden  Fäden  durch  Festhalten  sämmtlicher  Vorgarnspulen 
auch  die  übrigen  Fäden  gebrochen  werden,  so  dafs  die  Bildung  fehler- 
hafter Gezwime  sicher  vermieden  ist 

Eine  Einrichtung  zum  selbstthätigen  Ausrücken  des  Streckwerkes 
an  Feinspinnmaschinen  erhielt  H.  Martiny  in  Adersbach,  Böhmen 
(♦D.  R.  P.  Nr.  7738  vom  14.  Mai  1879)  patentirt  Dieselbe  ist  in 
Fig.  9  und  10  Taf.  12  dargestellt,  aus  weichen  zu  ersehen,  dafs  der 
wirksame  Theil  a  des  Einziehcylinders  nicht  fest  mit  der  Achse  6  ver- 
bunden ist,  sondem  sich  nach  Lösen  der  Kupplung  c  frei  um  diese 
Achse  drehen  kann.  Die  treibende  Hälfte  der  Elauenkupplung  c  ist 
mit  Nuth  und  Feder  mit  der  Achse  6  verbunden  und  kann  in  der 
Lftngenrichtung  der  letzteren  verschoben  werden.  Die  Stirnfläche  der 
Randscheibe  d  bilden  zwei  halbe  Sohraubengänge.  Hiedurch  entstehen 
zwei  Zähne,  welche  bei  eingerückter  Kupplung  in  einer  Normalebene 
zur  Streckwalzenachse  liegen,  die  auch  den  Zapfen  e  des  um  /  dreh- 
baren Fühlhebels  g  enthält  Der  gespannte  Faden  drückt  das  freie 
Ende  m  des  Fflhlarmes  zurück  und  hält  dadurch  den  Zapfen  e  aufser- 
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halb  der  Bahn  der  Zähne;  nur  bei  Fadenbruch,  wo  die  Stützung  des 
Armes  m  aufhört,  tritt  der  Stift  e  zwischen  die  Zähne  der  Eupploog 
und  bildet  einen  seitlichen  Stützpunkt  für  die  verschiebbare  Eupplungß- 
hälfte.  Die  schraubenförmig  ansteigenden  Zahnflanken  gleiten  an  dem 
Stift  entlang  und  bewirken  durdi  Seitwärtsdrängen  der  Kupplung  die 
Ausrttckung  des  Waizenmanteb  a. 

Bei  dem  für  Zwimmaschinen  bestimmten  Fadenwächter  von 
S.  Emsley  und  S.  Smith  in  Bradford  (Erl.  ♦  D.  R.  P.  Nr.  3974  vom 
8.  März  1878)  erfolgt  die  Abstellung  durch  Abheben  der  in  einem 
Hebel  gelagerten  Oberwalze  von  der  Unterwalze.  Dadurch,  dafs  dieser 
Hebel  bei  der  Walzenverschiebung  auch  eine  Reibungskupplung  löst, 
welche  die  Spindel  mit  dem  SchnurenwUrtel  verbindet,  erfolgt  neben 
der  Walzenabstellung  auch  zugleich  die  Stillstellung  der  Spindel. 

In  mehreren  der  patentirten  Einrichtungen  findet  das  Lüften  der 
Etnziehwalzen  bei  eingetretenem  Fadenbruch  durch  Einschieben  eines 
dünnen  Metallplättohens  zwischen  die  Walzen  statt.  Zum  Schutz  ge* 
langten  hierbei  neue  Mechanismeoreihen ,  welche  die  Bewegung  des 
Fühlhebels  auf  das  Hebeplättchen  übertragen.  Hierher  gehört  die  C!on- 
struction  von  G.  Fromm  in  Mülhausen  (Erl.  *D.  R.  P.  Nr.  !M67  vom 
18.  Januar  1878  und  erloschener  Zusatz  Nr.  5608  vom  21.  November 
1878),  welche  dem  Haupipatent  folgend  in  Fig.  11  Taf.  12  abgebildet 
ist  Der  von  der  Vorgainspule  kommende  Faden  a  ist  über  die  Wal* 
z^  h  und  c  nach  der  Spindel  d  geleitet  Die  Walze  6  empi&ngt 
Drehung  und  überträgt  diese  auf  die  lose  auf  ihr  ruhende  Walze  c. 
Dicht  unterhalb  der  Wake  c  ruht  der  Fühlhebel  e  auf  dem  Btraff  ge- 
spannten Faden,  während  das  mit  dem  Arm  desselben  verbundeae 
Plättchen  /  auf  der  Wake  6  liegt  Den  Druck  des  Fühlhebels  gegeo 
den  Faden  r^;ulirt  das  kleine  Gewicht  h.  Die  Theile  e,  /,  A  sind  frei 
um  den  feststehenden  Stab  t  drehbar  und  vor  jedem  Walzenpaar  ap- 
geordnet  Der  Fadenbruch  bedingt  die  Näherung  des  Plättchens  /  an 
die  Berührungsstelle  der  Walzen;  diese  erfassen  dasselbe  und  ziehen 
es,  da  ihre  Drehungsrichtung  mit  der  Bewegungsrichtung  des  Plätt- 
chens zusammenfällt,  zwischen  sich.  Die  Oberwalze  wird  hierbei  an- 
gehalten und  der  fernere  Einzug  von  Vorgarn  gehindert 

John  Boyd  in  Glasgow  (Erl.*D.  R.  P.  Nr.  4105  vom  21.  Juni  1878} 
überträgt,  wie  nach  ihm  Gebrüder  Franke  in  Chemnitz  (Erl.  *  D.  R.  P.  KL86 
Nr.  5104  vom  27.  Juli  1878),  die  Anwendung  eines  Hebeplättchens  auf 
solche  Duplir-  und  Spulmaschinen,  bei  denen  die  Spule  auf  dem  Raxki 
einer  rotirenden  Scheibe  ruht  und  durch  die  Umfangsreibung  gediebt 
wird.  Eigenthümlich  ist  diesen  beiden  Gonstructionen  noch  die  Anwen- 
dung einer  besonderen  stetig  rotirenden  Flügelwalze  zur  Einrückuog 
des  Hebeplättchens.  Zur  Gharakterisirung  der  zahlreichen  von  J.  Boyd 
angegebenen  Constructionsformen  diene  Fig.  12  Taf.  12.    Der  an  dem 
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horizontal  gelagerten  Oleitstack  a  drehbar  befestigte  Fühlhebel  b  wird 
durch  den  angespannten  Faden  so  hoch  gehalten,  dafs  die  Zähne  der 
rotirenden  Flttgelwelle  c  frei  unter  der  Nase  o  des  Fühlhebels  yorüber 
gehen.  Das  Gleitstück  a  stützt  bei  e  den  um  /  drehbaren  Hebel  g  so, 
dafs  das  Plättchen  h  die  Spulentrommel  i  nicht  berührt.  Tritt  bei 
Fadenbruch  die  Nase  o  in  den  Bereich  der  Flügel  welle  c,  so  bewirkt 
diese  eine  Linksschiebung  des  Oleitstückes  a  und  damit  Auslösung  des 
Hebels  g.  Dieser  fällt  herab  und  bringt  einerseits  das  Plattchen  h 
zwischen  Spule  und  Spulentrommel,  andererseits  durch  fortgesetzte 
Ldnksschiebung  des  Gleitstückes  den  Fühlhebel  aus  dem  Bereich  der 
Flügelwelle.  Durch  einfache  Umordnung  der  Mechanismen  lüfst  sich 
diese  Einrichtung  auch  für  die  Abstellung  der  Spindeln  verwenden, 
wie  dies  Boyd  ebenfalls  in  der  Patentschrift  zeigt. 

Eine  den  gleichen  Grundgedanken  yerfolgende  Abstellvorrichtung 
für  Einziehwalzen  und  Spindel  von  Zwirnmaschinen  ist  die  von  CöL 
MarHn  in  Verviers  (»D.  E.  P.  Nr.  6973  vom  7.  Mai  1878).  Die  einzel- 
nen Ftthlhebel  a  (Fig.  13  Taf.  12),  deren  Zahl  mit  derjenigen  der  zu 
duplirenden  Fäden  übereinstimmt,  erfassen  diese  Fäden  vor  dem  Ein* 
tritt  in  die  Einziehwalzen  6,  c.  Sie  sind  lose  auf  den  cjlindrischen 
Stab  d  gesteckt  und  besitzen  bei  ungebrochenen  Fäden  die  gezeichnete 
Stellung.  Der  Stab  d  trägt  ebeiifalls  lose  die  Klinke  e  mit  dem  parallel 
zu  den  Einziehwalzen  liegenden  Drahtstäbchen  /.  Diese  Klinke  stützt 
den  um  g  drehbaren  Hebel  ^,  dessen  Arm  i  eine  kleine  Walze  trägt. 
Der  Arm  k  wirkt  durch  die  Stange  l  abwärts  auf  die  Frictionskupp- 
lung  m  zwischen  Spindel  und  Schnurlauf.  Reifst  einer  der  Fäden,  so 
fäüLt  der  betreffende  Fühlhebel  a  herab,  veranlafst  durch  den  Stofs 
gegen  das  Stäbchen  /  das  Zurückziehen  der  Klinke  e  und  damit  das 
Auslösen  des  Hebels  h.  Die  Feder  ti  ist  entlastet  und  bewirkt  das 
Oe&en  der  Kupplung  m  und  die  Erhebung  der  Oberwalze  6.  Die 
gegen  den  Umfang  dieser  letzteren  drückende  Walze  des  Armes  % 
klemmt  hierbei  die  Fäden  fest. 

Bei  dem  Fadenwächter  von  L.  C.  MarahaU  in  Belfast  (*D.  B.  P. 
Nr.  7739  vom  14.  Mai  1879)  erfolgt  die  Fadenleitung  durch  den 
Schlitten  a  (Fig.  14  Taf.  12)  und  den  damit  verbundenen  kleinen 
Bügel  6.  Der  Faden  ist  hierdurch  vor  und  hinter  den  Einziehwalzen  c,  d 
erfafst  und  der  auf  der  festen  Stange  e  verschiebbare  Schlitten  a  stützt 
sich  gegen  eine  Schraubenfeder,  welche  angespannt  ist,  sobald  die 
Fadenleiter  in  einer  Ebene  liegen,  welche  normal  auf  der  Achse  der 
Einziehwalzen  c,  d  steht  und  die  Länge  dieser  Walzen  halbirt  Diese 
Feder  sucht  hierbei  den  Schlitten  längs  der  Stange  e,  also  normal 
zur  Bildfläche,  zu  verschieben  und  dadurch  den  Faden  neben  die  Ein- 
ziehwalzen zu  führen,  so  dafs  die  Lieferung  desselben  unterbrochen 
wird.    Bei  ungebrochenem  Faden  hindert  diese  Schiebung  die  Stange/, 
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welche  in  einem  Einschniti  der  Stange  e  liegt  Die  Feder  wird  erst 
dann  entlastet  und  dadurch  der  Transport  des  Fadens  unterbrochen, 
wenn  der  Faden  reifst  und  der  Ftthlhebel  h^  unter  der  Wirkung  des 
Gewichtes  g  rückwärts  schwingend,  gegen  den  Arm  /  stOfst  und  diesen 
ans  dem  Einschnitt  der  Fohrungsstange  e  hebt 

Einen  Fadenwächter  für  Feinspinnmaschinen,  bei  welchem  die 
Yorgespinnstzuführung  durch  Hemmung  der  Spulendrehung  unter- 
brochen wird,  gibt  T.  MiUMl  in  Bradford,  England  (Erl.  *D.  £.  P. 
Nr.  8233  yom  29.  Juni  1879)  an.  Derselbe  dürfte  wohl  kaum  zu  den 
empfehlenswertheren  Anordnungen  gehören,  da  durch  den  Fadenabzug 
von  der  Vorgarnspule  a  (Fig.  15  Taf.  12)  von  letzterer  zugleich  auch 
die  Welle  h  mit  Hilfe  der  Kegelräder  c  in  Drehung  versetzt  werden 
mufs.  Der  Yorgarnfaden  mufs  daher  schon  eine  ziemlich  grofse  Festig- 
keit besitzen,  um  die  beträchtlichen  und  dabei  noch  leicht  veränder- 
lichen Reibungswiderstände  in  diesen  Theilen  zu  überwinden.  Das  Kegel- 
rad d  der  Welle  6  dient  als  Sperrrad ;  in  dasselbe  fällt  bei  Fadenbrach 
das  Ende  des  doppelarmigen  Fühlhebels  e  ein  und  hindert  dadurch  die 
Weiterdrehung  der  Yorgamspule.  Der  Faden  wird  daher,  da  die 
Einzieh-  und  Streckwalzen  f^g^  h  nicht  abgestellt  werden,  in  der  Nähe 
der  Spule  a  abgerissen.  Auch  hierin  liegt  eine  Unvollkommenheit  der 
Einrichtung,  da  dieses  abgerissene  Fadenstück  Abfall  bildet  Die  zweite 
in  der  Patentschrift  dargestellte  Ausfuhrungsform,  bei  welcher  die 
Spulendrehung  auf  das  Sperrrad  d  durch  eine  Schnur  übertragen  wird, 
leidet  an  denselben  Mängeln. 

Zweckmäfsiger  ist  die  für  Zwimmaschinen  bestimmte,  auf  gleichem 
Grundgedanken  beruhende  Abstellvorrichtung  von  W.  Oamett  und  Th. 
Smith  in  Halifax  (Eri.  ♦  D.  R.  P.  Nr.  9440  vom  11.  November  1879). 
Die  doppelarmigen  Fühlhebel  a  (Fig.  16  Taf.  12)^  welche  um  die  feste 
Achse  6  leicht  drehbar  sind,  wirken  zwischen  den  Einziehwalzen  c 
und  Vorgamspulen  d  auf  die  Fäden;  ihre  Anzahl  ist  gleich  derjenigen 
der  Fäden.  Der  eine  Hebelarm  trägt  das  Gewicht  e,  welches  durch 
den  ungebrochenen  Faden  gehoben  wird ;  das  Ende  des  zweiten  Hebel- 
armes tritt  hierbei  aus  der  Bahn  der  Zähne  des  Sperrrades  /,  das  mit 
der  Vorgarnspule  d  verbunden  ist  und  mit  dieser  rotirt 

J(An  Boyd  in  Glasgow  (»D.  IL  P.  Nr.  12723  vom  27.  Februar  1880) 
gibt  eine  Reihe  von  Ausrückvorrichtungen  für  Spul-,  Duplir-  und  Zwirn- 
maschinen an,  welche  dadurch  charakterisirt  sind,  dafs  die  Vorgam- 
spulen von  drehbaren  Hülsen  getragen  werden,  auf  welche  sich  belastete 
Schnüre  aufwinden.  Die  Reibung  zwischen  Spule  und  Hülse  ist  so 
grofs,  dafs  durch  den  Abzug  der  Vorgarnfäden  die  Hülsen  gedreht  und 
die  Schnüre  aufgewickelt  werden.  Bei  Fadenbruch  findet  durch  die 
Schnurenbelastung  die  Rückdrehung  der  Spule  und  damit  die  gleich- 
^  zeitige  Abstellung  aller  übrigen  Vorgamspulen  statt    Eine  auf  diesem 
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Princip  bemhende  specielle  AusfUhrangsforin  dieser  Abstellvorrichtiing 
zeigt  die  Fig.  17  Taf.  12.  Die  einzelnen  Fäden  sind  auf  dem  Wege 
naeh  den  Einziehwalzen  a,  b  durch  eine  Bohrung  des  kleinen  Hohl- 
eylinders  c  geleitet.  Innerhalb  dieses  Hohlcylinders  verschiebt  sich  in 
Terticaler  Richtung  das  mit  dem  Gewicht  d  belastete  Stäbchen  e,  in 
dessen  tiefster  Stellung  eine  normal  zur  Stäbchenachse  stehende  Boh- 
rung mit  der  Cjlinderbohrung  correspondirt,  so  dafs  die  Spulenfäden 
ungehindert  hindurch  gleiten  können.  Auf  die  Hülsen  /,  welche  die 
Spulen^  tragen,  sind  dünne,  durch  die  Stäbchen  h^^^h^  belastete 
Schnuren  aufgewunden.  Das  Moment  der  Reibung  zwischen  Spule  und 
Hülse  ist  gröfser  als  das  der  Schnurenbelastung,  so  dafs  die  um  t  dreh- 
baren Belastungsstäbchen  bei  dem  Fadenabzug  gehoben  sind.  Unter- 
halb der  Stäbchen  /14,  h^  liegt  das  von  dem  Hebel  h  getragene  Quer- 
stäbchen i,  welches  durch  das  Gewicht  d  gehoben  wird.  Fällt  bei 
dem  Bruch  eines  Fadens  das  betreffende  Stäbchen  h  auf  {,  so  mufs 
das  auf  den  Drehpunkt  0  des  Hebels  k  bezogene  Moment  des  hierbei 
erzengten  Druckes  gröfser  sein  als  das  auf  den  gleichen  Punkt  bezo- 
gene Moment  des  Gewichtes  d.  Das  Stäbchen  e  wird  gehoben  und 
das  Fadenauge  desselben  zieht  die  Spulenfäden  in  das  Innere  des  Hohl- 
cylinders und  klemmt  sie  daselbst  fest,  so  dafs  bei  fortgesetzter  Drehung 
der  Einziehwalzen  a,  b  auch  die  übrigen  Fäden  reifsen.  Die  Enden 
der  gebrochenen  Fäden  stehen  vor  der  Hülse  c  vor  und  können  leicht 
wieder  angeknüpft  werden. 

Anstatt  die  Drehung  der  den  Yorgespinnstfaden  liefernden  Spule 
bei  dem  Bruch  des  Fadens  zu  unterbrechen,  kann  auch  eine  besondere 
rotirende  Bremsscheibe,  um  welche  der  Faden  ohne  Gleitung  geführt 
ist,  gehemmt  werden,  wie  dies  die  Abstell  Vorrichtung  für  Feinspinn- 
masdiinen  von  E.  Bensei  und  -A,  A.  Zimmermann  in  Waidenburg, 
Schlesien  (Erl.  ♦  D.  R.  P.  Nr.  7711  vom  12.  März  1879)  zeigt  Bei 
diesem  in  Fig.  18  Taf.  12  dargestellten  Apparat  ist  die  an  ihrem  Rande 
mit  einer  tief  eingeschnittenen  Kerbe  zur  Aufnahme  des  Fadens  ver- 
sehene Bremsscheibe  a  zwischen  der  Vorgamspule  und  den  Walzen  6,  c 
auf  der  Achse  d  drehbar  gelagert  Mit  der  Bremsscheibe  verbunden 
ist  das  Sperrrad  e,  sowie  eine  glattrandige  Scheibe,  auf  deren  Umfang 
der  Sperrzahn  /  ruht,  sobald  der  Apparat  aufser  Wirksamkeit  gesetzt 
wird.  Der  Sperrzahn  ist  mit  dem  um  g  drehbaren  Fühihebel  h  ver- 
bunden, welcher  sich  bei  gespanntem  Faden  zwischen  Streckwerk  i^k 
und  der  Spindel  gegen  den  Gespinnstfaden  stützt  und  den  Sperrzahn 
aufser  Eingriff*  mit  dem  Sperrrad  e  hält,  so  dafs  die  Bremsscheibe 
ungehindert  rotiren  kann.  Bei  dem  Bruch  des  Fadens  tritt  der  Sperr- 
zahn in  die  Verzahnung  des  Rades  e  ein  und  hemmt  somit  die  weitere 
Abwicklung  von  Vorgespinnst  (Schlufs  folgt) 
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Nenemiig  an  WeckenüireiL 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  U. 

Damit  beim  Ingangsetzen  eines  Weckerwerkes  gewöhnlicher  Ck)n- 
straction  die  Ausführung  des  einen  oder  anderen  Handgriffes  nicht 
vergessen  werde,  hat  Friedr.  Schaak  in  Nippes  (*D.  R.  P.  El.  83 
Nr.  15  872  vom  13.  Mai  1881)  eine  Vorrichtung  (Fig.  13  Taf.  14)  an- 
gebracht, welche  die  einseinen  Hantirungen  abh&ngig  von  einander 
macht  Dieselbe  läfst  sich  an  bestehenden  Werken  leicht  einfügen 
und  vrird  in  der  Hauptsache  aus  einem  bei  o  drehbaren  Winkelhebel  mn 
gebildet,  dessen  eines  Ende  gabelartig  um  den  Stift  l  greift,  währaid 
das  andere  die  Kette  p  des  Gebgewichtes  P  ringförmig  umschliefst 
Aufserdem  ist  der  die  Auslösung  des  Weckerwerkes  vermittelnde 
Winkelhebel  bec  mit  einem  Ansatz  d  verseben,  an  welchem  das 
Ringgewicht  i  durch  Eettchen  h  befestigt  ist.  Bei  Nichtbenutzung 
des  Werkes  ist  t  an  l  aufgesteckt;  wird  aber  das  Werk  fttr  den  Gre- 
brauch  in  Gang  gesetzt  und  das  Gehgewicht  P  aufgezogen,  so  kann 
auch  das  Weckergewicht  t  nicht  ohne  Wirkung  bleiben,  indem  es 
beim  Aufziehen  von  P  durch  Anstofs  des  Ringes  q  an  den  Hebel  m  n 
vom  Stift  l  abgestreift  wird  und  demzufolge  die  für  gewöhnlich  bei  k 
stattfindende  Arretirung  des  Weckerwerkes  auslöst,  wenn  bei  ent- 
sprechender Drehung  der  Weckerscheibe  a  die  Rolle  /  in  den  Aus- 
schnitt g  einfällt 

Durch  Verbindung  der  Aufzugskette  für  das  Gehgewioht  und  der 
Aufeugsschnur  u  für  das  Weckergewicht  mit  ein  und  demselben  Hand- 
ring t  wird  das  Aufziehen  beider  durch  einen  einzigen  Handgriff 
vollzogen.  Schg. 

Howorth's  Yentilationskappen. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  U. 

Die  Kraft  des  Windes  wird  zur  Ventilation  gewöhnlich  durch 
turbinenartige  Vorrichtungen  ausgenutzt,  welche  mittels  WindflOgel 
in  Drehung  versetzt  werden.  Die  von  J.  Howorih  in  Farnworth,  Eng- 
land (»D.  R.  P.  El.  27  Nr.  14406  vom  1.  December  1880)  patentirten 
Ventilationskappen  (Fig.  14  bis  16  Taf.  14)  enthalten,  diesem  Princip 
entsprechend,  in  dem  Ventilationsrohraufsatz  A  die  Schraubenflügel  £, 
an  deren  Achse  C  zugleich  die  mit  Windfiügeln  h  besetzte  Eappe  H 
befestigt  ist.  Die  Schraube  B  saugt  bei  ihrer  Drehung  die  Gase  aus 
dem  Ventilationsrohr,  wobei  sie  durch  die  innerhalb  der  Eappe  H 
angebrachten  gekrümmten  Flügel  d  unterstützt  werden  soll.  Die  Gase 
gelangen  zwischen  dem  unteren  Rand  der  Eappe  H  und  der  an  dem 
Rohraufsatz  H  aufsen  angebrachten  Leitwand  c  zum  Austritt 
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Ein  anderer,  ebenfalls  durch  die  Kraft  des  Windes  wirkender, 
Yentilationsaufsatz  (Fig.  17  und  18)  enthält  dagegen  keinerlei  be- 
w^liche  Theile,  sondern  besteht  lediglich  aus  einem  feststehenden^ 
oben  geschlossenen  Cy linder  F,  in  welchem  mehrere  Ifantelöffnungen  v 
angebracht  sind.  Im  Innern  des  Gjlinders  sind  seinen  Oeffnungen 
gegenüber  V-förmige  Wände  w  und  zwischen  diesen  dreiseitige  Leisten  x 
angebracht,  welche  mit  einer  ihrer  Kanten  in  den  Zwischenraum 
der  Wände  w  ragen.  Der  durch  ii^end  eine  Oeffnung  v  einblasende 
Wind  wird  durch  die  der  Oeffnung  gegenüber  liegende  Wand  to  in 
zwei  Ströme  getheilt  und  den  benachbarten  Oeffnungen  v,  wo  er  wieder 
zum  Austritt  gelangt,  zugeleitet.  Diese  Ströme  reifsen  die  in  dem 
Ventilationsrohr  aufsteigenden  und  zwischen  die  Platten  %d  und  Stege  x 
tretenden  Gase  mit  sich  fort. 


Neaerangen  an  Salzsiedepfannen  und  Reinigungs- 
verfahren fär  Soole. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  U. 

J.  Egesiorff  in  Hannover  (*  D.  R.  P.  Kl.  62  Nr.  14  782  vom 
1.  Februar  1881)  hat  Bodenvertiefungen  angenommen^  deren  Anzahl 
sich  nach  der  Gröfse  der  aus  Eisenblech  gefertigten  Pfannen  richtet. 
In  diesen  Bodenvertiefungen  q  (Fig.  19  bis  21  Taf.  14)  liegen  die 
Dampfheizrohre  g^  etwa  in  gleicher  Höhe  des  Hauptpfannenbodens  v, 
und  sind  diese  Bodenvertiefungen  so  anzulegen^  dafs  zwischen  dem 
Dampfheizrohr  g  und  dem  Boden  derselben  ein  Zwischenraum  von  6^™ 
bleibt  Dieser  Zwischenraum  hat  den  Zwecke  der  Soole  die  Wärme 
von  den  frei  liegenden  Dampfheizrohren  g  besser  mitzutheilen  und  zu 
v^haten,  dafs^  wenn  beim  unvorsichtigen  Arbeiten  der  Sieder  Salz  in 
die  Bodenvertiefung  kommeh  lassen  sollte,  sich  dieses  nicht  an  dem 
Dampfheizrohr  g  lagert^  sondern  tiefer  auf  den  Boden  fällt  Um  die 
Bodenvertiefungen  frei  von  Salz  zu  halten,  sind  über  denselben  Ueber- 
daehungen  d  angebracht,  welche  seitwärts  etwa  12cm  über  die  Ver- 
tiefungen hinwegragen,  um  das  niederfallende  Salz,  welches  sich  an 
der  Oberfläche  ausgeschieden,  über  den  Bodenvertiefungen  aufzufangen. 
An  beiden  Enden  sind  die  Ueberdachungen  d,  indem  dieselben  schräg 
nach  dem  Haupipfannenboden  v  zulaufen,  mit  demselben  verbundea, 
um  das  Spritzen  des  Salzes  zu  verhüten,  wenn  dasselbe  mittels  eines 
Hakens  von  den  Ueberdachungen  d  nach  der  Bordseite  der  Pfanne 
gezogen  wird.  An  der  Oberkante  der  Bodenvertiefungen  sind  kleine 
Borde  c  angebracht,  um  zu  verhindern,  dafs  das  auf  dem  Pfannen- 
boden 17  lagernde  Salz  beim  Entleeren  der  Pfanne  in  die  Vertiefung  q  fällt 
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Um  der  Pfanne  die  nöthige  Festigkeit  zu  geben,  sind  unter  der- 
selben T-Trfiger  angebracht  and  ist  auf  die  Flansche  derselben  ein 
Boden  y  gelegt.  Der  Raum  zwischen  Boden  y  und  Pfannenboden  ist 
mit  Infusorienerde,  Asche  u.  dgl.  zu  füllen,  um  zu  verhüten,  dafs  der 
Pfanne  durch  kalte  Luft  Wärme  entzogen  werde.  Unter  der  Pfanne 
liegt  das  Dampfspeiserohr  /i,  welches  in  der  Verlängerung  nach  dem 
Trockenraum  führt  Aus  diesem  Rohr  h  werden  bei  t,  bevor  man 
Hahn  r  geöffnet,  die  Dampfheizrohre  g  gespeist  und  tritt  das  Conden- 
sationswasser,  ehe  man  Hahn  e  geöffnet,  bei  m  in  Rohr  k^  durch 
welches  das  warme  Wasser  dem  Dampfkessel  wieder  zugeführt  wird. 
Diese  Anlage  soll  den  Vortheii  haben,  dafs  die  Pfanne  längere  Zot 
im  Betriebe  sein  kann,  ohne  einer  Reinigung  zu  bedürfen,  da  man 
immer  neue  Soole  zuführen  kann.  Um  aber  keine  zu  grolse  Menge 
Soole  zu  erhalten,  ist  darauf  zu  achten,  dafs  der  Flttssigkeitstand  / 
(Fig.  21)  in  der  Pfanne  nicht  überschritten  werde,  so  dafs  nur  die 
Ueberdachungen  d  genügend  von  der  Soole  bedeckt  sind,  damit  von 
diesen  das  Krjstallisiren  des  Salzes  an  der  Oberfläche  nicht  gestört 
werde.  Das  niederfallende  Salz  x  wird  sich  dann  auf  dem  Haupt- 
pfannenboden V  und  den  Ueberdachungen  d  lagern. 

Die  Bodenvertiefungen  q  gestatten,  nur  wenig  Soole  zu  verarbeiten ; 
würden  die  Heizrohre  g  sich  über  dem  Hauptpfannenboden  v  befinden, 
so  würden  die  Ueberdachungen  d  höher  liegen  und  man  würde  dann 
auch  in  derselben  Höhe  so  viel  Soole  mehr  in  der  Pfanne  haben; 
femer  würde  man  die  Pfanne  leeren  müssen.  Man  könnte  dann  die- 
selbe nur  auf  etwa  0°>^2  leer  sieden  und  es  ginge  somit  die  Wärme 
der  zwisdien  den  Dampfröhren  sich  lagernden  Soole  verloren,  was 
durch  die  Vertiefungen  q  verhindert  wird,  da  man,  sobald  die  Pfanne 
ziemlich  leer  gesotten  ist^  die  kleinen  Borde  c  entfernt,  um  dem  Rest 
der  Soole  die  Wärme  der  Heizrohre  g  besser  mitzutheilen ,  infolge 
dessen  der  ganze  Inhalt  der  Pfanne  versotten  wird.  Sobald  beim 
Leersieden  der  Pfanne  die  -  Soole  unter  die  Ueberdachungen  d  tritt, 
bringe  man  dieselbe  in  der  Nähe  der  Heizrohre  g  etwas  in  Bewegunng, 
um  das  sich  darauf  lagernde  Salz  auf  den  Heizrohren  g  so  viel  wie 
möglich  durch  Bewegung  der  Soole  zu  entfernen  und  die  Heizkraft 
durch  Ansetzen  von  Pfannenstein  an  den  Heizrohren  g  bis  zum  gänz- 
lichen Leersieden  der  Pfanne  nicht  zu  beeinträchtigen. 

Um  ein  schönes  weifses  Salz  zu  erzielen,  soll  man  den  Bottich  L 
(Fig.  22  Taf.  14)  mit  Soole  fallen,  dann  den  zur  Reinigung  nöthigen 
Eleberstoff*  hinzuthun ,  den  Hahn  p  öffnen  und  von  hier  aus  die  Soole 
durch  eine  entsprechende  Anzahl  Siederohre  a  im  Dampfkessel  K 
führen.  Man  bringt  die  Flüssigkeit  in  diesen  Siederohren  zum  Kochen 
und  öfi&iet  die  Hähne  a  nur  so  weit,  dafs  die  Soole  im  Kochen  bleibt 
und  siedend  in  einen  Kasten  N  läuft.  Am  Ende  dieses  Kastens  ist 
vor  dem  Abflufsrohr  c,  durch  welches  die  Soole  der  Pfanne  zugeführt 
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wird,  eis  Filter  aus  Flanell  o.  dgl.  angebracht,  welches  die  unreinen 
Theile  der  Soole  absondert 

Nach  Schaffet  und  BuderAerg  in  Buckau-Magdebnrg  (*D.  R.  P. 
KL  GH  Nr.  13939  vom  28.  September  1880)  soll  beim  Verdampfen  von 
SaUUmmgen  in  geschlossenen  Verdampfapparaten  Ä  (Fig.  23  Taf.  14) 
und  unter  Ueberleiten  von  Luft  aus  dem  sich  bildenden  Gemenge  von 
Dampf  und  Luft  der  Dampf  durch  im  Gondensator  D  unter  niederem 
Druck  befindliches  Wasser  niedergeschlagen  werden.  Die  Luft  wird 
darauf  von  neuem  durch  Ventilator  C  und  Röhre  K  in  den  Verdampf- 
apparat gedrückt,  während  die  niedriger  siedende  Flüssigkeit  aus  D 
durch  weitere  Druckverminderung  im  Geffifs  E  zum  Verdampfen  ge- 
bracht wird  und  die  sich  aus  ihr  entwickelnden,  nunmehr  gasfreien 
Dämpfe  durch  Bohr  0  und  Pumpe  O  zum  Erwärmen  der  in  Kapsel  H 
befindlichen  Salzlösung  benutzt  werden.  Das  Gondensationsgefäfs  D 
enthält  dne  Anzahl  Siebböden  ^  durch  welche  die  oben  einströmende 
Flüssigkeit,  in  möglichst  feine  Tropfen  zertheilt,  nach  unten  hindurch- 
fliefst,  während  das  unten  eintretende  Gemisch  von  Luft  und  Dampf 
gezwungen  wird,  in  mehreren  Windungen  den  Flüssigkeitstropfen  zu 
begegnen.  In  das  Verdampfungsgefäfs  E  tritt  die  im  Gondensations- 
gefäfs D  erwärmte  Flüssigkeit  durch  die  Rohrleitung  M  nahe  dem 
Flüssigkeitsspiegel  ein,  um  bei  N  durch  Pumpe  F  wieder  in  das 
Gondensationsgefäfs  D  gedrückt  zu  werden.  Durch  die  Wirkung  der 
Pampe  Q  siedet  das  Wasser  in  E  bei  85^.  Das  aus  E  durch  Pumpe  F 
nach  D  übergeführte  Wasser  kann  sich  in  D  durch  die  Wärmezufuhr 
ans  der  Verdampfpfanne  Ä  in  Wasser  von  höherer  Temperatur  ver- 
wandeln, da  in  D  gegenüber  E  ein  dem  Unterschiede  der  Flüssigkeits- 
höhen entsprechender  höherer  Druck  herrscht  Das  durch  Rohr  M 
in  E  zurücktretende  Wasser  von  87^  heizt  demnach  E  und  erzeugt 
eine  entsprechende  Menge  Dampf  von  86^.  Dieser  Dampf  von  85^ 
wird  durch  Pumpe  0  abgesaugt  und,  indem  durch  Zusammendrückung 
seine  Temperatur  auf  1030  gebracht  ist,  wie  beim  Piccard^^schen  System 
(vgl.  1879  231*211),  zur  Erwärmung  der  Salzlösung  wieder  verwendet 
Um  weitere  Dampfmengen  aus  einem  Generator  oder  einer  Dampf- 
maschine zur  Erwärmung  zu  benutzeu,  ist  eine  Rohrleitung  T  ange- 
bracht.   Das  Gondensationswasser  fliefst  bei  n  ab. 


üeber  die  gebräuchlichsten  Beleuchtangsmittel;  von 
Fr.  Rüdorff  in  Berlin. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  U. 

I)  Oariyrenner,     Die   im  Folgenden  mitgetheilten  Versuche  habe 
ich   in   der   Absicht   angestellt,   die   gebräuchlichsten   Gasbrenner  in 
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Bezug  auf  Ihre  Leistungsfähigkeit  zu  yergleicben.  Ich  weifs  wohl, 
dafs  es  an  Mittheilungen  über  diesen  Gegenstand  nicht  fehlt;  aber  die 
bisher  Teröffentiiohten  hierher  gehörigen  Versuche  sind  zum  gröfsten 
Theil  mit  einer  nicht  zugänglichen ,  undefinirbaren  photometrischen 
Einheit  angestellt;  sodann  sind  auch  andere  sehr  einflufsreiche  Um- 
stände hierbei  übersehen.  Ich  darf  deshalb  hoffen,  durch  Mittheilang 
der  Yon  mir  angestellten  Versuche  einen  Beitrag  zur  Kenntnifs  unserer 
Beleuohtungsmittel  zu  liefern. 

Bei  meinen  Versuchen  habe  ich  mich  des  Bunsen'schen  Photo- 
meters in  der  von  mir  ^  früher  beschriebenen  Einrichtung  bedient 
Ich  bemerke  nur  noch,  dafs  sich  die  Photometerpapiere,  deren  Her- 
stellung ich  a.  a.  0.  mitgetheilt,  durchaus  bewährt  haben.  Ein  und 
dasselbe  Papier  läfst  sich  über  1  Jahr  lang  benutzen,  ohne  an  sdner 
Empfindlichkeit  Einbufse  zu  erleiden. 

Bei  aUen  wm  mir  au$geßihrten  Messungen  ist  stets  die  45^"^  hche 
Flamme  der  englischen  Normalwalrathkerze  cUs  Vergleichseinheit^  in  Ann 
Wendung  gebracht.  Ich  habe  diese  Kerze  deshalb  gewählt,  weil  dieselbe 
in  den  meisten  gröfseren  Gasanstalten  den  photometrischen  Messungen 
zu  Grunde  liegt  und  wegen  ihrer  weiten  Verbreitung  überall  zugäng- 
lich ist.  Den  Hauptgrund  aber,  aus  welchem  ich  nicht  die  so  viel 
beredete  sogen,  deutsche  NormalparafBnkerze  (vgl.  1881  240  124)  ange- 
wendet habe,  werde  ich  weiter  unten  erörtern.  Bis  zu  welchem  Grade 
der  Genauigkeit  man  photometrische  Messungen  mit  Hilfe  der  engli- 
schen Walrathkerze  Ton  45mm  Flammenhöhe  auszuführen  im  Stande 
ist,  habe  ich  in  der  erwähnten  Abhandlung  dargeihan. 

Es  würde  indessen  einen  ganz  unerschwinglichen  Aufwand  an  Zeit 
erfordert  haben ,  eine  so  grofse  Anzahl  von  Messungen ,  wie  sie  zu  dem 
Yorliegenden  Zweck  erforderlich  waren,  mit  der  Flamme  der  Walrat- 
kerze direct  vorzunehmen.  Die  yorgeschriebene  Flammenhöhe  von 
45mm  bleibt  nur  höchstens  20  bis  30  Secunden  constant;  dann  nimmt 
dieselbe  langsam  zu  und,  um  die  Höhe  von  45mm  wieder  zu  erhalten, 
ist  es  nöthig,  die  Dochtspitze  abzuschneiden  und  zu  warten,  bis  die 
Flamme  die  gewünschte  Höhe  erreicht  hat  Ich  sah  mich  deshalb 
genöthigt,  zu  einer  Hilfsflamme  meine  Zuflucht  zu  nehmen.  Die 
Messungen  wurden  nämlich  mit  der  Flamme  eines  Einiochbren- 
ners  angestellt,  welche  mit  der  Flamme  der  Normalwalrathkerze 
Yon  45mm  Flammenhöhe  genau  dieselbe  Lichtstärke  besafs.  Zur  Er- 
langung einer  solchen  Flamme  wurde  unter  Berücksichtigung  später 
zu  erörternder  Vorsichtsmafsregeln  die  Flamme  eines  Argandbrenners 
Yon  150^  stündlichem  Verbrauch  zunächst  mit  der  Normalkerzenflamme 
gemessen,  dann  an  die  Stelle  der  Kerze  ein  Einlochbrenner  gesetzt 
und  dessen  Flamme  so  lange  regulirt,   bis   dieselbe  mit  der  Flamme 
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der  Normalkerze  eine  möglichst  gleiche  Lichtiotensität  besafB.  Der 
Einlochbremser  war  ein  Specksteinbrenner,  die  Oeffnang  hatte  1mm 
Durchmesser.  Die  Flamme  war  mit  einem  Glascjlinder  umgeben^ 
welcher  mit  ringsum  laufenden  Theilstrichen  versehen  war.  Dadurch 
konnte  die  geringste  Aenderung  in  der  Flammenhohe  und  mithin  in 
der  Lichtstärke  leicht  und  mit  Sicherheit  beobachtet  werden.  Ein 
eingeschalteter  sehr  empfindlicher  Regulator  schützte  die  Flamme  yor 
dem  Einflufs  der  in  den  Leitungsrohren  etwa  stattfindenden  Druck- 
yerftnderungen.  Die  Höhe  der  Flamme  des  Einlochbrenners  blieb  nun 
auch  stundenlang  durchaus  constant  Im  übrigen  wurde  sie  am  Ende 
jeder  Versuchsreihe  wieder  in  der  oben  erwähnten  Weise  mit  der 
Normalkerzenflamme  verglichen.  War  im  Laufe  einer  Versuchsreihe 
die  Lichtstärke  der  Flamme  des  Einlochbrenners  durch  irgend  einen 
Umstand  verändert,  so  wurde  die  ganze  Versuchsreihe  als  unbrauch- 
bar verworfen.  Wenn  auch  dieser  Fall  nur  äufserst  selten  eintritt^ 
80  ist  es  doch  sehr  zeitraubend  ^  photometrische  Messungen  in  grofser 
Anzahl  anzustellen ,  da  schon  die  Ermüdung  der  Augen  eine  höchstens 
2  Stunden  lange  Beobachtung  gestattet  Das  Constanthalten  der  Flamme 
des  Einlochbrenners  wurde  mir  dadurch  wesentlich  erleichtert,  dafs 
in  meine  Photometerkammer  Röhren  der  städtischen  und  englischen 
Oaswerke  gefilhrt  sind  und  ich  die  Flamme  des  Einlochbrenners  aus 
der  einen  Leitung  speisen  konnte,  während  der  andere  Brenner  mit 
der  anderen  Leitung  in  Verbindung  stand.  Dadurch  waren  selbst  er^ 
hebliche  Aenderungen  im  Verbrauch  der  einen  Flamme  auf  die  Flamme 
des  Einlochbrenners  ohne  Einflufs. 

Selbstverständlich  war  es  ganz  unmöglich,  die  verschiedenen 
Brenner  an  einem  Tage  oder  unter  Anwendung  genau  desselben  Gases 
zu  prüfen.  Aber  wie  die  von  mir  täglich  angestellten  photometrischen 
Beobachtungen  ergeben,  ist  die  Schwankung  in  der  Leuchtkraft  des 
hiesigen  Gases  eine  so  unbedeuteode,  dafs  ein  daher  rührender  Ein- 
flufs auf  meine  Versuche  nicht  zu  fürchten  war,  zumal  ich  mich  ja 
stets  von  der  gleichmäfsigen  Beschafienheit  des  Gases  durch  besondere 
Messungen  überzeugte.  Zur  Messung  des  Gasverbrauches  diente  ein 
Experimentirgasmesser  von  S.  EUter. 

Bekanntlich  findet,  wie  u.  A.  durch  die  Versuche  von  Zulkowsky  ^ 
dargethan  worden  ist,  eine  beträchtliche  Abnahme  der  Leuchtkraft 
des  Gases  statt,  wenn  dasselbe  durch  Kautschukröhren  geleitet  wird. 
Da  ich  eine  biegsame  und  gelenkige  Verbindung  zwischen  der  Röhren- 
leitung und  dem  Einlochbrenner  nicht  entbehren  konnte  und  mir  ein 
unwirksamer  Ersatz  für  den  Kautschuk  nicht  bekannt  war,  so  suchte 
ich  den  Einfiufs  der  Zuleitung  auf  das  Mindeste  dadurch  zurückzu- 
filhreU)   dafs   ich   die   etwas  über  1°^  lange  Leitung  aus  etwa  200°ii" 
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langen  ölaaröhren.)  welche  daroh  knne  Kautschokschläache  so  eng 
mit  einander  yerbunden  waren,  dafs  Glas  an  Glas  stiefs,  herstellte. 
Um  nun  aber  auch  den  noch  immer  möglichen  Einflufs  dieser  wenn 
auch  sehr  beschränkten  Berührungsstellen  Ewischen  Glas  und  Kaut- 
schuk völlig  zu  beseitigen,  liefs  ich  das  Gas  stets  vor  den  Versuchen 
mindestens  1  Stunde  lang  durch  die  Röhren  strömen.  Dafs  sieh  da- 
durch der  Kautschuk  mit  schweren  Kohlenwasserstoffen  hinreich^Ml 
sftttigt  und  ein  Einflufs  auf  die  Lichtstärke  nicht  mehr  wahrsunehmen 
ist,  habe  ich  durch  folgende  Versuche  festgestellt  Ich  verband  die 
Gasleitungsröhren  mit  einem  Argandbrenner  auf  zwei  Wegen,  einmal 
durch  ein  Glasrohr,  dann  durch  ein  3°^  langes  neues  Kautschukrohr 
und  beobachtete  die  Lichtstärke  der  Argandflamme,  welche  einmal 
durch  das  Glasrohr  und  dann  durch  das  Kautschukrohr  gespeist  wurde. 
Bei  einem  stündlichen  Verbrauch  von  150^  betrug  die  Lichtstärke  der 
Argandflamme : 

Durch  das  Glasrobr  gespeist 17,5  Kerzen 

Durch  schwarzes  Kautschukrohr  gespeist  ....  15,5 

Nach  V)  Stande  fortwährenden  Darchströmens   .  17,1 

Nach  1  Stunde 17,5 

Bei  einem  anderen  Versuch  mit  einem  3°^  langen  rothen  Kautschuk- 
schlanch  fand  ich: 

Gas  durch  Glasrohr  geleitet 17,2  Kerzen 

Gas  durch  Kautschukschlauch 15,0 

Nach  1  Stunde 17,2 

Nach  2  Stunden 17,2 

Die  angeführten  Lichtstärken  sind  die  Mittel  aus  Je  4  Messungen. 

Nachdem  derselbe  Kautschukschlauch  24  Stunden  lang  unbenutzt  ge- 
legen hatte,  ergab  die  Messung: 

Gas  durch  Glasrohr 17,5  Kerzen 

Gas  durch  Eautschukschlauch 16,0 

Nach  1  Stunde  Durchleiten 17,5 

Hieraus  folgt,  dafs  durch  längeres  Durchleiten  der  schädliche  Ein- 
flufs des  Kautschuks  beseitigt  werden  kann.  Um  indessen  auch  noch 
den  möglichen  Einflufs  der  kurzen  Kautschukschläuche,  mit  welchen 
die  Glasröhren  der  zum  Einlochbrenner  führenden  Zuleitung  verbun- 
den waren,  direct  zu  prüfen,  wurde  die  Lichtstärke  einer  Argand- 
flamme mit  der  Flamme  des  Einlochbrenners  von  5  zu  5  Minuten 
gemessen.  Nachdem  das  Gas  5  Minuten  lang  durch  die  Zuleitung  zum 
Einlochbrenner  geströmt  und  angenommen  werden  konnte,  dafs  die 
Luft  ausgetrieben  war,  begannen  die  Messungen  und  ergaben: 

Nach    5  Minuten     17.5  Kerzen  Nach  25  Minuten    17,4  Kerzen 

»      10  n  17,6  n      30  n  17,6 

n     15         „  17,5  „     35        „  17,5 

n    20         „  17,5 

Es  ist  also  kein  Einflufs  auf  die  Lichtstärke  nachzuweisen.    Bei  allen 

von  mir  angestellten  Versuchen  wurde  stets  vor  Beginn  derselben  das 

Gas  mindestens  1  Stunde  lang  durch  die  Zuleitungsröhren  geschickt 
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Bünen  besoDderen  Einflufs  auf  den  Leuchieffect  dea-  Gases  ttbt 
die  LäDge  der  Glasojlinder  aus,  welche  bei  den  Argandbrennern  zur 
Besehleanigung  des  Luftzuges  dienen.  Es  scheint  mir  nicht  über- 
fltlssig,  hier  diesen  allerdings  schon  bekannten  Einflufs  in  Erinnerung 
XU  bringen  und  durch  Mittheilung  einiger  Messungen  vor  die  Augen 
SU  ftlhren.  Bei  ein  und  demselben  Brenner  (Normalargandbrenner) 
woxden  4  Glascylinder  von  versohiedener  Länge  angewendet  Der 
standliche  Verbrauch  war  in  den  4  Versuchen  stets  derselbe,  nämlich 
124L  Ich  war  genöthigt,  einen  so  geringen  Gasverbrauch  z^  wählen, 
da  bei  Anwendung  des  kürzesten  Gjlinders  die  Flamme  bei  diesem 
Verbrauch  bis  an.  die  obere  Cjlinderöffnung  reichte.  Die  Messungen 
ergaben  bei  Anwendung  eines  Cylinders  von: 

156mm  Länge    15,0  Kerzen  210mm  Länge    13,9  Kerzen 

186  „        14,3      „  238  „         13,5      „ 

Die  Länge  der  gewöhnlich  angewendeten  Cjlinder  beträgt  210  oder 
meistens  238mm.  Der  durch  Anwendung  eines  längeren  Gjlinders 
bedingte  geringere  Nutzeffect  wird  durch  ruhigeres  Brennen  und  die 
geringere  Empfindlichkeit  der  Flamme  g^en  Luftzug  aufgehoben. 

Bei  allen  folgenden  Versuchen  mit  Argandbrennern  wurden  Cylin- 
der  von  238mm  Länge  und  45mm  innerem  Durchmesser  angewendet. 

Argandbrenner,  Die  von  mir  auf  ihren  Leuchteffect  untersuchten 
Brenner  —  Argand-,  Schnitt-  und  Zweilochbrenner  —  sind  solche, 
welche  am  meisten  in  Gebrauch  sind,  und  verdanke  ich  dieselben 
zum  gröfseren  Theil  dem  technischen  Director  der  Berliner  städtischen 
Gaswerke,  Hrn.  Baumeister  Reifmer^  welchem  ich  wegen  seiner  stets 
bereitwilligen  Unterstützung  mit  Rath  und  That  bei  Anstellung  meiner 
Versuche  zum  lebhaftesten  Dank  mich  verpflichtet  fühle.  Ich  lasse 
hier  zunächst  die  Beschreibung  der  von  mir  benutzten  Argaxidbrenner 
folgen.  Die  Abmessungen  in  Millimeter  der  einzelnen  Brennertheile 
sind  aus  folgender  Tabelle  ersichtlich: 


Argandbrenner 

1    1   il| 

111 
59 

IV 
55 

V 
51 

VI 
52 

VII 
58 

vm 

IX 

X 

Qesammthöhe  des  Brenners 

72 

73 

60 

70 

72 

Höhe  d.  Porzellan-  od.  Speck- 

steinkörpers über  d.äufse- 

ren  Messingfassang    .    . 

34 

28 

23,5 

20 

2  , 

2 

21 

22 

18 

16 

Aeolserer  Durchmesser  die- 

ses Körpers 

23 

21 

24 

24 

25 

25 

24 

26 

24 

21 

Innerer  Durchm.  desselben 

(innerer  Luftzug)  .    .    . 

12 

10,5;  13,5 

12,5 

17 

17 

12,5 

14,5 

16 

13,5 

Durchmesser  d.  Lochkreises 

17,5 

15,5 

19,0 

18,5 

22 

22 

19 

21,5 

21 

18 

Durchmesser  der  Löcher    . 

0,7 

0,6 

OJ 

0,7 

1,0 

0,9 

0,7 

0,8 

1,3 

1,3 

Anzahl  der  Löcher    .    .    . 

32 

24 

32 

32 

36 

36 

32 

40 

30 

24 

Argandbrenner  I  ist  ein  Porzellanbrenner.    Mit  demselben  stelle  ich  die 
täglich  vorzunelimenden  photometriscben  Beobachtungen  des  hiesigen  Leucht- 
gases an.    Auf  Taf.  14  zeigt  Fig.  1   den  Brenner  in  1/^  n.  Gr.    Der  äufsere 
Luftzug  wird  durch  einen  Korb  mit  50  Schlitzen  von  120»°»  Länge  und  0««,7 
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Breite  der  Flamme  cageftthrt    Der  innere  LftilsQg  tritt  durth  einen  Korb  mit 
^  fiolcber  Sdüitae  ein.    Ein  innerer  Conas  fehlt    Preia  des  Brenners  3  M. 

II  ist  ein  kleiner  Poraellanbrenner  (Fig.  2)  mit  hohem  Conus,  welcher 
oben  2&^^  Durchmesser  hat    Preis  1,50  M. 

III  ist  ein  Specksteinbrenner  mit  Conus  (Fig.  8).    Preis  1^  ML 

IV  iat  ein  Specksteinbrenner  mit  Ck)nus  (Fig.  4).    Preis  1,50  IL 

V  und  VI  sind  Specksteinbrenner  mit  Hebelyorrichtung  sum  Reguliren 
des  Oascuflnsses  (Fig.  5).    Preis  9  bis  2,50  M. 

VII  (Fig.  6)  ist  ein  sogen,  amerikaoiseher  (Speckstein-)  Brenner,  bei  vel- 
ehem  die  innere  LufUnführung  durch  einen  Korb  mit  45  Schlitien,  die  toCsere 
Luftzuführung  durch  ein  abwärts  gebogenes  Blech  mit  50  Schlitzen  Ton  je 
0Bim^5  Weite  geeohieht  Der  C>flinderlialter  ist  ron  höchst  einfacher,  aber 
»weckmäfsiger  Form.    Preis  $  M. 

VIII  ist  ein  Porzellanbrenner  mit  Conus  (Fig.  7).    Preis  1,50  H . 

IX  und  X  sind  Sugg*sehe  Brenner  (Fig.  8),  b€aelchnet  mit  den  Buch- 
staben D  und  F.    Preis  6,50  und  6s00  M. 

Bei  den  Brennern  II  bis  VI  und  VIII  bis  X  tritt  die  Luft  ohne  Hinder- 
nisse durch  grofse  Oeffnungen  au  der  Flamme.  Von  diesen  Brennern  sind 
am  beliebtesten  und  deshalb  am  meisten  im  (Gebrauch  n,  V,  VI  und  Vm. 

Um  die  Leistungafllhigkeit  yersohiedeaer  Brenner  zu  ermittelD, 
kann  man,  wie  es  bisher  nieistenB  geschehen,  die  Lichtstarke  der 
Flammen  bei  ein  und  demselben  Verbrauch  (etwa  1501)  messen..  Es 
kam  mir  aber  darauf  an,  zu  erforschen,  ob  .derselbe  Brenner  bei  einem 
bestimmten  Oaaverbraach  eine  im  Verhältnifa  zu  diesem  Yerbraoch 
günstigste  Lichtstarke  gebe,'  und  deshalb  habe  ich  die  Lichtstarke  bei 
allen  Brennern  bei  verschiedenem  Oasyerbrauch  gemeaaen.  Ba  wttrde 
die  ohnehin  sehr  zeitraubeaden  Veraaohe  unnütz  in  die  Lange  gezogen 
haben,  hatte  ich  alle  Brenner  bei  demselben  Verbraach,  etwa  bei  50, 
60,  80)  lOQi  q.  a.  w.^  auf  ihre  Lichtstarke  untersuchen  wollen.  Ich 
habe  bei  den  yerschiedenen  Brennern  die  Lichtstarke  bei  verschiedenem, 
aber  ganz  beliebigem  Gasverbrauch  festgestellt,  und  zwar  wurde  dabei 
30  verfahren,  dafs  zunächst  eine  Versuchareihe  mit  zunehmendem, 
dann  eine  Versuchsreihe  mit  abnehmendem  Verbrauch  angestellt  wurde. 
Pie  Ergebnisse  dieser  beideu  Reihen  wurden  dann  zu  einer  Reihe  zu- 
sammengestellt. Um  nun  aber  einen  Vergleich  der  Leistungsfähigkeit 
der  unterattohten  BveiHMf  viMfiehmeA  so  kikuMo,  war  ea  ii5tbig,  eine 
Reduction  der  Versudiszahlen  anf  einen  bei  allen  Bremiem  gleichen 
Gasverbranch  vorzunehmen.  Dies  geschah  durch  eine  graphische 
Darstellung,  indem  die  Versuchszahlen  in  ein  GoordinateoiietE  von 
grofsem  Mafsstabe  eingetragen  wurden,  dessen  Abscisse  die  Anzahl  der 
verbrauchten  Liter,  'dessen  Ordinate  die  Lichtstarke  in  Normalker- 
zenflammen   angab.    Hieraus  konnte   dann  leicht   die  Lichtstarke  i^r 


StÜDdncber 

Lichtstärke 

1  Kerze 

Stündlicber 

Lichtstarke 

1  Kerze 

Verbrauch 

Kerzen 

durch 

Verbrauch 

Kerzen 

durdi 

501 

1,8 

27,71 

1381 

15,6 

8,8 

56 

2,6 

21,5 

142 

16.2 

8,7 

76 

5,5 

18,8 

150 

17,7 

.    8,4 

95 

8,2 

11,5 

155 

18,7 

8,2 

98 

.     8,6 

11,4 

161 

19,8 

8,1 

115. 

11,9 

9,7 

172 

21,5 

8,0 
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einen  bestimmten  Yerbiraiich  ennitteh  werden.  Ich  theile  kter  sa- 
nichst  die  ftl7  den  Brenner  I,  den  Normalatfgandbrenner,  in  einer 
Versnehareibe  geAmdeiien  Zahlenwertiie  mit 

FOr  jeden  unierrachten  Brenner  wurde  nun  eine  fthnüdie  Yer- 
Bncbsreibe  ermittelt,  die  Ergebnisse  grapbisch  dargestdlt  und  ans 
dieser  Darstellung  die  Lichtstärke  für  den  Gasrerbrauch  Ton  50,  6D, 
701  u.  s.  w.  gefunden.  Die  folgenden  Tabellen  enthalten  die  auf  diese 
Weise  ermittelten  Lichtstftrken  fCtr  den  nebenstehenden  Verbranch. 


äff 

Argandbrenner  | 

argandbrenner  1 

Argandbrenoer 

Argandbrenner 

i^ 
«« 

Kerzen 

i  Kerze 

durch 

Kerzen 

IKen» 
duTcb 

Kerzen 

i  Kerze 
durch 

K«nen 

1  Kerze 
durch 

Kerzen 

t  Kerze 
darch 

ÖOl 

w 

27,7J 

0,4 

ISöl 

0,9» 

55,51 

__ 

.^. 

_ 

-^ 

60 

2,6 

21^ 

1>4 

48- 

1,8 

88,8 

1,6 

87,51 

,    1.5 

401 

70 

4,7 

14,9 

2,6 

26 

M' 

20,6 

2,7 

25,9 

2,3 

80 

m 

6,1 

13,1 

3,9 

21 

^^ 

16,6 

3,8 

21,0 

8,2 

25 

90 

7^ 

12,0 

54 

17 

6,3 

14,a 

5^ 

16,4 

4.2 

21 

100 

9,0 

114 

6^ 

15 

7,9 

12,6 

7^ 

13,8 

5,5 

18 

110 

10,9 

10,1 

7,9 

14 

9,5 

11,5 

9,5 

11,6 

6,9 

16 

120 

1»,8 

9,4 

9,6 

12,5 

11,0 

10,9 

11,6 

10,4 

8,3 

14,4 

130 

14,4 

9,0 

11,3 

11,5 

12,7 

10,2 

18,8 

9,9 

9,8 

18s8 

140 

15,9 

8,8 

13,4 

10,5 

14,4 

9,7 

15,1 

9,2 

11,6 

12,tt 

150 

17,7 

8,4 

15,8 

9,5 

16,1 

9,3 

16,8 

8,9 

18.2 

11,4 

IßO 

18,6. 

8sl 

18,2 

8* 

m^ 

8,9 

18,5 

8,6 

14,8 

10,8 

170 

21,8 

8,0 

— 

19,5 

8,7 

20,2 

8,4 

16,7 

^9^ 

180 

— 



214 

8,6 

21,4 

M 

18,5 

9,7 

190 



— 

— 



22,5 

8,4 

2(),4 

9,5 

IKK) 



,    — 

•— 

— 

28s7 

8,4 





25>,1 

Vi 

210 



— 

— 



264 

8,8 





28,4 

8,9 

220 



— 

— 





24,7 

8,8' 

290 



— 

— 

— 

1    — 

— 

1        - 

— 

-— 

sf 

Argandbrenner 

Argandbrenner 

Argandbrenner 

Argandbrenner 

Argandbrenner 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

> 

1  Kerze 

\  Kerze 

1  Kene 

1  Kerze 

IKen* 

Kerzen 

durch 

Kerzen 

durch 

Kerzen 

durch 

Kerzen 

durch 

Kerzen 

durch 

501 

_ 

•«_ 

24 

241 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 



60 

1,5 

401 

3,3 

18,2 

1,5 

401 

— 

— 

-^ 

— 

70 

2,6 

27 

4,7 

15,0 

2,4 

29 

— 

-   -.- 

0,9 

771 

80 

8,8 

21 

6,3 

12,7 

8,7 

21,6. 

i,ft 

80! 

2^ 

82 

90 

5.0 

18 

8,0 

11,2 

6,3 

17,0 

2,1 

43 

4,1 

22 

100 

6,2 

16 

9,8 

10,2 

V 

14,1 

8,8 

30,3 

^'2 

17,5 

110 

7,4 

14,8 

11,6 

9,5 

8,9 

12,3 

4,9 

22,5 

7,7 

14,3 

120 

8,6 

18,9 

13^ 

9,0 

10,7 

11,2 

6,7 

17,9 

9,5 

12,6 

130 

10,2 

12,7 

15,0 

S,7 

12,4 

10,6 

8,8 

14,7 

11,6 

11,2 

140 

11,8 

11,8. 

\%fi^ 

8,4 

14,«^ 

10,0 

11,1 

12,B 

18,7 

10,2 

150 

18,2 

11,4 

18,1 

8^ 

15,7 

9,5 

13,4 

10,9 

16,8 

9v6 

160 

14,8 

10,8 

19,6 

8,1 

17,3 

9,2 

15,5 

10,3 

17,9 

8,9 

170 

16,4 

10,6 

— 

18,9 

9,0 

17,6 

9,7 

20,0 

Sfi 

180 

18,8 

10,0 

— 



20,5 

8,8 

19,6 

9,2 

22,1 

8,1 

190 

19,7 

9,6 

— 



.— 

21,7 

ÖJ 

24,0 

7,9 

200 

21,4 

9,2 

—  . 





23,4 

8,5 

25,1 

7,9 

210 

28,3 

9,0 

— 

■            — 

— 

24,7 

8.5 

220 

"24,6 

8,9       - 





26,4 

"*n^ 

— 



230 

25,4 

8,9 

1    - 

- 

1        - 

— 

27,8 

8,2 

— 

-- 
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-  Die  LeistQDgsftbigkeit  eines  jeden  Brenners  leuchtet  aber  am 
besten  ein ,  wenn  man  dorch  Division  der  yerbrauchten  Liter  durch 
die  gefundene  Lichtstärke  die  Ansah!  der  Liter  Leuchtgas  berechnet, 
durch  deren  Verbrauch,  eine  Lichtstärke  von  1  Kerze  bewirkt  wird. 
Dieser  Quotient  ist  for  jeden  Brenner  in  der  Rubrik  hinter  der  Licht- 
stärke (unter  ^1  Kene  durch^)  enthalten.  Es  geht  daraus  hervor, 
dafs  anfangs  die  Lichtstärke  in  einem  ganz  bedeutend  gröfseren  Ver- 
hältnifs  zunimmt  als  der  Oasverbrauch.  Diese  unverhältnifsmäfsige 
Zunahme  der  Leuchtkraft  erklärt  sich  dadurch,  dafs  eine  bestimmte 
Oasmenge  zur  Bildung  des  unteren  blauen  Theiles  der  Flamme  di^t 
und  dafs  bei  steigendem  Verbrauch  eine  immer  kleinere  Menge  Oas 
zur  Vergröfserung  dieses  nichtleuchtenden  Theiles  der  Flamme  ver- 
wendet wird,  die  bei  weitem  gröfste  Menge  dagegen  zur  Bildung  des 
mittleren  leuchtenden  Theiles  beiträgt 

Die  bereits  oben  erwähnte  graphische  Darstellung  ist  aber  ganz 
besonders  geeignet,  uns  die  Beziehung  zwischen  der  Lichtstärke  einer 
Brennerflamme  und  dem  Oasverbrauch  mit  einem  Blick  zur  Auschauung 
zu  bringen.  Es  ist  deshalb  in  Fig.  11  Taf.  14  dieselbe  für  die  Brenner 
I  bis  III,  V  bis  Vn,  IX  und  X  gegeben.  Man  ersieht  aus  derselben, 
dafs  es  durchaus  nicht  gleichg^ttltig  ist,  welchen  Brenner  man  zur 
Erzielung  einer  bestimmten  Beleuchtung  wählt  So  erhält  man,  um 
nur  auf  einen  Fall  aufmerksam  zu  machen,  bei  einem  stündlichen 
Oasverbrauch  von  90^  durch  Anwendung  des  Brenners  IX  eine  Licht- 
stärke von  2  Kerzen,  während  man  durch  den  Brenner  I  fast  die 
4  fache  Lichtstärke  erzielt.  Bei  höherem  Oasverbrauch  ist  die  Lei- 
stungsfähigkeit der  Brenner  zwar  nicht  in  dem  Orade  verschieden  wie 
bei  niederen,  aber  immerhin  noch  erheblich  genug,  um  bei  der  An- 
schafl^ung  eines  Brenners  nicht  auf  den  Preis,  sondern  allein  auf  die 
Leistungsfähigkeit  desselben  zu  sehen.  (Schlufs  folgt) 


üeber  Nenerimgen  in  der  Zuckerfabrikation. 

Mit  AbbUdungen  aaf  Tafel  13. 
(Patentklasse  89.    Fortsetzung  des  Berichtes  Bd.  242  8.  206.) 

Dem  nach  dem  neuen  österreichischen  Steue^esetz  (vgl.  Wagners 
Jahresbericht^  1880  S.  572)  erforderlichen  Zählapparat  für  Diffusions- 
ge/äfse  von  J.  und  H,  Sebek  in  Prag  ^  liegt  folgender  Gedanke  zu  Grunde: 
Werden  im  Innern  eines  Diffuseurs  zwei  Platten  von  yerschiedenem 
Metall  oder  elektrische  Leiter  der  ersten  Ordnung,  z.  B.  eine  Zink- 
und  eine  Kupferplatte,  in  der  Weise  angebracht,  dafs  man  sie  auf  die 

1  ZeiUchrift  für  Zuckerindtutrie  in  Böhmen,  1880  Bd.  4*S.  322. 
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innere  Mantelflftehe  isolirt  aofschraubt,  so  wird  in  dem  Augenblicke, 
wo  der  Diffiiseur  mit  frischen  Bübenechnittlingen  und  heifsem  Waaser 
bezieh.  Saft  gefüllt  wird,  swisfihen  beiden  Platten  ein  dektrischer 
Strom  ersengt,  welcher  in  Verbindung  mit  einem  Elektromagnet  sofort 
einen  Anker  anzieht  Durch  allmähliches  Abziehen  des  Saftes  aus 
dem  Diffuseur  wird  der  elektrische  Strom  der  beiden  Platten  mit  der 
des  Saftes  oder  des  Salzgehaltes  der  Flüssigkeit  geringer.  Der  Anker 
ist  an  einem  drehbaren  Hebel  befestigt,  welcher  an  dem  anderen  Hebel- 
ende einen  zweiten  Anker  trägt,  dem  ein  zweiter  Elektromagnet  g^en- 
über  steht.  Bringt  man  diesen  zweiten  Elektromagnet  mit  einer  Kupfer- 
und  Zinkplatte  eines  zweiten  Dififuseurs,  welcher  in  der  Kette  vom 
ersten  Diffuseur  um  einige  Diffuseure  weiter  absteht,  in  Verbindung, 
so  zieht  in  dem  Augenblicke,  in  welchem  der  zweite  Diffuseur  neu 
gefEÜlt  wird,  der  zweite  Elektromagnet  den  Anker  an,  da  der  elek- 
trische Strom  der  Platten  in  diesem  neu  gefällten  Diffuseur  viel  stärker 
ist  als  m  dem  abgezogenen'  und  fast  schon  ausgelaugten  ersten  Diffu- 
seur. Kommt  die  Reihe  des  Füllens  mit  frischen  Rübenschnittlingen 
wieder  an  den  ersten  Diffuseur,  so  wird  der  erste  Anker  yom  Blektror 
magnet  angezogen,  weil  der  elektrische  Strom  dieser  Plätten  in  diesem 
frisch  gefüllten  Diffuseur  wieder  stärker  ist  als  in  dem  bereits  wieder 
abgezogenen  Diffuseur.  Diese  Bewegung  des  Hebels  wird  nun  in  be- 
kannter Weise  auf  ein  Zählwerk  übertragen.  —  K.  V.  Zenger  empfiehlt 
den  Apparat  a.  a.  0.,  1881  Bd.  5  S.  243  als  praktisch  brauchbar. 

Der  Zählapparat,  System  Divis-Qrofi^^  besteht  wie  der  -von  jB.  F. 
Qrofs  3  angegebene  aus  dem  luftdicht  geschlossenen  Cylinder  B  (Fig.  1 
Taf.  13),  welcher  durch  das  Bohr  D  mit  dem  Diffuseur  verbunden  ist, 
so  dafs  bei  Füllung  des  Diffuseurs  die  Luft  im  Behälter  B  zusammen- 
geprefst  wird.  Dieser  durch  das  Bohr  e  fortgepflanzte  Luftdruck  hebt 
die  Gummischeibe  n  mit  dem  Stift  a  und  dadurch  die  in  das  Zähl- 
werk  F  eingreifende  Stange  v.  Hört  bei  der  Entleerung  des  Diffuseurs 
der  Druck  auf,  so  wird  diese  Vorrichtung  durch  das  Gewicht  K  in 
die  ursprüngliche  Lage  zurückgebracht  und  durch  diese  Doppelbewe- 
gung das  erste  Bad  m  des  Zählwerkes  um  einen  Zahn  yorgeschoben« 
Dieser  regierungsseitig  yorgeschriebene  Apparat  zeigt  jedoch  häufig 
zu  yiel  an,  nie  zu  wenig.  Die  für  denselben  yon  B.  F.  Qrofs  yorge- 
sdilagene  Arretirungsvorrichtung  wurde  nach  einem  Commissionsgut- 
achten  abgelehnt  —  Ob  sich  das  von  Karlik^  in  die  Leitung  e  einge- 
schaltete Gljceringefäfs  oder  der  yon  Morab  und  Krause^  construirte 
Moderator  bewähren  wird,  bleibt  abzuwarten. 

2  ZtUsAHfißkr  Riä)m»uckervndu9trit  in  Böhmen^  1880  Bd.  4  S.  379.  Bd.  5 
•S.  129  und  148. 

3  Organ  des  VeremeM  für  Rüben»uckerindusirie  der  ö.-u.  Monarchie^  1880  Bd.  4 
♦8.  404  und  411.  Bd.  5  S.  115  und  137. 

4  ZeOsekrmfür  Zuekerindutirie  in  Böhnun^  1881  Bd.  5  S.  195. 

5  Organ  des  Vereines  für  Rüben/iUckenndustrie  derö.-u,  Monarchie^  1881*6.53. 
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B«far  äfanUeb  ist  der  DiffiiBeonlÜiler  you  EgrnU^  während  F.  Pofcon^ 
die  BewegHDg  des  Zählwerkes  diuroh  einen  Kolben  bewirld;,  auf  wel- 
chen die  Piflssigkeit  riee  Diffeseois  «Hreet  wirkt  ^ 

Sei  dem  Apparate  tod  MogMi^  7  gelangt  die  Flüssigkeit,  mit 
weldier  sich  das  mit  dem  Zählapparate  unmittelbar  in  Verbindug 
stehende  IMfifosionsgeiUs  fillM:^  dnrch  den  Stotsen  S  in  das  Gehäuse  a 
(Fig.2  Taf.  13)  und  hebt  den  Sehwimmer  h ,  bis  sich  das  obere  Luftrohr« 
durch  die  am  Sehwimmer  sich  befindenden  VerseUnfsplatteD  d  vei^ 
schliefst  Jene  Bewegung  des  Schwimmers  sammt  der  Ftthrungssiange  e 
hat  auch  das  Heben  des  Hebels  /  Eur  Folge,  wobei  diese  Lage  so  lange 
erhalten  bleibt,  als  die  Flüssigkeit  im  Gehäuse  besieh,  in  dem  Diffii* 
seur  oder  Galorisator  sich  befindet  Sobald  aber  der  DiSiiseur  eatiewt 
wird,  so  wird  sich  gleichseitig  eruch  das  unmittelbar  in  Verbiadung 
stehende  Schwimmergehäuse  entleeren,  in  welohem  der  Sehwimmer 
seine  ursprttngliche  Lage  annimmt,  und  somit  die  Anseige  des  Uhr-% 
Werkes  um  eine  Einheit  vorgerückt 

OppI^  verbindet  den  1^  Flüssigkeit  fassenden  Messingojlinder  A 
(Fig.  3  Taf.  13)  durch  Gummischläuche  a  und  e  mit  dem  unteren  mid 
oberen  Uebersteiger  des  Diffuseurs.  Wird  nun  der  frisch  mit  SchnitBeln 
gefällte  Diffuseur  mit  Saft  gefüllt,  so  tritt  dieser  auch  durch  den 
Schlauch  a  in  das  Gefäfs  Ä^  während  die  Luft  durch  die  andere  Ver- 
bindung entweicht.  In  Folge  dessen  sinkt  der  durch  den  kldnen 
Hebel  n  geführte  Cylinder  A  und  greift  mittels  des  Hebels  F  in  das 
erste  Rad  C  des  Zählwerkes  ein.  Bei  der  Entleerung  des  Difiusions- 
geftfses  fliefst  auch  der  Saft  aus. dem  Behälter  A  zurück,  so  dafs  das- 
selbe nun  von  dem  Gegengewicht  D  wieder  in  seine  frühere  Stellang 
gehoben  werden  kann. 

0.  Hodek  verbindet  das  Zählwerk  mit  dem  Deckel  des  Difiusions- 
gefäfses,  Strube  ^.mit  dem  Wasserhahn,  A.  Wlasak  ^  mit  dem  Lufthahne 
des  Difi*useur8,  Alle  in  der  Voraussetzung,  dafs  diese  Theile  des  Dif- 
fusionsappärates  bei  jeder  neuen  Füllung  nur  einmal  geöffnet  und  ge- 
schlossen zu  werden  brauchen.  Die  Anwendung  des  Hodek'Bchtn 
Apparates  ist  seit  dem  12.  Januar  1881  den  österreichischen  Zueker- 
fabriken  gestattet 

Schäffer  und  Budenberg  ^^  füllen  ein  in  den  Diffuseur  ragendes 
Rohr  R  (Fig.  4   Taf.  13)   mit  Aether,  dessen   Spannung    durch   die 

6  ZoitschHß  für  Znckerindustrie  in  Böhmen^  1880  Bd.  4.  *  S.  388.  Bd.  5.  6. 137 
und  151  bezieh.  *S.  393. 

7  Zeitschrift  für  ZuckeHndwtne  m  Böhmen^  1880  Bd.  5  *  8.  95. 

8  ZeiUehHß  für  Zuckerinduttrie  in  Böhmen^  1881  Bd.  5  *  S.  230. 

9  ZeUschHft  für  ZuckeHndustrie  in  Böhmen^  1880  Bd.  5  S.  29  u.  137.  1881 
Bd.  6  S.  196  u.*226  bezieh.  1880  Bd.  5»S.  92. 

10  Organ  des  Vereines  für  Rübenzuckerindustrie  der  ö.-u,  Monarchie^  1881*  S.  55. 
1881  Bd.  5  S.  197. 

11  Zeüschrift  für  ZuckeHndustrie  in  Böhmen^  1881  Bd.  5*8.  173.  ' 
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BAhreofeder  /  uiilels  Hebel  ODd  Sperrklinke  auf  das  Zählwerk  « fiber- 
tngen  wird.  Die  ABOTdniiog  der  Sperrklinke  igt  so  getroflfen,  dab 
dieselbe  nur  bei  steigender  Temperatur  und  swar  beim  Ueberschreiten 
ein»  bestiflunten  Orenae  die  Einerscheibe  des  Zählwerkes  um  eine 
Stdle  weiter  bewegt,  während  dies  bei  weiterem  Steigen  und  beim 
Rückgang  der  Temperatur  nicht  geschieht,  so  dafs  ein  Zählen  erst 
wieder  stattfinden  kann,  wenn  nach  erfolgtem  Bttckgang  der  Tempe- 
ratur um  ein  Bestimmtes  unter  jene  Grenze  ein  abermal^es  Ueber- 
0obreiten  jener  Grenze  stattfindet.  Der  Sicherheit  wegen  können  zwei 
derartige  Federn  und  Zählwerke  angewendet  werden,  welche  sich 
gegenseitig  eontroliren. 

Wenn  nun  auch  das  neue  österreichisehe  Gesetz,  nach  welchem 
die  Steuer  nach  der  Gröfse  der  Difiuseure  und  det  Anzahl  der  FlUJungen 
bemessen  wird,  Yorzttge  Tor  der  früheren  Pausdialirung  ^  hat,  so 
erscheint  es  doch  nicht  unwahrscheinlich,  dafs  auch  diese  Bestimmung, 
und  damit  auch  die  genannten  Zählapparate,  früher  oder  später  durch 
die  in  Deutsdbland  übliche  Bübensteuer  oder  aber  durch  die  Fabrikat- 
ateuer  ersetzt  wird. 

Bei  dem  in  Fig.  5  und  6  Taf.  13  dargestellten  Verdampfapparaie  von 
Ö.  Turek  und  J.  Kettler  in  Batibor  (*  D.  B.  P.  Nr.  13  407  vom  29.  Mai  1880) 
treten  die  Betourdämpfe  durch  das  Bohr  n  in  dän  Vorkocher  A  und 
verlassen  denselben  bei  Q,  während  der  directe  Dampf  bei  z  einströmt, 
der  Saft  bei  x  eintritt  und  durch  Bohr  a  zum  Fertigkocher  B  geht. 
Die  Uebersteiger  C  und  D  sind  mit  Saftabflufsrohr  d  versehen,  der 
Böhrencondensator  E  mit  Wasserzuflufs  und  Abflufsrohr  A  und  0.  Die 
aus  dem  Yorkocher  Ä  herrührenden  und  aus  der  Heizkammer  des 
Fertigkochers  B  tretenden  Dämpfe  gelangen  nun  nicht  wie  sonst  in 
Brfldenpumpen  oder  Gondensationsgefäfse ,  um  in  letzteren  durch  aus 
Brausen  tretendes  Wasser  condensirt  zu  werden,  sondern  durch  Bohre  T 
und  S  in  einen,  eigens  dazu  construirten  Gondensator  M^  weicher  bis 
zum  Siebe  I  immer  mit  Wasser  aus  den  Brausen  F  und  O  gefüllt  ist 
und  mittels  Bohr  P  mit  der  Luftpumpe  in  Verbindung  steht  Die 
Pumpe  saugt  in  Folge  dessen  nur  50  bis  55^  warmes  Wasser  ab.  Sollen 
die  Apparate  gereinigt  werden,  so  läfst  man  bei  6  Wasser  eintreten. 

Das  Svbstüutionaeerfahren  zur  Oewinnwig  von  2ivtckerkalh  aus  MetasMe, 
welches  A*  Qraf  Buonaccorsi  dt  Pistoja  in  Wien,  L.  Steffen  in  Wien 
und  J.  Drucker  in  Brunn  (Erl.  »D.  B.  P.  Nr.  8346  vom  26.  Juni  1878) 
patentirt  wurde,  benutzt  das  Zerfallen  des  in  der  Kälte  gebildeten 
Zuckerkalkes  beim  Erhitzen  in  Zucker  und  schwer  löslichem  Drittel« 
zuckerkalk. 


12  Wagner'M  Jahntbericht  der  ehemuchen  Technologie^  ibrtgeset^  von  F^Ftidur, 
1880  S.  562  uad  569. 
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In  Bebälteni,  deren  G^ammtinbalt  etwa  das  lOfache  Gewicht  ao 
Wasser  der  Üblich  zu  verarbeitenden  Melasse  fassen  soll,  wird  diese 
mit  Wasser  verdünnt  nnd  mit  Kalk^rei  von  900  b.  versetst  Die  Ver- 
dttnnong  mit  Wasser  soll  so  bemessen  werden,  dafs  die  gebildete 
ZackerkalklOsong  beim  Erbitsen  auf  10(K>  einen  Niederschlag  aoe- 
scbeidet,  Melasse  mit  47  bis  50  Proc  Zucker  z.  B.  mit  der  6ftusheo 
Wassermenge.  Der  verdünnten  Melasse  wird  nun  so  viel  Kalk  ange- 
setzt, als  sich  bei  der  entsprechenden  Temperatur  darin  auflöst  Es 
soll  nur  dann  gearbeitet  werden,  wenn  die  Melassenlösung  sich  noch 
auf  150  abkühlen  kann,  falls  man  keine  künstliche  Kühlung  anwenden 
will.  Da  die  Löslichkeit  des  Kalkes  von  0  bis  15^  nur  wenig  ver- 
schieden ist)  so  verwende  man  die  Menge  Kalk,  welche  0^  entspricht, 
oder  28  Tb.  reinen  Kalk  auf  100  Th.  Zucker  in  der  betreffenden 
Lösung.  Die  Behälter,  von  denen  jeder  bei  täglicher  Verarbeitung  von 
10t  Melasse  20cbm  Inhalt  hat,  haben  einfache  Rührwerke.  Hat  sieh 
der  Kalk  nach  etwa  8  Stunden  gelöst,  so  wird  die  erhaltene  sogen. 
Ansatzlauge  in  geschlossenen  Kochgefäfsen  auf  etwa  110^  mittels  Dampf 
erwftrmt,  so  dafs  sich  der  unlösliche  Zuckerkalk  abscheidet,  worauf 
der  gesammte  Inhalt  der  Kochgef&fse  durch  Filterpressen  getrieben 
wird,  welche  mit  Vorrichtungen  zum  Auslaugen  der  Kuchen  mittels 
110<)  heifsen  Wassers  versehen  sind.  Man  packt  dann  die  Kuchen  in 
Prefstücher  von  Zwillich,  in  welchen  dieselben  mittels  einer  hydrau- 
lischen, mit  Dampf  geheizten  Presse  bei  einem  Drucke  von  100  bis 
150«^  nachgeprefst  werden.  Die  Ansatzlauge  darf  während  des  Filtri- 
rens  sich  nicht  unter  100^  abkühlen,  weshalb  die  Filterpressen  vor 
dem  Einlassen  von  Flüssigkeit  mit  Dampf  angewärmt  werden  müssen. 

Die  aus  den  Pressen  ablaufende  Mutterlauge  wird  abgekühlt  und 
die  dem  ausgefällten  Zuckerkalk  entsprechende  Menge  Zucker  in  Form 
von  Melasse  und  Kalk  als  Kalkbrei  wieder  zugefügt.  Die  so  behan- 
delte Mutterlauge  rührt  man  bei  gewöhnlicher  Temperatur  etwa 
3  Stunden  weiter,  bis  die  Flüssigkeit  mit  Kalk  gesättigt  ist  Es  ist 
dann  die  Mutterlauge  durch  ,)8ubstitution^  von  Melasse  und  Kalk  der 
ursprünglichen  Ansatzlauge  im  Procentgehalt  an  Zucker  und  Kalk 
gleich.  Man  erhitzt  nun  die  Mutterlauge  in  den  Kochgefäfsen,  worauf 
ebenso  wie  vorhin  bei  der  Erwärmung  der  Ansatzlauge  sich  unlös- 
licher Zuckerkalk  ausscheidet,  welcher  abfiltrirt  und  abgeprefst  wird. 
Die  darin  enthaltene  Zuckermenge  entspricht  dem  gesammten  Zucker, 
welchen  man  in  der  Melasse  der  Mutterlauge  substituirte.  Nun  wieder- 
holt man  Substitution  und  Fällung  mit  derselben  Mutterlauge  so  lange, 
bis  die  letztere  durch  die  sich  anhäufenden  Nichtzuckerstoffe  und  Salze, 
nach  20-  bis  25facher  Wiederholung,  nicht  mehr  zu  verwenden  ist 
Die  letzte  Mutterlauge  macht  man  zuckerarm,  indem  man  nur  Kalk 
jiach  jeder  Fällung  substituirt 

Der  gewonnene  Zuckerkalk  wird  in  einfachen  HischmaBchinen  mit 
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Wasser  su  einem  Brei  von  lO^  B.  angeriebeD,  mit  Eohlensäqre  zersetzt 
mid  so  wie  satmrirter  Rttbensaft  auf  Zucker  weiter  yerarbeitet  Der 
Zuekerkalk  kann  auch  im  Wassec  zu  einem  Brei  von  30^  B.  verrieben 
and  als  Scheidemittel  statte  Kalk  den  grünen  Rabensäften  zugesetzt 
und  mit  diesen  gemeinsam  auf  Zucker  verarbeitet  werden. 

Bei  der  Verarbeitang  von' Melasse  für  sich  nach  diesem  Verfahren 
in  Troppau  ^  und  DoUoplass  zeigte  sich^  wie  K.  Stammer  in  der  Zeit' 
9ckHfi  deM  deui9chen  Vereine  ßkr  Rabmsucker^  1880  S.  139  und  1881 
S.  871  berichtet^  dafs  die  Saturation  ohne  jeden  Anstand  verlief  und 
durch  einfache  Wiederbenutzung  yerdttnnterer  Säfte  solche  von  der 
Schwere  der  gewöhnlichen  Fabriksäfte  zu  liefern  vermochte.  Die 
erhaltenen  Saturationssäfte  untersdliieden  sich  darin  von  den  gewöhn- 
lichen^ dafs  die  Wirkung  der  Filtration  auf  dieselben  sehr  bedeutend 
war  und  so  Dicksäfte  und  Follmassen  von  hoher  Reinheit  erhalten 
.  werden  konnten,  sowie  das  Kochen  auf  Korn  in  ganz  normaler  Weise 
TOn  Statten  ging.  Siammer  stellte  dem  entsprechend  folgende  Rein- 
heiten fest: 

TT««-.«.,-«,-^^-  7»^v^.v«iv  Q1  o  )  Scheinbare  Reinheit  des  duwih 

MrS^    Zückerkalk  .    .    81,2  Saturation  des  Zuckerkalkefl 

Gereinigter  „  .    ,    80,6  und  85,7  \  gewonnenen  Saftea, 

Scheinbare    Wirkliche 
Reinheit 
Unfiltrirter  Dicksaft   ....    84,5  — 

....    83,0  86,8 

Filtrirter  Dicksaft 86,5  88,5 

«        87,9  90,1 

FällmaBse,  wirkliche  Reinheit  90,4. 

An  Ablaufzueker  ersten  Produotes  wurden  erzielt  62  Proc.  der 
Fallmasse,  entsprechend  26,9  Proc.  der  verarbeiteten  Melasse,  femer 
S^4  Proc.  der  Melasse  an  geschleudertem  zweiten  und  etwas  drittes  Product, 
welches  hier,  ebenso  wie  die  Restmelasse,  aufser  Berechnung  gelassen 
werden  mag.  Der  Saturationsschlamm  enthielt,  weil  die  Filterpressen 
nicht  mit  Absüfsvorrichtung  versehen  waren,  noch  eine  auf  4  bis 
5  Procent  der  Melasse  zu  berechnende  Menge  Zucker,  so  dafs  die 
wirkliche  Ausbeute  etwa  35  Proc.  betrug.   . 

*Wenn  die  Arbeit  im  Gange  ist,  enthalten  die  mit  Rührwerk  ver- 
sehenen Ansatzbehälter  0  (Fig.  7  Taf.  13)  abgekühlte  Ansatzlauge,  d.  h. 
eine  Mischung  von  Mutterlauge  von  der  vorhergehenden  Zuckerkalk- 
abseheidung  mit  Melasse  und  Kalk,  womit  sie  in  geeignetem  Verhältnifs 
versetzt  und  zur  richtigen  Temperatur  abgekühlt  ist.  Nach  beendeter 
Mischung  wird  die  Ansatzlauge  aus  einem  dieser  Oefäfse  durch  Rohr  a 
nach  dem  Erwärmungsgefäfs  H  befördert,  wo  sie  zur  Abscheidung  des 
unlöslichen  Zuckerkalkes  auf  IIQO  erhitzt  wird,  worauf  die  Flüssigkeit 
nach  dem  DruckgeATs  (Hontejus)  J  und  von  hier  mittels  Dampfdruck 


«  Hier  wurde  das  Verfahren  in  Folge  einer  Explosion  wieder  verlaeflen. 
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•US  JEUAr  d  diirob  Rohr  6  in  die  FUterprassea  R  gedrtlekt  wird.  Die 
abdiersende  Matterlauge  gelangt  durch  Bohr  b  naeb  dem  Sammelbe- 
hilier  ÜE,  der  Zuckerkalk  wird  durch  die  Schnecke  s  nach  dem  Vor- 
reiber  mit  Rüfarwerii  P  geBehafiL  Hier  ^ird  der  Zackeriialk  mit  im 
Oefäfs  L  erhitsten,  in  N  gemeBseoem,  koeheodem  Wasser  im  VerhiU- 
nifs  von  4  ;  7  za  Brei  verrieben  und  eine  Zeit  lang  dorebgemaiaeht, 
um  dann  mittels  OruckgdUs  0  in  eine  aweite  Reihe  Filterpressen  r 
gedrückt  zu  werden.  Hier  findet  die  Trennung  des  gereinigten  Zucker- 
kalkes ¥on  der  durch  den  Wasserzusatz  yerdannten  Mutterlauge  statt, 
wonach  man  ersteren  -7  erforderlichen  Falles  nach  vorherigem  Waschen 
mit  Wasser  von  lOOO  —  ausdämpft.  Die  abfliefsende  Mutterlauge 
gelangt  ebenfalls  nach  A,  während  der  feste  Kuchen  bildende  Zucker- 
kalk durch  die  Schnecke  s  nach  der  Verreibeyorrichtung  p  geht^  wo 
er  —  mit  Wasser,  Süfswasser  oder  Rübensaft  zu  cänem  Brei  verrieben 
—  durch  das  Druckgeffifs  Z  in  passender  Weise  zur  Saturation  oder 
zur  Saftscheidung  befördert  wird.  Verarbeitet  man  Zuckerkalk  mit 
Rübensaft,  so  gibt  man  dem  Brei  eine  Dichte  von  etwa  45  Proa;  wenn 
man  ihn  für  sich  allein  verarbeitet,  so  verdünnt  man  zu  etwa  18  Proc. 

Die  aus  den  Filterpressen  nach  k  geflossene  Mutterlauge  wird 
durch  Centrifugalpumpe  W  nach  dem  Oefäfs  A  gepumpt  und  fliefst 
nach  dem  Hollefreund'Bchen  Vacuumkühler  jB,  wo  durch  Luftverdün- 
nung eine  starke  Verdunstung  (etwa  10  Proc.)  und  dadurch  Abkühlung 
auf  etwa  50^  bewirkt  wird  (vgl.  1879  231*165).  Gleichzeitig  wird 
hier  aus  dem  Mefsgefäfs  C  so  viel  vorher  mit  etwa  6  Proc  Kalk  ge- 
kochte Melasse  zugesetzt,  dafs  der  ursprüngliche  Zuckergehalt  der  An- 
satzlauge, welcher  durch  die  Abscheidung  von  Zuckerkalk  vermindert 
war,  wiederhergestellt  wird.  Die  auf  bO^  abgekühlte  substituirte  Mutter- 
lauge fliefst  nun  durch  D  über  den  Neubecker'schen  Flächenberieselungs- 
apparat E  (vgl.  1876  222*487),  wo  die  Abkühlung  auf  150  erfolgt 
Die  so  gekühlte  Lauge  erhält  dann  aus  dem  Mefsgefäfs  F  einen  Zusatz 
von  gleichfalls  al^ekühlter  Kalkmilch  und  fliefst  in  einen  der  Behälter  6, 
um  den  Kreislauf  aufs  Neue  zu  beginnen. 

Durch  das  angewendete  Verdüanungswasser  für  die  im  ungereinigt» 
Zuckerkalk  zurückgehaltene  Mutterlauge,  die  zugesetzte  Kalkmilch  und 
die  Melasse  findet  diae  durch  die  Verdunstung  nicht  ausgeglichene 
Vermehrung  des  Flüssigkeitsvolumens  statt,  welche  12  bis  13  Proc 
von  der  Ansatzlauge  ausmacht.  Wenn  die  Vermehrung  der  Flüssig- 
keit so  viel  beträgt,  daüs  man  mit  dem  Ueberschufs  die  Gefäfse  zum 
Erhitzen  der  Ansatzlauge  allein  anfüllen  kann,  ein  Fall,  der  sich  bei 
regelmiüsiger  Arbeit  auch  regelmäfsig  wiederholt,  so  erhält  dieser 
Ueberschufs  an  Mutterlauge  keinen  weiteren  Zusatz  an  Melasse,  er 
wird  nicht  weiter  substitulrt,  soadern  nur  durch  Kalkzusatz  theilweise 
entzuckert  oder  reducirt  und  dann  als  Abfalllauge  aus  dem  Kreislaufe 
entfernt    Es  entfallen  sonach  auf  100  Th.  verarbeiteter  Aasatzlauge 


Digitized  by  VjOOQIC 


ÜBbor  NenwABifaii  ia  der  Zacburfiabrikation. 


U7 


regdmAGrig  12  Us  13  Th.  BecbotiOBsmutterlaage  und  daraus  nach 
AaflfkllQDg  mit  Kalk  ebenso  viel  ^bfallauge.  Diese  beträgt  also  unge- 
fthr  %  der  Ansatzlauge^  so  dafs  bei  einer  täglichen  Behaodlung  von 
8  Gefkfsen  Ansatslange  durch  Sobstitution  immer  je  ein  Qeiäh  zur 
Reductton  mid  dann  als  Abfaillauge  zur  BntfemuDg  gelangt  Sie  nimmt 
mit  einem  gewissen  Antheil  Zucker  jenen  Nichtzucker  mit  aus  dem 
Büreiskraf,  welcher  einer  Substitotion  durch  Melasse  entspriciit;  es  ent- 
fallen nach  Steffen:»  Angaben  auf  100  Th.  Melasse  280  Th.  Abfaillauge, 
einschUerslich  des  Waschwassers  Yon  demjenigen  Zuckerkalk,  welcher 
▼on  der  fieduction  stammt 

Eine  neuerdings  eiDgefOhrte  weseotliche  Verbesserung  dieses  Ver- 
fahrens besteht  darin,  dafs  statt  der  Kalkmilch  die  Melassenlösung  mit 
gebranntem  und  gemahlenem  Kalk  gemischt  wird.  Die  Flüssigkeit 
braucht  in  Folge  dessen  nicht  mehr  auf  12  bis  15^  abgekühlt  zu  werden, 
sondern  nor  noch  auf  etwa  25^,  so*  dafs  das  Verfahren  nun  auch  im 
Sommer  ausgeführt  werden  kann.  Aufserdem  wird  die  Lauge  vor  dem 
Bänziehen  in  das  Kochgefäfs  H  nicht  mehr  durch  Absetzenlassen  ge- 
klärt und  Yon  d^m  überschüssig  zugesetzten  Kalk  getrennt,  sondern 
man  drückt  sie  durch  Filterpressen  und  bringt  die  klare  Lösung  dann 
unmittelbar  in  das  Kochgefäfs. 

In  besonders  musterhafter  Weise  und.  mit  bestem  Erfolg  ist  dieses 
▼erbesserte  Verfahren  jetzt  in  der  Zuckerfabrik  OronoM  bei  Hannover 
eingeführt,  welche  seit  Ende  December  1881  täglich  etwa  10^  Melasse 
direct  auf*  Zucker  y erarbeitet. 

H.  B.  V.  AdUerikrcn  (^Zeü&^rifl  des  deutschen  Vereines  ßkr  Bübengucker^ 
1861  S.  796)  hat  Proben  aus  einer  Fabrik  untersucht,  welche  bereits 
2 mal  osmosirte,  mit  Salzsäure  fast  neutraiisirte  Melasse  'direct  auf 
Zacker  yerarfoeitete,  aber  unzureichende  Vorrichtungen  zum  Waschen 
des  Rohsacdiarates  hatte.  Derart  gereinigtes  Sacoharat  aus  der  zweiten 
Presse  enthielt: 


UnteTsuchuog 


Oleich  nach  Entnahme  ans  den  Pressen 
3  Tage  später 

T        n  f, 

14     ,  „ 

^        n  n 

41        „  n 


Wasser 


69,52 
69,72 
69,93 


Trocken- 
substanz 


30,48 
30,28 
30,07 


Zucker 


15,75 
15,73 
15,49 
15,27 
14,60 
13,85 


Durch  Cd 

rällbarer 

Kalk 


8,40 
8,35 
8,36 
8,09. 
7,67 


*  Der  Zucke^ehalt  des  Saccharates  nimmt  somit  bei  Iftngerer  Auf- 
bewahrung ab.  Das  gewaschene  Sacoharat,  der  saturirte  Saccharatsäft 
und  die  Füllmasse  hatten  folgende  Zusammeusetzung: 
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Saocharat        Saceharatsaft         Füllmasse 

Wasser      69^2  Proc       94,630  Proc.         11^  Proc 

Zucker       15,78  4,523  80,80 

Kalk  (CaO,  durch  CO^  f&Ubar)  8,40  — .  —      . 

Kohlensaurer  Kalk      ....      0,91  —  — 

unlösliches  (in  verdttnn.  HCl)  0,06  —  0,01 

Schwefelsäure '(SOa)  ....  0,10  0,004  0,07 

Eisenoxyd  (Fe^O^)'  und  Spuren 

Phospborsäure 0,44  —  Spar 

Kalk  (CaO) 0,51  0,050  0,16 

Magnesia  (MgO) 0,02  —  '         — 

Kali  (K,0) 0,49  0466  2,82 

Natron  (NajO) 0,07  0,019  0,42 

Chlor 0,11 0fi&2 0,65 

96,36                99,424               96,21 
Sauerstoff- Aeq.  des  Chlors  ab      0,02 0,007 0,14 

96,34                99,417               96,07 
Organische  Substanz  .    :    .    .      3,66 0,583 B,98 

100,00  100,000  100,00 

Kalkalkalität ^  0,018  C;aO  — 

Reinhdtsquoüent  =    .    .    .    .     74,30  84,23  91,07 

Die  Abfalüauge  hatte  eine  Kalkalkalität  tod  0,74  Proo.  CaO  und 
l,(y48  sp.  O.  bei  9,50  Proc.  Trockensubstanz.    Diese  enthielt: 

Zucker 23,89  Proc. 

Schwefelsaurer  Kalk    .    .      0,53 

Eisenozyd 0^2 

ChlorkaUum 1,37 

Chlomatrium 4,42 

Kalk 7,58 

KaU 15,58 

Organische  Substanz    .    .    46,31  mit  3,26  Proc  Stickstoff. 

Die  geklärte  Ansatdauge  von  1,085  sp.  6.  und  20,4^  Brix  enthielt 
6,73  Proc  Zucker  und  2,16  Proc.  Kalk,  so  dafs  auf  1  Aeq.  Zucker 
2  Aeq.  Kalk  kommen.  Die  Mutierlauge  der  ersten  und  zweiten  Pressen 
hatten  bei  1,0595  sp.  O.  und  14,6o  Brix  4,30  Proc.  Zucker  und  1,06  Proc 
Kalk,  somit  ein  AequivalentTerhältnifs  von  Zucker  su  Kalk  wie  2:3. 
Der  untersuchte  Rohsucker  stammte  aus  nicht  osmosirter  Heiasse  and 
war  aus  blank  gekochter  Füllmasse  geschleudert;  er  enthielt: 

Wasser 2,97  Proc 

Zucker' s    .    93,80 

Schwefelsäure      ....      0,06 

Eisenoxyd 0,06 

Kalk 0,07 

Kali 0,94 

Natron    .......      0,18 

Chlor 0,26 

Organische  Substanz    .    .      1,72 

Somit  kommen,  auf  100  Th.  Zucker: 
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Im 
Saocbarat 

Im 
saturirten 
Saccbarat- 

saft 

In 
der  Füll- 
masse 

In 

der  AbfaU- 

lauge 

Schwefelsäure 

Kalk 

Kali 

0,64 

8,24 

8,12 

0,45 

0,70 

11,32 

23,27 

53,40 

0,09 
1,11 
3,67 
0,42 

•0,71 
5,84 

12,89 

0,09 
0,20 
3,49 
0,52 
0,80 
4,94 
4,86 

1,32 

83,04 

68,72 

9,69 

13,66 

124,67 

193,83 

NatroB 

Chlor 

Gesammtasche  t 

Organische  Substanz 

Durch  CO,  fällbarer  CaO  .    .    .    . 

t  Nach  Abzug  des  durch  Kohlensäure  fällbaren  Kalkes  und  des  kohlen- 
sauren Kalkes. 

Dieser  yerhältDirsmärsig  hohe  Gehalt  des  Saecharates  uDd  der  Füll- 
masse an  organischen  Stoffen  und  Alkalien  ist  durch  die  unzureichende 
\Y fische  des  Saecharates  und  der  Anwendung  bereits  osmosirter  Melasse 
erklärlich.  Um  über  die  Wirkung  einer  besseren  Wäsche  Aufschlufs 
zu  erhalten,  wurde  ein  bereits  gereinigtes  Saccharat  aus  der  zweiten 
Presse  nochmals  mit  heifsem  Wasser  behandelt  Das  Saccharat  war 
aus  einer  Melasse  gewonnen,  welche  gröfstentheils  aus  Ablauf  vom 
2.  Product  bestand  mit  nur  wenig  Ablauf  des  3.  Productes.  Melasse, 
Rohsaccharat  aus  den  ersten  Pressen  (I),  einmal  gewaschenes  Sac- 
charat aus  den  zweiten  Pressen  (II)  und  zweimal  gewaschenes  Sac- 
charat (III)  enthielten: 


Melasse 

.    S  a 
I 

c  c  h  a  r 
II 

a  t 
UI 

Wasser 

22,248 
53,400 

0,011 
0,006 
0,137 
0,028 
0,047 
0,129 
5,308 
0,745 
0,534 
0,120 
17,532 

66.379 
16,451 
8,455 
0,618 
0,041 
0,125 
0,102 
0,214 
0,105 
0,658 
1,147 
0,200 
0,122 
0,028 
5,411 

75,783 
12,070 
7,515 
0,757 
0,085 
0,120 
0,073 
0,236 
0,101 
0,404 
0,344 
0,068 
0,089 
0,009 
2,464 

78,369 
11,065 
7,172. 
0,950 
0,022 
0,161 

Zucker .•    .    . 

Kalk  (durch  CO«  faUbar)    .... 

Kohlensaurer  Kalk 

Unlösliches  (in  verdünnter  Salzsäure) 
Kiesels&ure 

Schwefelsäure 

Eisenoxyd  und  Phosphorsäure     .    . 
Magnesia 

0,073 
0,228 
0,107 
0,237 
0,102 

Kalk      .    .^^ 

Natron 

0,027 
0,017 

Chlor 

Sauerstoff- Aeqnivalent  des  Chlors  ab 
Organische  Substanz  ....    1    . 

0,004 
1,474 

100,000 

100,000 

100,000 

100,000 

Asche  t 

Organische  Substanz 

6,820 
17,532 

68,68 

2,686 
5,411 

1,411 
2,464 

0,970 
1,474 

Niehtauckerf 

Zucker 

8,097 
16,451 

8,875 
12,070 

2,444 
11,065 

Trockensubstanz  t 

Reinheitsqnotient 

24,548 
67,02 

15,945 
75,70 

13,509 
81,91 

f  Nach  Abzug  des  durch  Kohlensäure  fällbaren  Kalkes  und   des  kohlen- 
sauren Kalkes. 
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Die  Untersuchung  der  saturirten   Säfte  des  Ro&saccbarates  (la) 
dM  eianal-  (Ha)  und  3nial  gewaschenen  Saocharaies  (Ula)  ergab: 

la 
Spec.  Gewicht  bei  17,50  ....       1,048 
Grad  Brix  bei  17,50  Temp.      .    .        10,70 

Wasser 90,214  Proc. 

Zucker 7^92 

Schwefelsäure .    .        0,016 

Eisenoxyd 0,006 

Magnesia 0,021 

Kaik 0,121 

Kali       . 0,500 

NvtnM» O^i&m 

Chlor     .    .    .    , 0,056 

Oufftniscfae  Substanz 1^7 

ReiDheitsquotient 73,49 

Die  von  den  ersten  Pressen  ablaufende  Mutterlauge  (I),  die  Wasch- 
lauge der  zweiten  Fressen  (11)  und  die  von  der  zweitea  Wäsche  (III) 
enthielten : 

I 

Trockensubstans   .    .    .    14,63 

Zacker 5,58 

Kalk 1,06 

Auf  100  Th.  Zucker  kommen  somit: 

Im 

Saccba- 
ratsaft 


IIa 

nia 

1,030 

1,081 
T,70 

7,580 

r2,907  Proc 

92,771  rtoc 

6,225 

6,810 

0,008 

0,011 

0,004 

0,004 

0,019 

0,089 

0,071 

0,078 

0,175 

^,061 

9,088 

0^015 

0,019 

e,Qio 

0,543 

0,224 

87,76 

94,20 

n 

m 

4,78 

2,54 

1,W 

1,08 

0,37 

0,44 

Kalk,  darch  00^  fUlbar  . 
Kohlensaurer  Kalk  .  .  . 
ÜDlösliches  (in  verdünnter 

Salssäure) 

Kieselsänre 

Schwefelsäure 

Eisenoxyd  u.  Phosphorsäure 

Magnesia 

KÄ 

KaU 

Natron 

Chlor 

Gfresammtasche 

Organische  Substans  .  . 
Gesammt-Nichtzucker  .  . 
Reinheitsqaotient  .... 


Im 

Im 

ktt 

Im 

Im 

In  der 

Saccha- 

Saccha- 

Saccba- 

Saccha- 

Saccha- 

Melasse 

rat 

ratsaft 

rat 

ratsaft 

rat 

1 

la 

U 

Ua 

m 

— 

5L40 

s;76 

0,00 

62,26 

0,00 

64,82 

— 

0,00 

6,27 

0,00 

8,59 

o,oa 

0,25 

0,00 

0,29 

0,00 

0,20 

0,01 

0,76 

0,00 

0,99 

0,00 

1,46 

0,26 

0,62 

0,22 

0,60. 

0,13 

0,66. 

0,05 

1,30 

0,08 

1,96 

0,06 

2,Q6 

0,09 

0,64 

0,29 

0,84 

0,31 

0,97 

0,24 

4,00 

1,68 

3,35 

1,14 

aM 

0,98 

6,97 

6,95 

2,85 

2,81 

0,92 

1,40 

1,22 

1,11 

0,56 

0,53 

0,24 

1,()0 

0,74 

0,78 

■  0.32 

0,31 

0,15, 

12,77 

16,33 

10,94 

11,69 

5,22 

8,77 

32,83 

32,89 

25,13 

20,41 

8,72 

13,32 

45,60 

49,22 

36,07 

32,10 

13,94 

22,09 

68,68 

67,02 

73,49 

75,70 

87,76 

81,91 

Ula 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,16 
0,06 
0,34 
1,07 
0,90 
0,22 
0,15 
2,86 
3,2^ 
6,15 
94,20 

Die  nochmalige  Wäsche  des  Saceharates  hat  mithin  die  Reinheit 

desselben  nm  etwa  6  Proc.  erhöht  dnrch  vollständigere  Entfemong 

der  löslichen  Salze.    Bei  der  Saturation  werden  mit  dem  kohlensauren 

Calcinm  organische  Stoffe,  Ojps  und  Magnesia  niedergeaehlageoL.   Bei 

der  Melasseverarbeitung  nach  dem  Substitutionsverfahren  ist  denuuieh 

namentlich  auf  möglichst  YoUstäcdige  VerdräoguDg  der  Mutterfauge 

zu  sehen.    Wenn  es  hierdurch  möglich  ist,  aus  Saccharat  Scheidesftfte 

Yon  der  Reinheit  von  94  tu  erzielen  (welche  ja  durck  die  Filtration 

über  Knochenkohle  noch  eine  weitere  wesentliche  Reinigung  erfahren), 
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80  iai  aaKonehineü,  dafs  die  erhaitenea  Dieksäfte  besieh.  Füllmassen 
von  einer  allen  Anftmlerungen  genflgenden  Beeehaflbnheit  sein  mfissen. 
Ebenao  kann  TOfaoBsiehtHeh  die  Verwendung  von  so  gereinigtem 
Saeeharat  tur  Seheidong  von  Rflbensflfleti  nur  eine  Yerbesserang  der- 
selben bewirken.  Allerdings  bat  die  Einführung  grOfserer  Wasser- 
mengeh  bei  der  Saecharatwäsche  auch  mancherlei  Unannehmlichkeiten 
und  technische  Schwierigkeiten  im  Gefolge,  wie  Verdünnung  der 
Mutter-  und  Abfalllauge  und  die  dadurch  bedingte  Nothwendigkeit, 
kiofiger  sur  Bedoetion  sehreiten  tu  mttssen.  Dock  erscheiaeii  diese 
Nachtheile  gegenüber  den  erlangten  Vortheilen  nur  von  zurücktretender 
Bedeutung. 


DarataUimg  von  kam  und  Selsii  freifir  Schwefelsäure 
aus  Sodarilckständen. 

Mit  einer  AbbUdang  auf  Tafei  19. 

Nadi  B.  BymhiSg^r  in  Wünbarg  l*I>.  R  P.  Kl.  12  Nr.  15757 
Tom  8.  Mürs  1861)  wird  das  Druckfllter  A  (Fig.  8  Taf.  13)  durch  das 
Maonloob  e  mittels  des  Triehters  I  mit  Sodarttckständen  des  Leblanc^- 
soheo  VerflftbreiM  bis  su  %  der  Hohe  angefüllt;  der  8>ebbodeo  /  ist 
mit  einem  starken  Filterturiie  bedeckt  Das  Druckfllter  wird  sodann 
durch  Wasserrohr  a  su  ^3  der  Hohe  mit  Wasser  gefüllt,  während  alle 
Ibrigen  Hftbae  des  Apparates  au  sohliefseD  sind.  Nach  der  Füllung 
wird  daa  Manidooh  e  geschlossen  und  dvrch  Rohr  h  der  volle  Danpf- 
dm^  eines  Kess^  auf  den  Inhalt  dee  Dmekftltera  ausgeübt.  Zeigt 
das  Manometer  b«  c  5  bis  6^^  Druck  an,  so  öfihet  man  den  Hahn  des 
Rohres  g  und  läM  die  gelbe  8chwefri)auge  in  den  BehüHer  B  ein- 
fliefsen,  wo  dieselbe  mit  gemahlenen,  angefeuchtet«!  Kiesabbränden 
mittele  des  Rührwerkes  H  gemischt  wird.  Man  läfst  so  lange  Lauge 
in  B  «nfliefsen,  bis  eine  flltrirte  Probe  der  Misdiung  gelb  geArbt, 
also  die  Absorption  beendet  ist  Nun  öffitiet  man  den  Hahn  am  Be- 
hAlier  B  und  lifst  den  schwarzen  Sohlamm  durch  die  Hahne  des 
Kohres  i  in  die  Trichter  C,  i>,  B  und  P  einfliefsen,  welche  am  Boden 
diu^hlMiert  und  mit  einem  Tuche  bedeckt  sind,  um  die  Masse  ab- 
tropfen lu  lassen.  Nach  erfolgter,  Abtroplling  kippt  man  die  Trichter 
mittels  der  KippTomchtnng  L  um,  wodurch  deren  Inhalt  in  den 
iBBwisdieQ  entleerten  Behftlter  O  AIH,  von  wo  er  in  eine  raäfsig  warme 
AMheilung  eines  Kiesofens  gebracht  wird,  um  dort  suerst  getrocknet 
m  werden.  Das  anhingende  Wasser  getaugt  so  als  Dampf  in  die 
Bleikammem. 

Ist  <tie  Masse  trocken;^  in  welchem  Zustande  sie  15  bis  20  Proc. 
Schwefel  entbüll,  so  stöfst  man  sie  in  eine  heifse  Ofenabtheilung,  wo 
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sie  in  1  bis  2  Standen  völlig  abbrennt  und  den  Bleikammero  tob  Anen 
und  Selen  freie  Schwefligsäore  suführt  Die  abgeröstete  Hasse  kann 
sofort  wieder  in  Bebalter  B  zurUckgebneht  werden ,  um  neuen  Schwefel 
zu  absorbiren.  Die  ausgelaugten  Rückstände  werden  aus  dem  Filter  A 
durch  das  Mannloch  d  entfernt 


üeber  die  Berecimnng  der  Glas -Sätze  und  die  Natnr  des 
Glases;  von  Dr.  G.  Wagener  in  Tokio. 

(Schlafs  der  Abhandlang  von  S.  66  dieses' Bandes.) 

2)  Natur  des  Okues.  In  dem  Vorhergehenden  ist  jede  theoretische 
Speculation  vermieden  worden;  indefs  ist  die  Uebereinstimmung  zwischen 
der  BerechnuDg  und  der  Praxis  auch  bei  den  verschiedensten  Olftsem 
so  grofS)  dafs  es  wohl  gerechtfertigt  erscheint,  den  Versuch  zu  machen, 
die  Berechnung  auch  zu  begründen; 

Ebeü  (1877  226  70)  sagt:  ^Glas  ist  im  glühenden  Flufs  ein  kräf- 
tiges Lösungsmittel  für  viele  Körper,  welche  in  der  Glasfabrikation 
eine  Rolle  spielen,  und  diese  im  Zustande  der  Lösung  vom  Qlase  auf- 
genommenen Körper  scheiden  sich  beim  Erkalten  unter  günstigen  Um- 
stftnden  in  mancherlei  Formen  wieder  aus  und  bewirken  dann  eigen- 
thümliche,  zum  Theil  technisch  wichtige  Erscheinungen.^  Wenn  man 
in  diesem  Satze  anstatt  des  Wortes  ^Olas^  die  Worte  ^Jedes  Alkali- 
silicat,  wenig  oder  stark  sauer^  einsetzt  und  somit  eben  die  Alkali- 
silicate  ab  kräftige  Lösungsmittel  auffafst,  und  zwar  um  so  kräftiger, 
je  höher  die  Temperatur,  so  erklären  sich,  wie  es  scheint,  alle  £r- 
scbeioungen  sowie  die  Zusammensetzung  eines  guten  Glases  mit  der 
gröfsten  Leichtigkeit 

Was  specieli  die  Oxyde  betrifft  ~  und  GaO  macht  keine  Aus- 
nahme — ,  so  tritt  hier  im  Unterschiede  von  anderen  Substanzen  der 
besondere  Umstand  ins  Spiel,  dafs  sich  bei  ihrer  Gegenwart  die  Natur 
des  Gemisches  mit  einem  Schlage  vollständig  verändern  kann.  In 
einem  wenig  sauren  Alkalisilicai  nämlich  sind  die  Oxyde  bis  zu  einem 
gewissen  Mengenveiitältnifs  als  Oxyde  löslich,  darüber  hinaus  nicht 
mehr.  Wenn  aber  das  Alkali  einen  reichlichen  Ueberschufs  an  Kiesel- 
säure hat  und  aufserdem  die  Temperatur,  hoch  genug  ist,  so  kann 
sich  das  Oxyd  mit  Kieselsäure  verbinden  und  von  nun  an  ist  die  Lösung 
oder  das  Gemisch  ein  ganz  anderes.  Jetzt  ist  ein  Silicat  gelöst  in 
einem  Alkalisilicate  und  es  kann  weit  leichter  löslich  sein  als  das 
Oxyd.  Aufserdem  aber  sind  die  Silicate  meistens  schmelzbar,  bei  der 
Temperatur  vermuthlich,  wo  sie  sich  gebildet  haben.  Dann  aber  ist 
gar  nicht  einmal  nöthig,  dafs  man  eine  wirkliche  Lösung  annimmt;  es 
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brandit  nur  geoug  Alkiüisilicat  TOiliaoden  su  sein,  am  das  andere 
gleiohBam  zu  dorchtrSoken  und  es  dnrchsiehtig  zu  machen,  wenn  ei^ 
dies  nicht  schon  ist,  indem  es  sich  mit  ihm  yerschmilzt 

Dafs  anch  Kalk  als  Oxjd  gelöst  werden  kann,  scheint  aus  EbeWa 
Versochen  (1877  226  72)  ^  hervorzugehen;  auch  die  Beobachtung  Ton 
0.  SduM  (1875  218*160)  spricht  wohl  daf&r.  Er  beobachtete,  dafs 
an  einem  Tollatftndig  entglasten  Stack  Glas  sich  schon  an  der  Luft 
unter  Abscheidnng  von  Eiesels&ure  kohlensaures  Calcium  bildete,  wfih- 
rend  daa  kieselsaure  Natrium  ausgewaschen  war;  im  Laboratorium 
▼erwitterten  einige  Stttcke  so  leicht,  dafs  sich  nach  mehreren  Wochen 
ihre  Oberfläche  in  einer  Dicke  von  einigen  Millimeter  mit  Natrium- 
silieat  bedeckte.  Hier  ist  also  angenommen,  dafs  sich  das  etwaige 
Caldumsilicat  schon  durch  die  Kohlensäure  der  Luft  zersetzte,  wäh- 
rend das  Natriumsilicat  ihr  Stand  hielt  Allein,  ist  man  berechtigt, 
eine  so  leichte  Zersetzbarkeit  des  Calciumsilicates  anzunehmen?  Die 
natflrlichen  (Wollasionit  und  Okenit)  sprechen  entschieden  dagegen. 
Leicht  aber  erklärt  sich  Alles,  wenn  der  Kalk  gar  nicht  als  Silicat, 
sondern  als  CaO  oder  auch  CaCÖ3  gelöst  war  (daher  vielleicht  die 
rhombischen  Krjstalle  bei  der  Entglasung,  vgl.  1875  218  158).  Alsdann 
konnten  Feuchtigkeit  und  Kohlensäure  auf  beide  unmittelbare  Bestand- 
theile  des  Glases  einwirken,  nämlich  zugleich  auf  das  gelöste  CaO 
und  auf  das  lösende,  wenig  saure  Alkalisiiicat  Denn,  obgleich  nicht 
gesagt  ist,  welches  Glas  0.  Schott  meint,  so  ist  es  doch  vermuthlich 
eines  der  von  ihm  selbst  geschmolzenen  „vollständig  entglasten^  Gläser 
gewesen.  Nehmen  wir  das  an  Kieselsäure  reichste,  Nr.  11  der  Tabelle 
aof  &  349  Bd.  216,  so  besteht  dasselbe  aus  SSiO,,  IGaO,  INa^O,  wäre 
also  eine  Lösung  von  ICaO  in  dem  Alkalisilicate  (Na^O,  SSiO^).  Ein 
solches  widersteht  aber  atmosphärischen  Einflüssen  durchaus  nicht, 
wie  EhM  (1878  228  49)  gezeigt  hat  Vermuthlich  werden  die  CaO- 
Tbeilchen  zuerst  in  CaCOs  verwandelt;  hierdurch  wird  der  Zusammen- 
hang gelockert  und  nun  das  Alkalisiiicat  herausgedrängt,  gleichzeitig 
anch  von  Feuchtigkeit  und  Kohlensäure  angegriffen.  Dafs  die  obige 
Lösung  entglaste*,  läfst  sich  daraus  erklären ,  dafs  die  81^2  Th.  Alkali- 
siiicat von  der  Form  (Na^O,3Si02)  nicht  ausreichten,  die  18,8  Th. 
CaO  zu  lösen.  Ausgeschlossen  ist  dabei  keineswegs,  dafs,  wenn  beim 
Schmelzen  die  Temperatur  sehr  hoch  war,  das  CaO  dem  Alkali- 
silicate zeitweise  einen  Theil  der  Kieselsäure  entzogen  hatte;  aber 
beim  Abkühlen  und  schon  vor  dem  Erstarren  mufste  es  aller  Wahr- 
scheinlichkeit nach  diese  Kieselsäure  wieder  an  die  stärkere  Basis 
abgeben. 


1  Es  ist  hier  angegeben,  dafs  200  Th.  Kalkhydrat  mit  100  Th.  Satz  von 
HauirfeuilU  sich  za  einem  Olase  „dännflüsBlg  wie  Wasser^  verschmolzea 
hätten.  —  Dies  sollen  doch  wohl  20  Th.  sein? 
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Aus  4er«(0beii  Tätige  (187»  iOC  349)  wMep  4i«  QAi»m  Kr.  I 

Nr.  I  als  «ine  Ußw^  van  1  CaO  in  l(NM0.23i(M 
Nr.  vn  als  eine  Lösnng  von  1  CaO  in  2(Ni4Ö,2SiO^. 

Im  ersten  Fftlle  reichte  die  Menge  des  LOeangsmitiels  nicht  ana,  das 

Glas  war  YollstftDdig  entglaat    Im  zweiten  reichte  es  aus,  das  Olas 

war   ^anscheinend  got^,  womit  wohl  nur  gesagt  sein  soll,  dafs   es 

nicht  entglaste.    Denn  daA   es   ein  mangelhaftea  Olas  im  höchsten 

Qrsd  sein  würde,  geht  aus  R.  Weheres  Tabelle  hervor. 

Wenn  man  nun  aber  den  KieselsAur^ehalt  bei  demselben  Yer- 
hittnifs  von  1  CaO  und  1  Na^O  vermehrt,  so  tritt  keine  Bbtglasung 
mehr  ein  und  zwar  aus  doppelten  Gründen.  Einmal  wird  das  Alkali- 
silicat,  d.  h.  das  Lösungsmittel  vermehrt;  zweitens  kann  und  wird 
geschehen,  was  schon  früher  angedeutet  wurde,  nämlich  dafs  bei  dem 
vorhandenen  Debersdiub  an  Kieselsäure  und  der  höheren  Tiemperatur, 
welche  zum  Schmelzen  des  Olases  erforderlich  ist,  sich  Calcfumsilicat 
(etwa  CaO.SiO^  bildet,  ohne  dafs  beim  Erkalten  diese  Kieselsäure 
an  das  schon  übersättigte  Alkali  wieder  abgetreten  wird.  Dieses 
Caldumsiticat  aber  löst  sich  leichter,  bezieh,  schmilzt  leichter  mit  dem 
Alkalisilicat  zusammen  als  CaO.  Analoge  Vorgänge  sind  für  AI9O3  schon 
liüigst  auf  ähnliche  Weise  erklärt;  es  wird  bei  CaO  nicht  anders  sein. 

Wenn  es  nun  darauf  ankommt,  diese  Lösung  —  Olas  genannt  — 
gegen  atmosphärische  und  andere  Einflüsse  widerstandsfähig  zu  machen, 
so  kann  dies  auf  zweierlei  Weise  geschehen ;  entweder  ist  das  Lösungs- 
mittel ,  das  Alkalisilicat,  an  und  für  sich  widerstandsfähig  und  aufser- 
dem  in  genügender  Menge  vorhanden^  um  einen  weniger  widerstands- 
fähigen Körper,  z.  B.  CaO,  vollständig  zu  umhüllen  und  zu  schützen, 
oder,  und  dies  wäre  noch  besser,  Lösungsmittel  sowohl,  wie  Gelöstes 
sind  beide  sehr  widerstandsfähig.  Bin  Drittes  ist  nicht  denkbar,  aufser 
dafs  eine  ganz  neue  chemische  Verbindung  entstände,  welche  An- 
nahme aber  vorläufig  ausgeschlossen  sein  soll. 

Für  beide  Fälle  ist  es  unumgänglich  oothwendig,  dafs  das  Lösungs- 
mittel widerstandsfähig  sei.  Nun  hat  aber  Ebeü  (1878  228  50)  gezeigt, 
daft  ein  Alkalisilicat  aus  200  Th.  Kieselsäure  und*  50  Tb.  Kalium- 
carbonat,  d.  h.  (K^O  +  9^  SiO^),  wenn  rasch  abgekühlt,  weder  Wasser, 
noch  Kohlensäure  aus  der  Luft  anzieht  und  sich  nicht  verändert,  wohl 
aber  beim  langsamen  Abkühlen  entglast,  wegen  zu  viel  Kieselsäure. 
Ein  anderes  Glas  aus  200  Th.  Kieselsäure  und  100  Th.  Carbonat,  also 
(K^O  +  4,5  SiO^  war  klar  durchsichtig,  entglaste  nicht,  wurde  abA 
durch  Wasser  und  Säuren  zersetzt  Es  ist  somit  sehr  wahrscheinlich, 
dafs  zwischen  beiden  ein  Alkalisilicat  Hegt,  welches  weder  entglast, 
noch  Wasser  oder  Kohlensäure  anzieht.    Gerade  in  der  Mitte  gelegen 

wäre  das  Silicat  (^^  o  "^  ^^^  ^^^9)9  >>ohmen  wir  vorläufig  ala  noch 
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genagend  widerstandsfUiig  das  SSlieai  K&^O.ßSiO^  «n,  so  folgt  aus 
dem  Yoriiergeheiüden ,  dafs  jedes  widersiandsAhige  Glas  im  Wesönt- 
Kehen  das  Silicat  Na^O.ßSiO^^  oder  ein  noch  sauereres  sein  mafs. 
Dieses  Silieat  kann  nun  Oxyde  lösen,  auch  CaO,  und  dieselben  hin- 
reichend Bchütsen ,  wenn  nicht  an  viel  davon  vorhanden  ist  Nun  aber 
kommt  hinzu,  dafs  ein  solches  Alkalisilicat  erst  bei  hoher  Temperatur 
sohmilst  und  daher  das  im  Anfang  Angedentete  eintritt,  nämlich  dafs 
sich  ein  Calciumsilicat  bildet  und  auch  nach  dem  Erkalten  noch  be- 
stehen bleibt  Dadurch  wftre  aber  das  Alkalisilicat  etwas  woiiger 
saner,  d.  h.  weniger  widerstandsfUiig  geworden..  Gibt  man  daher 
noch  einen  Üeberschufe  von  Kieselsäure,  so  dafs  sich  das  Silicat 
CaO.SiOt  bilden  und  in  dem  Alkalisilieate  Na^O.eSiO^  lösen  kann^ 
so  hat  man  den  zweiten,  d.  h.  den  Fall  der  höchsten  Widerstands- 
fthigkeit,  weil  hier  Gelöstes  und  Lösendes  beide  diese  Eigenschaft 
bentaen.  Ein  solches  Glas  ist  aber  das  von  Stas^  angegebene,  fkir 
•eine  Untersuchungen  ttber  die  Atomgewichte,  nachdem  er  gefunden 
iMlte,  dafs  alle  anderen  Gläser  angegriffen  wurden.  Sein.  Glas  ent- 
spriebi  der  Zusammensetzung:  CaO.1,7  SiO^  4-  Na^O.ßSiO^.  Es  ist  sehr 
wohl  möglich,  dafs  ein  Glas  von  der  Zusammensetzung:  Ga0.3iSiOs 
+  Na)0.6SiO)  dünnflüssiger  und  leichter  zu  yerarbeiten  ist,  weil 
CaaaSiO,  (Okenit)  leichter  schmelzbar  ist  als  CaOJBiO«  (WoUastonit). 

Es  ist  nu  wohl  nach  dem  Yorhergehenden  gestattet,  zu  behaup- 
ten, dafs  ein  vollkommen  widerstandsfthigee  Glas  aua  den  Silicaten 
CaO.SiO)  und  Na^O.ßSiO^  zusammengeschmolzen  sein,  also  der  Fot- 
mel:  GaO-SiO^  +  ^  (Na^O.ßSiO^  entsprechen  mnfs.  Je  mehr  Lösung»^ 
mittel,  d»  h.  je  mehr  Alkalisilicat  vorhanden  ist,  desto  wichtiger  ist 
es,  dafs  es  widerstandsfähig  sei.  Dem  entsprechend  finden  wir,  daf« 
die  beiden  Gläser  Nr.  39  und  40  in  R.  Weber's  Tabelle  über  die  Ver- 
bindung Na^0.6SiO)  hinaus  noch  einen  Ueberschufs  an  Kieselsäure  haben. 
Wenn  weniger  Alkali  und  mehr  Kalk  vorhanden,  so  ist  es  ganz  den 
Umständen  entsprechend,  zu  vermuthen,  dafs  wegen  des  Zusammen- 
sehmelzens  mit  einer  grofsen  Menge  Calciumsilicat  schon  ein  weniger 
saures  Alkahsilieat,  z.  B.  Na^O.ÖSiO^,  ausreicht.  Und  in  der  That 
entspiechen  die  übrigen  guten  Gläser  in  der  Weber'sdien  Tabelle, 
welche  weniger  Alkali  als  Kalk  enthalten,  einer  solchen  Auf^Rssung 
ToUkommen.  Demgemäfs  stellen  wir  die  beiden  folgenden,  nun 
nicht  mehr  ganz  empirischen,  sondern  rationell  begründeten  For- 
meln auf: 

Für  X  <  1  gilt  der  Satz:  CaO.SiO^  -J-  x(Na^0.58iO^)  und 
für  X  >  1  der  Satz:  CeO-SiO^  -f  xfNa^O.GSiO^). 
in  beiden  Fällen  ist  es  gestattet,  in  dem  Alkalisilieate  einige  Zehntel- 
äquivalente  weniger  SiO^  zu  nehmen.    Aber  keines  der  guten  Gläser 


t  Vgl  BenrtUh:  Die  Qkufabnkatwn  ^  1875  S.  29. 
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in  der  Tabelle  gebt  bis  auf  Na)0.4,5SiO,  besidi.  Na^O^^SiOf  bin- 
unter,  Nr.*  34  aoagenoniiDeiu  Die  Gliaer  von  mittlerer  Beaehaffianheit 
eDthalten  zwiaehen  75  nnd  80,  die  achleohien  weniger  als  70  Prooeat 
der  bereehneten  Eiesels&ure. 

SelbstyersläDdlich  Iftfsi  sieh  die  Eieaelafture  noeh  vermehreQ,  so 
lange  sie  sieh  mit  CaO  oder  Na^O  yerbinden  oder  aaoh  anfUVaeD  kann. 
Ein  Beweis  dafür  sind  die  böhmisehen  VerbrennnnngsrObren  (ygU 
1879  232  191),  welehe  der  Zosammensetiuig: 
GaOJSiO,  +0,796  (Nat0.88iO,)  oder  Ca0.2SiO, +0,796  (NatO.6,7  SiO«) 
entsprebhan.  —  Endlich  muls  aber  dn  Ponkt  eintreten,  wo  die  Kieset 
siore  (oder  weniger  leicht  anch  ein  Silicat)  aasscheidet  und  das  Qlas 
entglast. 

Ist  der  Gehalt  an  Ca0.8iOt  gar  eu  grofs,  so  wird  das  Olas  ver^ 
mnthlich  trübe  werden,  weil  dieses  Silicat  nicht  klar  Terachmilst  Wie 
schon  früher  bemerkt,  mnfs  es  in  dem  Alkalisilicat  geUtot  oder  yon  die- 
sem so  reichlich  durchtrftnkt  sein ,  dafs  beim  Zasammensohmelaen  ein 
dorchsiohtiges  Olas  entsteht  Wenn  Caloiamsilicat  mit  einem  nnr 
wenig  saueren  Alkalisilicat  TerschmolEcn  wird,  so  wird  ihm  SiO^  ent^ 
sogen  nnd  das  CaO  entglast  die  Mischung,  wenn  eu  viel  davon  Tor- 
handen. 

Was  die  Bleigliser  betriflFt,  worin  das  Alkali  dem  Bleiozyd  an 
Hei^e  beträchtlich  nachsteht,  so  genügt  hier  wie  bei  den  Ealkglftseni 
das  Silicat  Na^O^ÖSiO^  und  es  ist  nur  nöthig,  dasselbe  mit  einem  hin- 
reichend widerstandsfthigen  Bleinlicate,  e.  B.  Pb0.2Si09,  zu  ver- 
schmelzen. Die  guten  Bleigläser  in  R.  Weber*s  Tabelle  entsprechen 
aehr  nahe  der  Zusammensetzung:  Pb0.2SiO)  +  x(Na)0.5SiOs)  und 
die  beiden  schlechten  Nr.  48  und  49  der  Formel: 
PbO.1,4  SiOj  +  X  (Naj0.5Si04). 

Die  vorstehenden  Erörterungen  lassen  sich  nun  auf  folgende  Weise 
zusammenfassen:  Olas  ist  die  vollständige  und  daher  klar  erstarrende 
Lösung  irgend  eines  oder  mehrerer  feuerbeständigen  Körper  in  einem 
Alkalisilicate.  Soll  das  Olas  widerstandsfähig  sein,  so  mufs  das 
Lösungsmittel  selbst  widerstandsfähig  sein,  d.  h.  ein  stark  saueres  Alkali- 
silicat bilden,  und  entweder  in  genügender  Menge  vorhanden  sein,  um 
den  gelösten  Körper  zu  umhüllen  und  zu  schützen,  oder  der  letztere 
—  und  dies  gibt  das  beste  Olas  —  mufs  selbst  widerstandsfthig  sein. 
Dann  kann  er  in  dem  Alkalisilicate  gelöst  oder  auch,  wie  dies  bei 
Silicaten  der  Fall  ist,  mit  weniger  Alkalisilicat  zu  einem  klaren  Olase 
verschmolzen  sein.  Die  Löslichkeit  von  Substanzen  ist  sehr  verschie- 
den und  hängt  selbstverständlich  auch  von  der  Oegenwart  anderer 
gelöster  Substanzen  ab.  So  kann  z.  B.  SnO^  die  Ausscheidung  von 
Oold  begünstigen,  weil  es  selbst  schwer  löslich  ist;  nöthig  ist  es 
aber  nicht. 
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Technisch -chemische  Notizen;  von  Qt.  Lnnge. 

Die  folgenden  kleineren  Arbeiten  zur  Aufklärung  verschiedener 
streitiger  Punkte  habe  ich  im  technisdi-chemischen  Laboratorium  des 
eidgenössischen  Polytechnikums  durch  mehrere  der  Praktikanten  aus- 
Ähren  lassen. 

1)  Zersetzbarkdt  von  Natriumsulfat  durch  Calciumbicarbonat. 

Nach  einem  französischen  Patente  you  Pongowski  (Nr.  94531  vom 
27.  Mftrz  1872)  sollen  Alkalisulfate  mit  einer  Lösung  von  Calcium- 
bicarbonat schon  in  der  Kälte  sich  in  Galdumsulfat  und  Alkalibicar- 
bonat  umsetzen.  Man  solle  Alkalisulfatlösung  mit  etwas  mehr  als  der 
theoretischen  Menge  Calciumcarbonat  mengen  und  einen  Strom  Kohlen- 
säoregas  einleiten.  Hr.  R.  Schock  hat  dies  versucht  und  Natriumsulfat 
mehrmals  mit  höchst  fein  gepulvertem  Marmor  bis  zur  Sfachen  theore- 
tischen Mei^e  und  mit  Eohlensäuregas  bis  10  Stunden  lang  behandelt, 
ohne  dafs  sich  die  geringste  nachweisbare  Menge  Alkalicarbonat  gebildet 
hätte.  Nach  dem  Filtriren  der  Lösung,  Kochen  zur  Zersetzung  des 
Calciumcarbonates  und  abermaligem  Filtriren  wurde  schon  durch  den 
ersten  Tropfen  Salzsäure  saure  Reaction  hervorgerufen.  Obiges  Ver- 
fahren ist  demnach,  soweit  es  aus  der  Beschreibung  entnommen  wer- 
den kann ,  als  unmöglich  zu  erklären. 

2)  2^rsetzung  von  Natronsalpeter  durch  Thonerde. 

Olrige  Reaction  ist  schon  von  Olavber  .i.  J.  1864  benutzt,  dann  von 
K  Wagner  i.  J.  1865  (vgl.  Wagner's  Jahre^^encht^  1865  8.  250)  zur 
Fabrikation  von  Soda  vorgeschlagen  und  i.  J.  1866  von  Newton  in 
England  für  denselben  Zweck  patentirt  worden.  Es  entweicht  ein 
Gemenge  von  nitrosen  Dämpfen  und  Sauerstoff, ,  aus  welchem  in  be- 
kannter Weise  unter  Beihilfe  von  Wasser  Salpetersäure  regenerirt 
werden  mufs;  im  Rückstände  bleibt  Natriumaluminat,  aus  welchem 
man  durch  Kohlensäure  Natriumcarbonat  und  regenerirte  Thonerde 
darstellt.  Der  Erfolg  des  Verfahrens  hängt  augenscheinlich  wesentlich 
davon  ab,  dafs  1)  die  Zerlegung  des  Salpeters  vollständig  ist,  2)  der  weit- 
aus gröfste  Theil  der  Salpetersäure  regenerirt  wird,  3)  die  Temperatur 
and  Zeitdauer  der  Reaction  nicht  zu  hoch  und  mithin  die  Ausgabe  für 
Brennmaterial  eine  mäfsige  ist,  4)  die  Oefäfse  nicht  zu  sehr  ange- 
.griffen  werden.  Hierauf  bezügliche  Versuche  hat  Hr.  V.  VtUavecchia  an- 
gestellt 

Die  angewendete  Thonerde  (käufliches  Hydrat)  enthielt  0,3  Proc. 
Wasser  über  die  theoretische  Menge,  ein  wenig  Natron  und  nur  Spuren 
Ton  Eisen.  Der  Natronsalpeter  enthielt  nur  Spuren  von  Chlorid  und 
Sulfat.  Bei  den  Vorversuchen  zeigte  es  sich,  dafs  Oefftfse  von  Platin, 
Eisen  und  Glas  zu  stark  angegriffen  werden,  um  damit  arbeiten  zu 
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kÖDDen.  Berliner  FonEellan  widerstand  besser;  doch  konnte  man  aueh 
hier  jedes  G-eflÜs  nur  ui  einem  Yersadie  benutzen«  Bei  einigen  der 
Versuche  wurde  nur  auf  die  Bildung  von  Natriumaluminat)  bei  anderen 
andi  auf  die  Regen^ntion  der  Salpetersfture  geachtet  Im  ersteren  Falle 
wurde  im  Ponellantiegel  %  bis  1  Stunde  aber  dem  Gebläse  geglüht, 
die  Hasse  mit  Wasser  gekocht ,  filtrirt,  die  L&sung  mit  Kohlensftoie 
behandelt,  das  ausfallende  Thonerdehydrat  abflltrirt  und  die  klare 
Lösung  mit  NormalsalEsäure  titrirt  Wenn  hierbei  die  Thonerde  nidbt 
vorher  entwässert  wurde,  so  trat  starkes  Ueberschäumen  ein.  Es  stellte 
sich  bald  heraus,  dafs  die  von  der  Gleichung:  Al^Og  4"  BNaNO^  = 
AIf(ONa)g  +  6NO2  +  30  geforderte  Menge  Thonerde  viel  zu  gering 
zur  Zersetzung  des  Salpeters  ist;  wenn  man  mehr  nahm,  so  wurde 
dabei  zugleich  die  Masse  weniger  flttssig  und  das  Ueberschäumen  hörte 
auf.  lieber  2  Mol.  AI2O3  auf  6  NaNOß  hinauszugehen,  erwies  sich  ab 
nicht  Yortheilhaft,  indem  die  Zersetzuog  von  dem  bei  jenem  Verhält- 
nisse erhaltenen  Maximum  (85  Proc.)  wieder  herabging.  Wenn  man 
während  der  Arbeit  umrühren  könnte,  was  bei  kleinen  quantitativen 
Versuchen  nicht  gut  thunlich  ist,  würde  die  Zersetzung  jedenfalls  yoU- 
ständiger  und  wohl  auch  mit  geringerem  Ueberschusse  von  Thonerde 
vor  sich  gehen« 

Bei  den  Versuchen  zur  Regenerirung  der  Salpetersäure  wurde  das 
Gemisch  in  ein  Porzellanschiffchen  gebracht  und  in  einem  böhmischen 
Glasrohre  mittels  eines  Verbrennungsofens  möglichst  hoch  erhitzt,  indem 
an  einem  Ende  des  Rohres  ein  langsamer  Strom  von  Luft  emgeleitet 
wurde  und  am  anderen  Ende  das  Gasgemenge  durch  passende,  zur  Ver- 
theilung  des  Gases  dienende  Röhren  in  mit  Wasser  beschickte  Ab- 
sorptionsflaschen eintrat.  Es  gelang  dabei,  bis  89  Procent  der  frei 
werdenden  Salpetersäure  in  den  Vorlagen  zu  erhalten;  ohne  Zweifel 
würde  bei  yollkommeneren  Vorrichtungen  mehr  wiedergewonnen  wor- 
den sein,  wie  ja  bei  den  analogen  Versuchen  von  Schaeppi  mit  Natrium- 
nitrat und  Calciumcarbonat  (vgl.  1880  238  72)  bis  93  Proc  gewonnen 
worden  war.  Da  im  Glasrohr  nicht  bei  so  grofser  Hitze  wie  im  Por- 
zellantiegel über  dem  Gebläse  gearbeitet  werden  konnte,  so  ging  aueh 
die  Zersetzung  des  Salpeters  nicht  so  weit  Folgende  Tabelle  zeigt 
die  erhaltenen  Resultate  der  vollständig  durchgeführten  Versuche: 

Wiedererhaltene      ^""^I^ 


Angewendet 

Umwandlung 

Jr. 

— -^„^^ 

v,-^ — 

vonNaNOsin 

1 

*^o,. 

NaNOo 
6  Mol. 

Na^COg 
66  Proc. 

2 

1 

6 

71 

3 

iVi 

6 

79 

4 

2 

6 

85 

5 

2 

6 

80 

6 

2 

6 

78 

7 

2 

6 

79 

92  Proc.  61  Proc. 

94  78 

92  89 

Zu  weiteren  Versuchen,  die  bei  zweckmäfsigerer  Binriohtung  wohl 
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beaserö  qaantilatiye  Resultate  nadb  allen  RiehtuDgen  hin  ergeben  wür- 
den, ftlhle  ich  mich  nicht  tomaäiigt,  da  mir  die  Schwierigkeit,  im 
kleinen  Wie  im  girofsen  Maßstäbe  passende,  dem  Angriffe  des  sohmel- 
zetiden  Salpeters  auf  die  Länge  widentehende  Oefilfse  darsustellen^  yor 
der  Hand  %n  grofs  erscheint  Sollte  sie  gelöst  werden,  so  wftre  jeden- 
falls auch  das  oben  «wähnte,  froher  notersachte  Verfahren  der  Zer^ 
settong  Von  Natronsalpeter  mit  Caldotncarbonat  ausführbai^  und  wäre 
demjenigen  mit  Thonerde  aus  mehrfcchen  Grttnden  Vortusieheti. 

3)  2^er8etKung  von  Schwefelcalcium  durch  Chlorcalcium. 

Bekanntlich  hat  Aarland  (1881  239  47)  Torgeschlagen,  das  Schafiner- 
Helbig'sdbe  Schwefel-Regenerationsyerfahren dadurch  billiger  zumachen, 
dafs  an  Stelle  des  Chlormagnesiums  zur  Zersetzung  des  Sodarückstandes 
Chlorcalcium  angewendet  wird.  Dem  gegenüber  steht  aber  die  Angabe 
▼on  Riekmann  (Chemiker-Zeitung^  1880  S.  itö4),  wonach  durch  anhal- 
tendes Kochen  frischer  Rückstände  von  der  Potascheschmelze  (nach 
LManc)  mit  ooncentrirter  Chlorcalcium-Lösung  nicht  die  geringste  Zer- 
setzung erzielt  werden  konnte.  Es  schien  wünschenswerth,  weitere 
Versuche  zur  endgültigen  Entscheidung  der  Sache  zu  machen ,  welche 
Hr.  O.  BiUitz  angestellt  hat. 

Durch  Glühen  von  2  Th.  Ealkhydrat  mit  1  Th.  Schwefel  im  ver- 
schlossenen Tiegel  wurde  ein  Pulver  erhalten,  das  nach  jodometrischer 
Analyse  52,6  Froc.  CaS  enthielt  Dieses  wurde  mit  verschiedenen 
Mengen  von  Chlorcalcium  in  concentrirter  Lösung  in  einem  Kölbchen 
auf  dem  Wasserbade  so  lange  erhitzt,  als  noch  deutliche  Entwiokelung 
von  Schwefelwasserstoff  zu  bemerken  war,  der  Rückstand  dann  stark 
verdünnt  und  wieder  mit  Jod  titrirt.  Folgendes  waren  die  Resultate: 
Angewendet 

Hr.  fiohes  Schwefelcaldiun  CaCl^ 

1  B,23e  4,93g 

2  3,27  9,99 

3  8,27  19,98 

4  3,27  24,65 

Es  gelingt  also  in  derThat,  durch  Kochen  mit  einem  sehr  grofsen 
Uebersohu8se  von  Chlorcalcium,  aber  erst  nach  längerer  Zeit,  den  gröfsten 
Theil  des  Schwefelcalciums  zu  zersetzen.  Bei  einem  Oegenversuche 
stellte  es  sich  jedoch  heraus,  dafs  schon  durch  55stüDdiges  Erhitzen 
von  Schwefelcalcium  mit  Wasser  ohne  Zusatz  von  CaCl^  mehr  als  die 
Hälfte  des  CaS  zersetzt  wurde,  indem  nur  47,0  Froc.  davon  wieder 
erhalten  wurde.  Immerhin  waren  in  derselben  Zeit  bei  Gegenwart  von 
viel  CaCl^  nur  11,7  Froc.  CaS  zurückgeblieben  (Versuch  4);  die  2jer« 
Setzung  wurde  also  durch  das  Chlorcalcium  erheblich  gefördert  Um 
die  Einwirkung  des  Chlorcalciums  zu  verstehen,  kann  man  vielleicht 
annehmen,  dafs  bei  dessen  Gegenwart  zuerst  ein  Oxychlorid  entsteht, 
nftmlich  nach  der  Gleichung:  CaS  +  CaCl^  +  H^O  =  H^S  +  CaO,CaCl2. 


Zeit  des 

ünzersetztes 

Kochens 

CaS 

24Stdn. 

50,0  Proc. 

36 

47,0 

45 

23,5 

53 

11,7 
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Wenn  nun  auch  obige  Versuche  beweisen,  dafs  AarUmä^%  Vorsehlag 
nicht  so  ganz  grundlos  war,  als  noian  naoh  üiefcmofin  denken  sollte,  so 
ermuthigen  sie  doch  keineswegs  su  der  Hoffnung,  dafs  derselbe  in  der 
Praxis  erfolgreich  sein  wird.  Die  lange  Zeit  der  Behandlung  und  die 
dadurch  bedingte  grofse  Verdünnung  des  Schwefelwasserstoffes  sprechen 
dagegen. 

Auf  schwefligsanren  und  thioschwefelsauren  Kalk  oder  Polysnlfide 
wurde  bei  den  Analysen  keine  Rücksicht  genommen,  da  dies  iär  die 
Feststellung  der  Wirkung  des  Chlorcalciums  nicht  wesentlich  erschien 
und  es  sich  ja  nicht  um  eine  wissenschaftlich  genaue  Verfolgung  des 
Vorganges  handelte,  welche  unter  den  vorliegenden  Umstünden  der 
Mühe  nicht  zu  lohnen  schien. 

4)  Entwickelung  der  Salzsäure  aus  Ghlorcalcium. 

Angesichts  der  ungeheuren  Menge  von  Chlor,  welche  in  Form  von 
Chlorcalcium  bei  technischen  Processen  verloren  geht,  ist  es  eine  alte 
Aufgabe  der  technischen  Chemie,  das  Chlorcalcium  wieder  auf  Salz- 
säure auszunutzen.  Namentlich  seit  der  grofsartigen  Entwickelung  der 
Ammoniaksoda-Industrie  ist  diese  Frage  eine  dringende  geworden.  Sobald 
es  gelänge,  aus  dem  Chlorcalcium  hinreicheMi  billig  Salzsäure  zu  ge- 
winnen, wäre  eine  der  Hauptursachen  weggeräumt,  welche  es  bewirkoi, 
dafs  trotz  der  vielen  unleugbaren  Vorzüge  jenes  Verfahrens  doch  das 
Leblanc-Soda- Verfahren,  wenn  auch  durch  sdiarfe  Concurrens  bedrängt, 
sich  thatsäohlich  auf  der  früheren  Höhe  der  Production  erhalten  hat 

Die  früheren  Arbeiten  über  diesen  Gegenstand  sind  seit  einigen 
Jahren  überholt  durch  die  unablässigen  Bemühungen  von  Solvay^  welcher 
dazu  nicht  nur  aus  geschäftlichen  Gründen  angespornt  zu  werden,  son- 
dern geradezu  einen  Ehrenpunkt  darin  zusehen  scheint,  das  Leblanc- Ver- 
fahren aus  der  Welt  zu  schaffen  und  die  Ammoniaksoda  zur  alleinigen 
Herrschaft  zu  bringen.  Wenn  ihm  dies  gelänge,  so  würden  zwar  eine 
grofse  Anzahl  von  Schwefelsäure-  und  Sodafabriken  grofse  Verluste 
durch  Entwerthung  ihrer  Fabriksanlagen  erleiden,  aber  die  Menschheit 
im  Ganzen  würde  noch  viel  gröfseren  Vortheil  daraus  ziehen.  Zweifel- 
los hat  Solvay  (wie  schon  Andere  vor  ihm)  erhebliche  Mengen  von 
Salzsäure  aus  Chlorcalcium  dargestellt;  aber  dafs  dies  je  in  fabrik- 
mäfsigem  Mafsstabe  und  hinreickend  billig  geschehen  sei,  ist  bis  jetzt 
noch  nicht  bekannt  In  dieser  Beziehung  scheinen  meine  Bemerkungen 
im  Handbuche  der  Soda-Industrie^  Bd.  2  S.  153  noch  immer  gültig  zu  sein. 

Solvay  ist  bei  seinen  Bemühungen,  wie  schon  u.  A.  Pelome  (vgl. 
a.  a.O.))  wesentlich  davon  ausgegangen,  die  Zersetzung  desChloroaldums 
mittels  überhitzten  Wasserdampfes  durch  Zusatz  von  Sand,  Thon  u.  dgl. 
zu  befördern.  Diese  Substanzen  hindern  erstens  das  Schmelzen  des 
Chlorcalciums,  wodurch  die  Masse  porös  und  für  den  Wasserdampf 
zugänglicher  bleibt,  und  können  zweitens  durch  chemische  Verbindung 
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Biit  dem  eDteteheodmi  Kalk  die  Zenetsüng  bef&rdeni.  Vor  Allem 
kOmite  man  dann  aoeh  bofifen,  das  bekanntlich  selbst  bei  Olühhitse 
noch  vorhandene  Bestreben  des  Aetskalkes  zur  Verbindung  mit  Chlor- 
wasserstoff (dem  freilich  an  sich  die  MasseDwirkang  des  Wasserdampfes 
entgegenwirkt)  gana  aafiraheben.  Da  die  neuere  Literatur  hierüber  nur 
wenig  enthält  und  nicht  an  erwarten  steht,  dafs  Sdoaiy  die  sicherlich 
in  grofser  Anzahl  in  seinen  Laboratorien  gemachten  Versuche  ver- 
öffenilicht,  so  habe  idi  selbst  einige  dahin  zielende  Versuche  von  Hm. 
H.  Erm  yomehmen  lassen,  hauptsächlich,  um  zu  ermitteln,  ob  die  Bei- 
mengung jener  Substanzen  einen  wesentlichen  Vortheil  g^enüber 
der  Binwirkung  des  flberhitxten  Wasserdampfes  ftbr  sich  allein  hat 
Diese  Versuche  sind  um  so  mehr  als  nur  ,|beiläuflge^  anzusehen,  als 
uns  nicht  die  Mittel  zur  Ueberhitzung  des  Wasserdampfes,  zur  Hervor- 
bringnng  hoher  Temperaturen  u.  dgL  zu  Gebote  standen,  welche  man 
in  Fabriken  anwenden  kann,  bieten  aber  vielleicht  hinreichendes 
Interesse  für  eine  ganz  kurze  Erwähnung. 

Die  Substanz  wurde  mehrere  Stunden  lang  in  einem  Schiffchen 
von  Porzellan  erhitzt,  welches  nahe  an  einem  Ende  eines  Berliner 
Ponellanrohres  angebracht  war,  während  in  das  andere  Ende  Wasser-^ 
dampf  eingeleitet  wurde,  der  schon  vorher  in  einem  Hessingrobre  durch 
Erhitzen  getrocknet  war  und  in  dem  Porzellanrohre  noch  stärker  ttber- 
hitfit  wurde.  Das  ganze  Rohr  wurde  durch  Eokes  in  einem  gut  ziehen- 
den Ofen  auf  helle  Bothglut  gebracht  An  dem  jenem  Schiffchen 
näheren  Ende  war  es  mit  einem  leeren,  mit  einer  Kältemischung  um- 
gebenen Kölbchen  zur  Abktthlung  der  Gase  verbunden,  das  wieder  mit 
zwei  Halbnormal -Ammoniak  enthaltenden  Flaschen  verbunden  war. 
Nach  Beendigung  des  Versuches  wurde  durch  Racktitriren  die  Menge 
der  entwickelten  Salzsäure  ermittelt 

Bei  der  Behandlung  von  Chlorcalcium  mit  mehr  als  einem  Aequi- 
valent  an  KteseUäure  (mit  Salzsäure  gereinigter  Eieselguhr)  wurde  in 
4  Versuchen  60,5,  66,8,  62,3,  65,9  Procent  der  aus  dem  CaCl^  der 
Theorie  nach  zu  entwickelnden  Salzsäure  erhalten.  Bei  der  Behand- 
lung von  Chlorcalcium  mit  etwas  Ober  dem  doppelten  Gewichte  Feld' 
spoi^  erhielt  man  66  Procent  der  theoretischen  Menge  von  Salzsäure. 
In  der  salzsauren  Lösung  des  Rückstandes  war  keine  aufgeschlossene 
Thonerde  nachzuweisen.  Beim  Erhitzen  von  Chlorcalcium  fiir  »ich 
dUstfi  im  Wasserdampf  erhielt  man  in  mäfsiger  Rothglut  54  Froc,  in 
heller  Rotbglut  60  Procent  der  theoretischen  Menge  von  Salzsäure. 
Der  Rückstand  reagirte  natürlich  stark  alkalisch. 

Man  kann  nach  obigen  Versuchen  vermuthen,  dafs  Chlorcalcium 
durch  noch  längeres  Glühen  und  bei  noch  höherer  Temperatur  wohl 
noch  mehr  Salzsäure  abgegeben  haben  würde;  aber  dieser  Vorgang 
wird  durch  Beimengung  von  Kieselsäure  oder  Fddspath  nicht  merklich 
beschleunigt.    Auf  diesem  Wege  erzeugte  Satesäure,  selbst  wenn  sie 
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nach  den  tieaestefi  Vorsohlftgen  ron  SM^y  Itiehtfti*  tn  oondedsiren  trttte, 
ak  man  es  sonst  Termatheo  nrnfs,  ecfaeiDt  jedenfalls  viel  sn  theaer  feil 
koomien,  als  dafs  sie  mit  der  bei  der  Sülfiitfabrikation  nebetibel  abfU- 
talden  Saltsäure  ooneorriren  könnte. 


üeber  eine  neue  KlasM  von  Farbstoffen;  von  Horace 
Köchlin  nnd  Otto  N.  Witt 

Im  M(mU$ur  toienUfique^  1881  8.  840  beschreiben  H.  ElkhUn  in 
Lörraeh  nnd  0.  ^.  Witt  inMülhansen  (vgL  D.  R.  P.  Kh  2a  Nr.  15915 
vom  19.  Hftn  1881)  die  Entstehung  einer  Beihe  von  Farben  ^  die 
einer  grofsen  Zukunft  entgegenxusefaen  soheinen.  Die  neuen  Farbstoffe 
sind  blau  und  violett  und  zeidinen  sieh  ebenso  durch  ihre  Billigkeit,  wie 
durch  ihre  Echtheit  aus;  man  erhftlt  sie  nach  iwei  verschiedenen  Methoden« 

Man  Iftfst  die  Nitrosoderivate  der  tertiären  aromatischen  Amine 
oder  der  Phenole  oder  Chlorchinonimide  und  ihre  Homolc^en  auf  alka* 
lische  Lösungen  von  Phenolen  bei  gewöhnlicher  oder  erhöhter  Tem- 
peratur einwirken.  Die  Bildung  des  Farbstoffes  wird  durch  Zuftahrang 
eines  reducirenden  Körpers,  wie  Zinkstaub  oder  Zinnoxjdul  nnd  wenig 
Ammoniak,  beschleunigt  Die  Erfinder  empfehlen  besonders  die  An- 
wendung von  Nitrosodimethyl-  und  Diäthylanilin  und  Mitrosophenoi 
und  als  Phenole  das  gewöhnliche  Phenol,  das  Resorcin,  das  Orcin  und 
die  beiden  isomeren  Naphtole,  sowie  deren  Homologen,  ihre  Sulfo- 
säuren  und  andere  Substitutionsproducte. 

Durch  Einwirkung  von  Nitrosoderivaten  auf  die  Phenole  ent^ 
standene  Farbstoffe  wurden  zwar  schon  von  Witt  erwähnt  und  von 
MeUMa  genauer  studirt;  aber  sie  sind  von  den  im  vorliegenden  Patent 
erwähnten  vollständig  verschieden;  erstere  bilden  sich  besonders  in 
kochender  Eisessigiösung,  letztere  in  alkalischer  Lösung  und  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur;  ebenso  deutUoh  unterscheiden  sie  sich  auch 
durch  ihre  Reactionen:  Das  in  sauerer  Lösung  bereitete  Derivat  des 
CK-Naphtoles  ist  roth,  während  das  nach  der  Methode  von  KÖehlin  und 
Witt  bereitete  blaue  Farbe  zeigt. 

Nach  der  zweiten  Methode  wird  ein  Oemenge  eines  Paramido- 
derivates  aromatischer  Amine  oder  Phenole  mit  einem  Phenol  in  sehwach 
alkalischer  oder  schwach  sauerer  (Essigsäure)  oder  noch  besser  in  voll- 
ständig neutraler  Lösung  oxydirt;  als  Phenole  können  dieselben  Körper 
wie  im  ersten  Falle  verwendet  werden. 

Mit  dem  Namen  Paramidoderivate  bezeichnen  die  Erfinder  die 
Amidosubstitutionsproducte  der  primären,  secundären  und  tertiären 
aromatischen  Amine  und  der  Phenole,  in  welchen  die  Amidgrnppe  NH^ 
sich  in  der  Stellung  1,4  befindet.     Besonders   erwähnt  werden    das 
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ParaphecykiidiaiDiii,  das  Paraiiudodiidienylannitt,  das  Fwamidodinietliyl« 
aniliD  und  das  ParamidoflieD<d;  äis  ozydiiende  Körpar  OhTomate^ 
FerrieyaaOre^  FermaDgaiiato)  Hypoabloride  imd  in  gewiesen  Fällen 
fogafer  der  Sauerstoff  der  Luft. 

Den  Farbstoffen  dieser  Klasse  legen  die  Erfinder  4en  Namen  Inio- 
phenoie  bei.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  das  Deriyat  des  tt-Naphtols. 
Sine  der  Enengitngsartea  dieses  Körpers  ist  folgende:  Den  in  ver- 
dflnnter  saluanrer  Lösung  durch  Zinkstanb  redacirten  Kittosodimethyl- 
aailin  wird  eine  alkalische  Lösung  von  a-Naphtol  und  dbromsauieni 
Kali  Mgesetit;  den  gut  gemischten  Lösungen  gibt  man  langsam  und 
▼orsiehlig  gewöhnliche  Essigsäure  «u«  Der  Farbstoff  bildet  sich  sofort 
ottd  die  F&lluBg  ist  vollständige  sobald  die  ursprünglich  alkalische 
LSsong  sauer  geworden  ist  Der  Niederschlag  wird  nun  filtrirt,  be> 
hnii  Entfernung  der  Mutterlaugen  gewaschen  und  in  Teigform  oder 
ah  trockenes  Pulrer  in  den  Handel  gebracht  Das  DeriTat  des  a- 
Kaphtols  ist  rem  blau,  das  des  Phenols  mehr  grünlich,  das  des  Reeor^ 
eins  imd  des  /?*Naphtols  violett  Der  Name  Indophenole  wurde  diesen 
Körpern  gegeben,  um  gleichzeitig  auf  ihren  Ursprung  und  die  Analogie 
mit  dem  Indigo  hinauweisen. 

Der  an  der  Luft  getrocknete  Indophenolteig  besteht  aus  blauen, 
dem  Guatemala-Indigo  gleichenden  Stücken  von  muscheligem  Bruch, 
löst  sich  in  concentrirter  Schwefelsäure  mit  intensiv  blau^  Farbe, 
welehe  beim  Verdünnen  mit  Wasser  in  aqhmutaiges  Roth  übergeht; 
es  ist  wenig  löslich  in  Alkohol,  leichter  in  Phenol  und  sublimirt  bei 
langsamem  Erhitaen  in  schönen,  blauen,  dem  Indigotin  ähnlichen  Nadeln«  • 
Weitere  Analogien  mit  dem  Indigo  aeigen  sich  bei  seiner  Anwendung: 
Zur  Färbung  von  Wolle  reducirt  man  zuerst  die  in  alkalisches  Wasser 
eingerührte  Paste  durch  Erhitzen  mit  Traubenzucker  auf  80^;  die 
Flüssigkeit  wird  grünlich  mit  bronzeschimmemden  Streifen  auf  der 
Oberfläche,  hat  also  ganz  das  Aussehen  einer  schönen  Indigküpe. 
Nach  dem  Yerdünnen  mit  einer  grofsen  Menge  heifsen  Wassers  taucht 
man  die  Wolle  in  dieses  Bad.  Ist  der  gewünschte  Ton  erreicht,  wovon 
man  sich  von  Zeit  zu  Zeit  durch  Herausnehmen  eines  Musters  über- 
zeugt, so  wird  der  Ueberschufs  des  Bades  mittels  Walzen  heraus- 
geprefst,  mit  viel  Wässer  gewaschen  und  die  Farbe  durch  längeres 
Verhängen  an  der  Luft  oder  noch  besser  durch  ein  Oxydationsbad 
hervorgerufen.  Die  aus  dem  Bade  kommende  Wolle  zeigt  eine 
schmutzig  grüne  Farbe,  welche  durch  Oxydation  in  Indigblau  über« 
geht  Ais  Oxydationsmittel  kann  man  die  allgemein  gebräuchlichen 
verwenden,  wie  z.  B.  die  Chromate. 

Das  Leukindophenol  besitzt  eine  grofse  Verwandtschaft  zur  thieri- 
sehen  Faser,  weshalb  beim  Waschen  nur  der  Ueberschufs  des  Färbe- 
bades und  das  Alkali  entfernt  wird  und  das  Leukindophenol  mit  der 
Faser  innig  verbunden  zurückbleibt;  da  sich  aber  das  letztere  in  einer 
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neutralen  Lösung  nur  sehr  langsam  oxydirt,  so  mufs  die. Farbe  in 
einem  ozydirenden  Bade  entwickelt  werden. 

Die  so  geftrbte  Wolle  ist  vollkommen  walkecht,  widersteht 
aber  weniger  gat  starken  Mineralsäuren*.  Da  das  Leukindophenol  cor 
Pflanzenfaser  eine  weit  geringere  Affinität  besitzt,  so  müssen  beim 
Färben  derselben  concentrirtere  Bade»  verwendet  werden. 

Köehlin  und  Witt  haben  sich  femer  -mehrere  Ver&hren  patentirea 
lassen,  welche  neben  grofser  Billigkeit  gestatten,  das  Blau  direct  auf 
der  Faser  henustellen.  Mehrere  praktisch  erprobte  Verfahren  sind 
folgende:  1)  Das  Gewebe  wird  mit  einer  LÖsung  von  Naphtol  in 
Natronhjdrat  geklotzt,  hierauf  mit  einer  verdickten  Mischung  vob 
salzsaurem  Nitrosodimethylaniiin  mit  einem  nur  in  Gegenwart  von 
Alkali  reducirend  wirkenden  Körper  bedruckt,  z.  B.  Zinnozydul,  Trauben- 
zucker oder  Milchzucker.    Die  Farbe  entwickelt  sich,  beim  Dämpfen. 

2)  Man  klotzt  den  Stoff  mit  dem  reducirenden  Körper,  z.  B.  Trauben- 
zucker, und  druckt  nun  ein  verdicktes  Gemenge  von  Nitrosodimetbyl- 
anilin  und  Natriumnaphtolat;  die  Farbe  entwickelt  sich  beim  Dämpfen. 

3)  Man  druckt  mit  einer  verdickten  Lösung  von  Amidodimethylanilin 
und  Natriumnaphtolat,  dämpft  und  passirt  zur  Entwicklung  der  Farbe 
durch  ein  Bad  von  Kaliumbichromat. 

Wenn  auch  diese  Farben  nicht  ebenso  säureecht  wie  Indigo  ans 
Propiolsäure  sind,  so  widerstehen  sie  doch  besser  Seifen  und  Chlor 
und  sind  bedeutend  billiger,  werden  also  den  Indigo  und  die  ProfMoi« 
däure  in  vielen  Fällen  mit  Yortheil  ersetzen,  letztere  besonders  ihres 
hohen  Preises  wegen  bei  glatt  gefärbten  Stoffen  und  bei  schweren 
Böden.  Die  Propiolsäure  erträgt  das  Dämpfen  nicht,  während  das 
Indophenol  dadurch  entwickelt  wird;  es  kann  also  letzteres  mit  allen 
Dampffarben  combinirt  werden. 

Die  Beaction,  weicher  die  Indophenole  ihre  Entstehung  v^danken, 
wird  man  ohne  Zweifel  auf  andere  Fälle  anwenden  können  und  sie 
wird  so  wohl  zur  Entdeckung  neuer  Farbstoffe  fahren. 

Dr.  Lavber  und  A,  Stnnheü, 

Nachtrag.  Die  Aehnlichkeit  des  Indophenols  mit  dem  Indigo  ist 
eine  ganz  überraschende:  Die  Nttancen  beider  Farbstoffe  sind  absoloi 
identisch.  Gegen  Salpetersäure  zeigen  beide  ein  ganz  gleiches  Ver- 
halten; aber  auch  andere  starke  Mineralsäuren  entfärben  Indophenol, 
während  dieses  beim  Indigo  nicht  der  Fall  ist.  Dagegen  ist  Indo- 
phenol völlig  lichtecht,  während  bekanntlich  die  Lichtechtheit  des 
Indigos  eine  sehr  zweifelhafte  ist.  Proben  von  Indophenol  und  Indigo, 
auf  gleiche  Tiefe  gefKrbt  und  von  völlig  gleichem  Ansehen,  wurden 
während  mehrerer  Wochen  dem  Sonnenlichte  ausgesetzt.  Bei  Beendi- 
gung des  Versuches  war  Indigo  ganz  ausgebiafst,  Indophenol  war  nur 
trüber,  aber  nicht  heller  geworden. 
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AvLch  in  der  Anwendung  zeigen  beide  Farbstoffe  die  gröfste 
Aehnlichkeit.  Bei  beiden  gelingt  die  Fixirong  nur  dann,  wenn  sie 
sunftehst  in  die  entsprechende  Leukoverbindung  Übergeführt  wurden. 
Beim  Indigo  ist  dies  bekanntlieh  nicht  leicht;  die  Kostspieligkeit  und 
Umstflndliohkeit  der  Herstellung  und  Erhaltung  einer  Indigoküpe  ist 
einer  der  bedeutsamsten  Gründe  für  den  Wunsch  nach  einem  Ersatz- 
mittel. Dagegen  besitzt  das  Leukoindophenol  die  Eijgensohaft,  an 
der  Luft  yollkommen  haltbar  zu  sein  und  nur  bei  Gegenwart  alkali- 
scher RcSageotien  unter  Aufnahme  von  Sauerstoff  in  Indophenol  ttber- 
zogehen.  Es  kann  daher  in  fertig  reducirtem  Zustande  in  den  Handel 
gebracht  und  ohne  die  Gefahr  verfrühter  Oxydation  sogar  in  offenen 
Geftfaen  verwahH  werden.  Es  ist  in  Wasser  löslich  und  kann,  da 
es  in  saurem  Bade  zieht,  mit  anderen  Farbstoffen  combinirt  werden. 
Sobald  es  von  der  Faser  absorbirt  ist,  genügt  es,  dieselbe  zu  waschen 
imd  durch  die  Lftsung  eines  Chromates  zu  ziehen,  um  sofort  das 
schönste  Blau  erscheinen  zu  sehen.  N, 


Prüfang  der  gebrannten  Wasser. 

Bei  der  Untersachung  gebrannter  Wasser,  besonders  des  44  bis  52  Vol.- 
Proc.  Weingeist  enthaltenden  Kirschen-  and  Zwetschgenwassers,  ist  nach  J.  Nefsler 
{Ardw  der  Pharmacie^  1881  Bd.  219  8.  161)  der  qualitetire  Nachweis  von  Kalk 
kdnesweffs  hinreichend,  ein  gebranntes  Wasser  als  nicht  echt  za  bezeichnen, 
da  beim  I>estilliren  auf  freiem  Feuer  leicht  auch  nichtflüchtige  Stoffe  über- 
gerissen werden  und  die  Gefafse  mit  Kalk  haltigem  Wasser  gespült  sein 
können.  Femer  findet  eine  sogen.  Läuterung  in  unseren  wichtigsten  Gegenden 
für  gebrannte  Wasser  —  Kinzig-  und  Rendithal  —  ganz  allgemein  statt  Der 
sogen.  Bohbrand  (das  erste  Destillat)  wird  mit  bald  gröfseren,  bald  kleineren 
Mengen  Tcrgohrener  Früchte  gemischt  und  nochmals  gebrannt,  d.  i.  gel&utert 
Ob  mehr  (der  weniger  oder  auch  kein  Wasser  zu  dem  geläuterten  Pro- 
duct  gegossen  wird,  hängt  von  der  Beschaffenheit  der  zuletzt  ablaufenden 
Flüssigkeit  ab;  ist  diese  rein  schmeckend  und  klar,  so  destillirt  man  oft  so 
weit,  bis  das  ganze  Destillat  die  richtige  Stärke  hat  Ist  Gefahr  vorhanden, 
dab  durch  den  Nachlauf  das  Getränk  Terschlechtert  wird,  so  entfernt  man 
das  erste  Destillat  und  stellt  den  richtigen  Grad  der  Stärke  durch  Zusatz  von 
Wasser  her.  Viele  Brenner  geben  in  allen  Fällen  dem  Wasserznsatz  den 
Vonrag  vor  der  Verwendung  des  Nachlaufes.  Der  gröfsere  oder  geringere 
Werth  der  aus  Früchten  gebrannten  Wasser  ist  eben  in  erster  Linie  durch 
mehr  oder  weniger  Fruchtgeschmack  bedingt  Das  bei  dem  sogen.  Rohbrand 
erhaltene  Destillat  hat  mehr  Fruchtgeschmi^  als  das  zweite  Destillat,  wenn 
bei  letzterem  nicht  wieder  vergohrene  Früchte  zugesetzt  werden;  es  ist  aber 
oft  etwas  scharf  und  nicht  hinreichend  reinschmeckend,  weshalb  man  vorzieht, 
dasselbe  nochmals  zu  destilliren.  vorher  aber  besonders  gute,  vergohrene  Früchte 
zuzusetzen,  um  den  Fruchtgescnmack  zu  erhöhen.  Der  hier  erforderliche  Zu- 
sata  von  Wasser  ist  nicht  als  Verfälschung  zu  bezeichnen;  diese  beginnt  erst 
da  ,  wo  durch  Znsatz  von  Zucker  vor  der  Gährung  oder  von  Weingeist  die 
Menge  des  aus  den  Früchten  zu  erhaltenen  Branntweines  vergröfsert  wird. 
Wie  viel  von  dem  im  Wasser  enthaltenen  Kalke  im  Branntwein  gelöst  bleibt, 
hängt  von  der  Beschaffenheit  des  Wassers  und  dem  Säuregehalt  des  Brannt- 
weines ab.  40  untersuchte  Proben  hatten  einen  Gehalt  von  0,02  bis  0,23  Proc. 
freier  Säure,  die  meisten  aber  nur  0,0B  bis  0,05  Proc. 
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Das  UteBte  VerfaKureii)  Branntweine  auf  rieehende  Stoffe  su  OTafen,  besteht 
bekanntlich  darin,  wenige  Tropfen  derselben  zwischen  den  Ständen  ta  Ter- 
reiben.  Bringt  man  etwa  5cni  breite  und  25cm  lange  Streifen  Filtrirpapler 
mit  dem  unteren  Ende  in  die  su  prüfenden  geistigen  Flttssigkeitra  nnd  lälst 
den  oberen  Theil  des  Papiere s  über  das  Oefäfs  hinaoaragevs  00  verdunstet  der 
Weingeist  der  im  Papier  hinaufsteigenden  Flüssigkeit  und  die  riechenden  Stoffe 
werden  concentrirt  In  dieser  Weise  läfst  sich  sowohl  der  Fusel  des  Wein- 
geistes, als  der  specüsche  Geruch  der  gebrannten  Wasser  weit  besser  erkennen, 
als  bei  dem  obigen  Verfahren.  —  Uebergiefst  pian  etwa  lOS  geschmolzenes, 
grobkönUges  Chlorcalcium  in  einem  Becherglas  mit  einer  kleinen  Menge 
Branntwein  und  bedeckt  das  GefäüB  mit  einer  Glasplatte,  so  kann  man  nadi 
knnar  Zeit  den  speoifisohe«  Geruok  der  zu  prüfenden  Flüasigkeil  sehr  gmt 
erkennen,  weü  der  Weingeist  sich  Init  dem  Chlorcalcium  verbunden  hi^ 
Werden  echte,  aus  Früchten  gebrannte  Wasser  so  lange  bei  etwa  600  einge- 
dampft, bis  der  Weingeist  verdunstet  ist,  so  zeigen  die  zur&ekbleibenden 
Flüssigkeiten  den  specifischen  Geruch  der  verwendeten  Früchte;  es  ist  dies 
ganz  besonders  bei  gutem  Zwetschgenwasser  in  hohem  Grad  der  Fall.  Zu- 
weilen bemerkt  man  beim  Oefliien  oer  Flasche  eines  gebrannten  Wassers  nnd 
beim/  Eindampfen  des  letzteren  einen  sehr  unangenehmen  Gemch,  während 
befUn  Kosten  schlechte  Eigenschaften  nicht  hervortreten.  Dieser  meist  von  An* 
Wendung  fauler  Früchte  herrührende  schlechte  Geruch  macht  den  Branntwein 
unbrauchbar,  ist  aber  kein  Beweis  von  Verfälschung. 

Echtes  Kirschwasser  wird  durch  Guigactinctnr  meist  blau  gefärbt,  in  Folge 
seines  Gehaltes  an  Kupfer  aus  den  DestillirgefäfiBen  und  an  Blausäure.  Bei  der 
Untersuchung  von  i.  J.  1880  in  Oberkinä  ausgestellten  29  Proben  Kirsch- 
wasser und  40  Proben  sonstiger  gebrannter  Wasser  wurde  folgender  Gehalt 
an  essigsaurem  Kup^sr  gefuima: 


Proben 

Kein 

Sparen 

Im  Liter  Milligramm 

unter  6|5bi89 

lObisIS 

Zahl  der  Proben 

Kirschwasser 

4 

4 

9 

9 

3 

Zwetschgenwasser    . 

— 

2 

2 

— 

Heidelbeerwasser 

5 

3 

3 

— 

— 

Brombeerwasser  .    . 

1 

4 

2 

_ 

-1» 

Himbeerwasser    . 

1 

_ 

3 



_«, 

Wachholdergeist . 

S 

— 

1 

— 

— 

Hefenbranntwein 

— 

8 

1 

— 

1 

Tresterbranntwein 

1 

1 

1 

_ 

-^ 

Apfeltresterbranntwein 

— 

— 

1 

— 

— 

Branntwein  von  Bi( 

ura 

bgi 

in( 

l        1 

— 

— 

— 

— 

Blausäure  ist  in  allen  Kirschwassem  enthalten;  echtes  Kirsch wasser  soll 
daher  mit  frischer  Gnajacholztinctur  unmittelbar  oder  nach  Zusatz  von  etwas 
Kupfer  blau  werden.  Bei  2  Zwetschgenwaasem  trat  die  Gnajacreaction  eben- 
falls, aber  nur  sehr  schwach  auf.  Alle  übrigen  in  Oberkirch  geprüften  Brannt- 
weine waren  frei  yon  Blausäure,  wurden  also  mit  Guajacholz  auch  nach  Zusats 
von  Kupfer  nicht  blau.  —  Dagegen  ist  Vogelbeerbranntwein  (von  Sorbm  amew^ 
paria)  ziemlich  reich  an  Blausäure. 


IVliscellen. 

Fahrkiinst  am  Marlasehaelit  in  Frzibram. 

Die  von  Oberbergrath  J.  Noedk  reconstruirte  Fahrkunst  am  MariaschBcht 
in  Przibram  wurde  vom  29.  October  bis  2.  November  1881  einer  eingehenden 
Prüfung  unterzogen,  welche  folgende  Hauptresultate  ergab: 
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Jede«  der  beiden  1009m  langen  GeiOnge  enthält  131  Bahnen  für  2  Mann, 
iat  jedoch  nonnalmüCaig  nnr  Hir  die  Fahrt  iron  1  M^n  auf  jeder  Bühne  be- 
stimmt Baa  GestäDge  besteht  nur  aus  einer  Schiene  aus  Bessemerstahl  von 
IS^  gröfstem  Querschnitt  Die  Verbindung  der  einzelnen  Gestängetheile  erfolgt 
dnrch  Stahllaschen,  warm  aufgezogene  eiserne  Ringe  und  Keile. 

Ein  solches  1000»  langes  Gestänge  wiegt 34 1201^ 

15  Ausgleichungen ,  16  Fangvorrichtungen ,  131  Bühnen  und 

30  Führungen  wiegen  zusammen 7  540 

262  Kann  angenommen  zu  701c 18340 

unten  angehängt 200 

*  Aeujberste  mögliche  Belastung    60  S0(^ , 

daher  Anspmchnahme,  wenn  keine  Ausgleichungen  vorhanden  wären,  800^ 
fOr  140  bei  einer  Zugfestigkeit  des  Materials  von  6550^,  somit  8,2'fache 
Sicherheit 

Dieses  Gestänge  wurde  zuerst  mit  1  Mann,  dann  mit  3  Mann  auf  leder 
Bflhne,  bezieh,  mit  Gewichten  von  3  X  70  =  210^  auf  jeder  Bühne  belastet 
«]id  von  200  SU  200»  Tiefe  die  Deformimng  genau  mittels  angebrachter 
Fizpnnkte  bestimmt.  Dann  wurde  entsprechend  1  Mann,  hierauf  s^anz  ent- 
lastet, wieder  mit  2  Mann  belastet  und  jedesmal  gemessen;  alsdann  mit 
2  Mann  im  Gang  beobachtet,  nach  y%BiXLnd\gem  Gang  gemessen,  nach  15 stün- 
digem Gang  gemessen  und  unverändert  befunden ,  dann  auf  1  Mann  entlastet, 
gemessen,  ganz  entlastet^  wieder  gemessen.  Dnrch  Consolidirung  der  Zapfen 
in  den  Lagern  der  Masdbine  mit  doppelter  Räderflbersetznng  ins  Langsame 
ergab  sich  am  obersten  Gestängepunkt  eine  Senkung  von  din°^,5',  am  tiefsten 
G^t&ngepnnkt  8iDm,&,  folfflieh  bleibende  Consolidirung  des  lOOOm  langen 
Gestänges  in  Folge  der  üeberlastung  mit  3  Mann  auf  jeder  Bühne  nur  b^^. 

Die  theoretisch  berechnete  elastische  Ausdehnung  auf  IOOOb»  ohne  Rück- 
sicht auf  die  Ausgleichungen  beträgt  für  die  Belastung  von  1  Mann  auf  jeder 
Bübne  5lBm.  Die  durch  die  Versuche  gefundene  elastische  Ausdehnung 
beträgt  aber  für  1  Mann  auf  jeder  Bühne  auf  1000»  nur  23mm,  fur  2  Mann 
46mB,  für  3  Mann  69mm,  also  die  gesammte  Gestängeverlängerung  beziehungs- 
weise 28,  51,  74mm.  Diese  ergibt  sich  aber  nur,  wenn  das  Gestänge  im 
Gang  war,  also  durch  die  Erschütterung  der  Einflufs  der  Geatängereibung  und 
Anagleichskettenreibung  beseitigt  wird.  Bei  ruhender  Belastung  bewirkt  die 
Reibung  eine  Vtrminderwug  der  Verlängerung  um  limm,  wenn  von  0  auf  1 
oder  von  1  auf  2  Mann  belastet  wird ,  dagegen  eine  Vemuknmg  der  Verlänge- 
rung um  6,5  bis  llmm  bei  Entlastung  des  ruhenden  Gestänges  von  3  bezieh. 
2  auf  1  Mann.  Bei  Belastung  mit  3  Mann  betrug  die  negative  Correctur  17mm 
und  bei  Entlastung  von  1  Mann  auf  0  die  potitwe  Correctur  wegen  Reibung 
4mm,  also  Verlängerung  5  -{-  4  =  9mm,  durch  den  Gang  herabgesetzt  auf  5mm. 
Die  indidrte  Pferdestärke  bei  einseitiger  Ausfahrung  der  Mannschaft  ohne 
Gegengewicht  durch  Einfahrende  beträgt  im  Maximum  70^,  wovon  44^  auf 
die  Nutzleistung,  12®  auf  die  Maschinenreibung  und  14e  auf  das  doppelte  Vor- 
*  g<Blege  und  Gestänge  gerechnet  werden  können.  Leergangsreibunff  24^,5  bei 
42  "Innren  der  Masdiine,  Gestängehub  3^^823,  Geschwindigkeit  0m,43.     G.  8, 

Nenernngen  an  Pumpen.    (Patentklasse  &9.) 

Bei  der  Pumpe  von  EtnU  Brabant  jun,  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  Nr.  14 143 
fom  25.  December  1880)  wird  das  Gewicht  des  Cylinders  zum  Ansangen  und 
Heben  des  Wassers  benutzt  Zu  diesem  Behufe  ist  das  Saugrohr  am  oberen 
Deckel,  das  Druckrohr  am  Boden  des  Cylinders  befestigt  und  letzterer  sammt 
diesen  Röhren  mittels  einer  Zugstange  und  eines  Balancier  an  einem  Gestell 
verschiebbar  angebracht  Der  beim  Au%ange  das  Wasser  nach  unten  durch- 
lassende Ventilkolben  ist  an  demselben  Balancierarm  wie  der  Cylinder  be- 
festigt, jedoch  so,  dafs  ersterer  bei  Bewegung  des  Balancier  vermöge  eines 
längeren  Hebelarmes  einen  gröfseren  Weg  zurücklegt  als  letzterer.  Geht  der 
Balancier  nach  oben,  so  steigen  der  Kolben  und  Cylinder  ebenfalls ;  da  ersterer 
a)>er  sich  schneller  bewegt  als  letzterer,  so  tritt  das  eben  angesaugte  Wasser 
durch  den  Ventilkolben  in  den  untren  Theil  des  Cylinders.    Senken  sich 
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Kolben  und  Cylinder,  so  sangt  ersterer  Wasser  durch  das  Sangrohr  an  nnd 
drückt  das  unter  ihm  befindliche  Wasser  durch  das  Druckrohr  in  die  Höhe^ 

Die  Wa^serschnecke  besteht  bekanntlich  aus  einer  schräg  ins  Wasser 
tauchenden  drehbai^n  Trommel^  welche  im  Innern  einen  um  ihre  centrale 
Welle  angeordneten  Schraabengang  trägt  Darch  Drehen  der  Trommel  schraubt 
sich  das  Wasser  in  derselben  in  die  Höhe  und  fliefst  am  oberen  Ende  ans. 
Um  nun  die  Reibung  der  Schneckenwelle  in  dem  unteren,  im  Wasser 
stehenden  Zapfenlager  su  vermindem,  bringt  Ernst  Meyer  in  Ottensen  (*D.  "Bi,  P. 
Nr.  15  628  vom  6.  April  1881)  an  dem  unteren  Ende  der  Schneckentrommel 
einen  sich  mit  dieser  drehenden  Luftkessel  an,  welcjier  durch  seinen  Auftrieb 
das  Oewicht  der  Sehnecke  theilweise  ausgleichen  soll. 

Die  an  Friedr.  Oehe  in  Ludwigshafen  a.  Rh.  (*D.  R.  P.  Kr.  15077  vom 
1.  Februar  1881)  patentirte  Pumpenanlage  für  Hauswirthschaftsbetrieb  be- 
zweckt die  Versorgung  you  mehrstöckigen  Hänsem,  welche  nicht  an  eine 
Leitung  angeschlossen  sind,  mit  Wasser.  Man  stellt  hiemaeh  in  den  Kdler 
des  betreffenden  Hauses  eine  Druckpumpe  auf  und  führt  das  Steigrohr  und 
das  Gestänge  so  durch  sämmtliche  Stockwerke  des  Hanses  hindurch,  dafs  von 
ersterem  Abzweigangen  in  die  einzelnen  Küchen  reichen  und  das  Gestänge 
durch  neben  diesen  Abzweigungen  liegende  Pumphebel  in  Bewegung  gesetzt 
werden  kann.  Ueber  den  Rüchensteinen  sind  sämmtliche  Abzweigungen  mit 
Hähnen  versehen,  welche  alle  durch  Hebel  und  Zugstangen  mit  dnander 
▼erbunden  sind,  so  dafs  die  Oeffnung  eines  Hahnes  die  Schliefsung  aller  unter 
und  neben  ihm  liegenden  Hähne  bewirkt  Bs  ist  dies  nothwendig,  da  sonst 
das  Wasser  nicht  bis  zu  dem  zu  benutzenden  Hahn  steigen,  sondern  in  den 
unteren  Stockwerken  ausfliefsen  würde.  Aufserdem  ist  das  Stoigrohr  in  Jedem 
Stockwerk  mit  einem  Rückschlagventil  versehen,  um  das  dunh  die  oberen 
Stockwerke  gepumpte  und  in  dem  Steigrohr  stehende  Wasser  bei  OeiTnung 
eines  unten  Uegenden  Hahnes  nicht  ausuiefsen  zu  lassen.  Die  Hausbewohner 
ersehen  aus  der  Stellung  der  Hebel,  ob  die  Pumpe  an  anderen  Stellen  des 
Hauses  benutzt  wird  oder  nicht  Im  ersteren  Falle  können  sie  erst  dann  die 
Pumpe  in  Thätigkeit  setzen,  wenn  eine  Veränderung  der  Stellung  der  Hebel 
das  Freisein  der  Pumpe  anzeigt 

Mit  der  Pumpe  von  Bemh,  Sachs  in  Odessa  (*D.  R.  P.  Nr.  15  612  vom 
5.  Januar  1881)  kann  man  zwei  verschiedene  Flüssigkeiten  getrennt  von  einander 
ansaugen  und  heben.  Sie  besitzt  zu  diesem  Zweck  zwei  Ventilgehäuse  mit 
je  einem  Saug-  und  je  einem  Druckrohr.  Es  kann  also  der  unter  und  über 
dem  Kolben  befindliche  Oylindertheil  für  sich  selbstständig,  natürlich  nur  ein- 
fach wirkend,  arbeiten.  Adhäriren  die  zu  pumpenden  Flüssigkeiten  an  der 
Cylinderwandung  und  kann  dadurch  eine  unerwünschte  Verunreinigung  beider 
Flüssigkeiten  durch  theilweise  Vermischung  entstehen,  so  ordnet  Saais  eine 
durchgehende  hoble  Kolbenstange  und  einen  hohlen  Kolben  an  und  treibt  durch 
diese  einen  Dampf-  oder  Benzinstrahl.  Da  die  Kolbenplatten  von  einander- 
abstehen  und  nur  durch  Stehbolzen  mit  einander  verbunden  sind,  so  kann 
der  durchgeblasene  Dampf  oder  das  Benzin  ungehindert  mit  der  Cylinder- 
wandung in  Berührung  treten  und  diese  reinigen. 

Die  von  Georg  Michel  in  Paris  (*D.  R.  P.  Nr.  14479  vom  14.  December  1880) 
angegebene  Jauchepumpe  besteht  aus  einem  an  beiden  Seiten  ofi^nen  Stiefel, 
in  welchem  sich  zwei  an  ihren  einander  zugekehrten  Enden  mit  nach  der- 
selben Richtung  sich  öffnenden  Gummilippenventilen  versehene  Röhrenkolben 
in  entgegengesetzten  Richtungen  bewegen.  Die  Bewegungsmechanismen  der 
beiden  Kolben  liefen  in  zwei  seitlich  an  dem  Stiefel  angegossenen ,  dicht  zu 
verschliefsenden  Kasten  und  bestehen  aus  zwei  auf  in  Stopfbüchsen  gelagerten 
Wellen  befestigten  Balanders,  welche  durch  Zugstangen  mit  den  durdi  die 
geschlitzten  Stiefelwandungen  reichenden  Zapfen  der  Röhrenkolben  verbunden 
sind.  Durch  die  von  aufsen  vermittelte  schwingende  Bewegung  der  Balanciers 
werden  den  Röhrenkolben  hin-  und  hergehende  Bewegungen  ertheilt,  welche, 
da  letztere  immer  in  entgegengesetzten  Richtungen  stattfinden,  die  Pumpe 
zu  einer  doppelt  wirkenden  madien.  —  Durch  die  Verwendung  von  weiten 
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Röhrenkolben  und  Lippenventilen  scheint  die  Pompe  besonders  zum  Heben 
dickflüssiger  Substanzen  geeignet 

Maschinen  zum  Schneiden  Ton  Nägeln« 

Eine  von  ö.  W.  Dyson  in  Sheffield  (*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  7460  vom 
13.  Hai  1879)  constrairte  Maschine,  welche  das  in  geeignetem  Querschnitt  gewalzte 
£isen  von  eigenthümlich  geformten,  scherenartig  gegen  einander  wirkenden 
Messerscheiben  in  Bolzen  oder  Nägel  zerschneidet,  ist  von  W.  Bradlty  in 
Sheffield  (*  D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  15  875  vom  13.  August  1880)  in  eigenartiger 
Weise  vervollkommnet  worden.  Zur  Herstellung  der  Nägel  n.'  dgl.  werden  hier 
£isenschienen  verwendet,  welche  zu  einem  dem  zu  bildenden  Nagel  ent- 
sprechenden Profil  ausgewalzt  sind.  Die  Abschervorrichtungen  arbeiten  mit 
Richtplatten  oder  Richtstangen  in  der  Art  zusammen,  dafs  die  Nägel  nach 
dem  Abschneiden  gleichzeitig  gerichtet  werden.  Die  Maschine  dient  zum 
gleichzeitigen  Schneiden  von  13  Nägeln.  Zu  diesem  Zwecke  werden  6  beweg- 
liche, durch  Zwischenplatten  von  einander  getrennte  Abscherplatten  gegen  7 
ebenso  durch  Beilagen  geschiedene  feste  Abscherplatten  geführt;  letztere. ruhen 
in  der  Maschine  unter  Belastung  eines  schweren  Gewichtes  und  können  so 
bei  etwaigem  üeberdruck  nachgeben.  Die  Ingangsetzung  der  beweglichen 
Abscherplatten  geschieht  durch  ein  Ezcenter.  Sämmtliche  Scherplatten  sind 
xvrischen  festen  Wellen  befestigt,  deren  lose  aufgesetzte  Räder  in  Führungen 
des  Maschinengeetelles  rollen.  Die  Maschine  arbeitet  nun  in  der  Weise,  dafs 
daa  znr  Rothglühhitze  gebrachte  Profileisen  zwischen  die  7  festen  Abscher- 
platten und  die  zwischen  den  beweglichen  Abscherplatten  befindlichen  Prefs- 
backen  eingeschoben  wird.  Rückt  nun  das  £zcenter  diese  entsprechend  weit 
▼or,  so  werden  13  Nägel  geschnitten  und  gleichzeitig  gerade  ausgerichtet 

Mg, 

Papierne  Fafsboden-Bekleidung. 

Hierbei  werden  keine  Papierteppiche  gekauft,  sondern  auf  dem  Fufsboden 
selbst  —  nach  der  PapUrzeHtwug^  1881  S.  916  —  in  folgender« Weise  hergestellt: 
Man  reinigt  erst  den  Fufsboden  sorgfältig  und  füllt  dann  alle  Löcher  und 
Spalten  mit  einer  Masse  aus,  die  durch  Tränken  von  Zeitungen  mit  einem 
Kleister  bereitet  ist,  welchen  man  ans  01^,5  Weizenmehl,  3i  Wasser  und  1  Löffel 
voll  gepulvertem  Alaun  gründlich  zusammenmischt  Der  Fufsboden  wird  dann 
mit  solchem  Kleister  durchaus  bestrichen  und  dann  mit  einer  Lage  ManiUa- 
oder  anderem  kräftigen  Hanfpapier  bedeckt.  Will  man  etwas  recht  Dauer- 
haftes schaffen ,  so  bestreicht  man  die  Papierlage  wieder  mit  demselben  Kleister, 
legt  eine  zweite  Lage  Papier  darauf  und  läfst  gründlich  trocknen.  Dann 
kommt  wieder  eine  Lage  Kleister  nnd  auf  diese  als  oberste  Schicht  Tapeten- 
papier beliebiger  Art.  Um  diese  Tapete  noch  gegen  Abnutzung  zu  schützen, 
gibt  man  ihr  zwei  oder  mehr  Anstriche  mit  einer  Lösung  von  etwa  2508 
weifsem  Leim  in  21  heifsem  Wasser,  läfst  sie  trocknen  nnd  beendet  die  Arbeit 
mit  einem  Anstrich  von  hartem  Oelfimis. 

Zur  Entpliosphoning  des  Boheisens. 

C.  F,  Claus  in  Wiesbaden  (Oesterreichisches  Patent  KL  18  vom  15.  Juli 
1880)  empfiehlt  zur  Herstellung  basischer  Ofenf^tter  Gemische  von  Kalk, 
Magnesia  und  Thonerde  mit  Chlorcaldum ,  Chlormagnesium,  Eisenchlorid, 
Fiafsspath  oder  Kochsalz  als  Bindemittel.  Gebrannter  gemahlener  Kalk  gibt 
mit  Chlorcalciumlösung  eine  gut  formbare,  steinhart  werdende  Masse.  Als 
Zaschlag  wird  dem  Eisen  in  den  mit  obigen  Gemischen  ausgefütterten  Oefen 
Chlorcaldum,  Chlormaenesium,  Chloreisen,  Kalk,  Eisenoxyd  oder  Flufsspath 
zugegeben ;  doch  ist  ChTorcalcium  vorzuziehen.  Während  der  Behandlung  des 
Eisens  mit  Chlorcalcium  u.  dgl.  im  Ofen  oder  in  der  Bessemerbirne  verflüch- 
tigt sich  ein  Theil  des  in  demselben  enthaltenen  Chlores,  theils  als  Eisen- 
chlorid  und  theils  als  Salzsäure ,  welche  in  geeigneten  Condensationsapparaten 
aufgefangen  werden  kann,  entweder  durch  Wasser,  durch  Kalk,  oder  indem 
man  diese  in  Dampfform  oder  Lösnng  auf  die  gemahlene,  in  diesem  Prooesse 
Dinglers  polyt.  Journal  Bd.  i43  H.  1  188)/1.  12 
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abfallende  Schlacke  einwirken  läfsi  Geachieht  diese  Einwirkung  mit  der 
Vorsicht,  dafs  ein  Ueberschnfs  von  Kalk  beibehalten  wird,  so  löst  sich  kein 
phosphorsaarer  Kalk  mit  auf  nnd  es  entsteht  Chlorcalcium ,  welches  einge- 
dampft und  wieder  benutzt  werden  kann. 

Die  ZusAmmeiisetzung  des  Kronklte. 

Nach  Domeyko  (^Engineering  and  Mining  Journal^  1881  Bd.  82  8.  802)  hat 

der  in  Bolivia  vorkommende,  neuerdings  auch  in  Peru  gefundene  Krönkit 
folgende  Zusammensetzung,  entsprechena  der  Formel  CuSO4.Na42SO4.2H2O: 

Kupferoxyd 28,20 

Natron       18,04 

Schwefelsäure 46,56 

Thonerde 0,22 

Schwefelsaures  Kupfer    .    .    .        0,90 

Wasser 11,08 

100,00. 

Aufbewahrung  grfiner  Futterstoffe  in  Silos. 

Nach  den  Versuchen  von  0.  Lechariier  (CompUs  rendu»^  1881  Bd.  93  S.  734) 
gehen  die  grünen  Futterstoffe  beim  Aufbiewahren  in  Qetreidegruben  unter 
Entwicklung  von  Kohlensäure  und  Bildung  von  Alkohol  in  Qährung  über. 
Mais  und  Klee  hatten  vor  (I)  und  nach  dieser  Qährung  (II)  folgende  Zu- 
sammensetzung: Mais  Klee 

I  U  I  n 

Kohlensäureverlust —  2,180  —  1,42 

Wasser  und  bei  1000  flüchtige  Stoffe    .    79,120        80,580        76,420        76^880 

Alkohol —  1,342  —  — 

Stickstoff  haltige  BesUndUieile  .    .    .      2,465         2,282         4,810         4,249 

Ammoniak '.    .      0,021  0,024         0,026         0,083 

Glykose 2,064         0,143         0,474         0,452 

Zucker 0,983         0,063         0,457  0,304 

Stärke       4,302         3,863         4^30         1,456 

Pectinstoffe 0,344         0,178         1,303         0^1 

Cellulose 6,337         5,939         8,015  7,191 

Fett 0,099         0,149         0,241  0,372 

Bestimmung  der  Schwefligsftnre  in  der  Lnft. 

B.  Proshauer  {Pharmaeeuiitehe  Centralhalle^  1881  S.  587)  fand,  daÜB  bei 
Bestimmung  der  Schwefligsäure  in  der  Luft  ausgeschwefelter  Räume  nach  der 
Absorption  mittels  Natflumbicarbonat  der  gröfste  Theil  der  Säure  zu  Schwefel- 
säure ozydirt  ist  und  sich  dadurch  der  Titrirung  mit  Jod  entzieht.  Zur  ge- 
widitsanaly tischen  Bestimmung  saugt  man  das  zu  untersuchende  Gasgemisch 
durch  eine  l^^procentige  Lösung  von  übermangansaurem  Kalium,  versetzt 
dann  mit  4  Proc.  concentrirter  Salzsäure,  entfärbt  durch  Zusatz  von  Oxalsäure 
und  fällt  die  gebildete  Schwefelsäure  mit  Chlorbarium. 

lieber  die  Untersuchung  Ton  Seife. 

Zur  Bestimmung  des  Wassergehaltes  werden  nach  C,  Hope  (Chemical  Ne»s^ 
1881  Bd.  43  S.  219)  etwa  5g  in  dünne  Scheiben  geschnittene  Seife  auf  dem 
Wasserbade  erwärmt,  gewogen,  mit  einer  Nadel  mehrfach  durchstochen,  noch- 
mals einige  Stunden  erwärmt  und  wieder  gewogen.  Stimmen  beide  Wägungen, 
so  ist  die  Seife  trocken ;  ein  Verlust  soll  bei  diesem  Erhitzen  auf  dem  Wasser- 
bade nicht  stattfinden. 

Um  die  Fettsäuren  zu  bestimmen,  werden  etwa  58  der  zerkleinerten  Seife 
in  einer  Scheideröhre  in  50cc  Wasser  von  35  bis  400  gelöst,  mit  der  zur 
Zersetzung  genügenden  Menge  Essigsäure  und  50cc  Aether  versetzt  und  durch- 
geschüttelt. Nach  dem  Absetzen  läfst  man  die  wässerige  Lösung  abflieOBen, 
wäscht  die  ätherische  Lösung  noch  einige  Mal  mit  warmem  Wasser  aus,  giefst 
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sie  in  ein  Becherglas,  fipült  die  Scheideröhe  mit  Aeiher  nach^  verditnatet  auf 
dem  Waaserbade  und  wiegt  die  trockenen  Fettsäuren. 

Um  den  GesammtgehaS  an  Alkali  zu  finden,  löst  man  dOg  Seife  in  heifsem 
Wasser,  versetzt  mit  öQcc  Normalschwefelsäure,  füllt  zu  5009^  auf,  filtrirt  und 
titrirt  lOOcc  mit  Normalnatron  zurück.  In  der  YöUig  neutralen  Lösung  wird 
zur  Bestimmung  des  Chhmatriums  das  Chlor  mit  Zehntelnormalsilber  und 
Kaliumchromat  titrirt  Zur  Bestimmung  des  freien  Alkalis  löst  Hope  3S,1  Seife 
in  Alkohol,  filtrirt  und  titrirt  mit  Zehntelnormalsäure  und  PhenolphtaleVn. 
Der  Rückstand  auf  dem  Filter  wird  zur  Bestimmung  von  vorhandenen  Carho- 
naien  und  Wasserglas  in  heifsem  Wasser  gelöst,  das  Filtrat  'init  Kohlensäure 
neutralisirt ^  aufgekocht,  von  etwa  ausgeschiedenem  Kalk  abfiltrirt  und  die 
Lösung  mit  Zdintelsäure  titrirt  Femer  löst  man  öS  Seife  in  Alkohol  und 
bestinamt  im  Rückstande  die  durch  Säure  ausgetriebene  Kohlensäure  mit 
Baiytwasser. 

Zur  Bestimmung  des  schwefelsauren  Natriums  werden  108  Seife  in  Wasser 
gelöst,  mit  Salzsäure  zersetzt  und  im  Filtrate  die  Schwefelsäure  mit  Chlor- 
barinm  bestimmt  In  der  Asche  von  25e  Seife  bestimmt  man  schliefslich  in 
bekannter  Weise  Kieselsäure^  Kalk  und  Eisen. 

Verfasser  erinnert  noch  daran  ^  dafs  die  Fettsäuren  bei  der  Analyse  als 
Hydrate  erhalten  werden,  während  sie  in  der  Seife  als  Anhydride  vorhanden  sind. 

Zar  Herstellnng  yon  Milchzucker. 

Bei  dem  bisherigen  Eindampfen  der  Molken  zur  Crewinnung  von  Milch- 
zucker geht  in  Folge  des  Säuregehidtes  ein  grofser  Theil  desselben  in  unkry- 
stallisirbare  Laie  tose  über.  W.  EugUng  empfiehlt  daher  im  OesterreitMscIun 
ksndwirths€haftliehen  Wochenblatt  vom  22.  October  1881,  die  heifse,  vom  Ziger 
befreite  Molke  mit  Schlämmkreide  zu  neutralisiren  ^  auf  die  Hälfte  einzu- 
dampfen und  dann  absetzen  zu  lassen.  Die  klare  Molke  wird  von  dem  aus 
Eiweifs  und  Caldumphosphat  bestehenden  Niederschlage  abgeschöpft  und  weiter 
abgedampft  Der  Zucker  scheidet  sich  aus  den  so  gereinigten  Lösungen  in 
zusammenhängenden  Platten  und  Krusten  ab;  die  Mutterlauge  gibt  nadi  dem 
weiteren  Eindampfen  eine  zweite  Krystallisation.  Die  dann  noch  übrig  blei- 
bende dicke  Lange  kann  mittels  Dialyse  noch  weiter  auf  Zucker  verarbeitet 
werden.  Man  erhält  so  aus  100^  Sommermolke  4k  raffinirten  Milchzucker. 
Läfst  man  Molke  gefrieren  und  entfernt  von  Zeit  zu  Zeit  die  gebildeten  Eis- 
krusten, so  erhält  man  in  verhältnifsmäfsig  kurzer  Zeit  eine  an  Milchzucker 
reiche  Lösung,  welche  reiner  ist  als  eine  durch  Eindampfen  gewonnene,  da 
sich  Fett,  Eiweifsstoffe  und  Salze  gröfstentheils  dem  Eise  beimengen,  wo- 
durch dasselbe  dünne,  schieferige  Blättchen  mit  dendritischen  Zeichnungen 
bUdet  Ein  Versuch,  auf  diese  Art  Milchzucker  zu  gewinnen,  lieferte  bei 
vorsichtiger  Behandlang  aus  IQl  Molke  2808  schneeweifsen  Milchzucker  —  ein 
Erträgnifs,  welches  sich  aus  der  zuckerarmen  Wintermolke  noch  besser  stellte, 
als  die  Angaben  Sehatzmann'a  aus  dem  Emmenthal  lauten,  nach  welchen  10^ 
Molke  2k^  Milchzucker  liefern. 

Empflndlielie  Laeknmstinetnr. 

Nach  F.  Stolba  {Chemisches  Centralblatt^  1881  S.  769)  wird  gewaschene 
Leinwand  oder  Baumwolle  mit  {^wohnlicher  Lackmustinctur  getränkt,  sodann- 
in  5  bis  lOprocentige  Schwefelsäure  getaucht,  so  dafs  sich  der  Farbstoff  so- 
fort auf  der  Faser  niederschlägt  Wird  nun  der  Stoff  zuerst  mit  gewöhn- 
lichem, sodann  mit  destiUirtem  Wasser  ausgewaschen,  bis  sich  dieses  nicht 
mehr  färbt,  hierauf  in  ^destillirtes,  mit  einigen  Tropfen  sehr  schwacher  Lauge 
versetztes  Wasser  getaucht,  so  löst  sich  das  Azolithmin  sofort  und  die  Lösung 
färbt  sich  schön  dunkelblau.  Durch  Zusatz  von  verdünnter  Schwefelsäure 
wird  die  Lösung  alsdann  vorsichtig  neutralisirt. 

Teber  die  BenzoSsänre  des  Handels  und  ihre  Natrlnmsalze. 

Im  Handel  kommen  nach  C.  Sehaeht  {Arehit  der  Pharmacu^  1881  Bd.  219 
S.  821)  folgende  Benzoesäuresorten  vor:  Die  Hambenzobäure)  die  Toluolben- 
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Boesäure,  'die  angebUck  aua  Harz  aublimirte  Benzoesäure ,  die  wirklieh  ans  Siam- 
benzoe  aablimirte  and  die  auf  naaaem  Wege  darana  dargestellte.  Das  Ver- 
halten dieser  Säuren  gegen  übermangansaures  Kalium  zei^e,  daüs  die  in  den 
Preislisten  der  Droguenhandlungen  als  Aeidum  henzoiewn  t  <^mmt  sMimaium 
▼erzeichnete  Benzo^äure  eine  parfümirte  Toluolbenzo^änre  ist^  während  sie 
früher  eine  parfümirte  Hambenzo^äure  war. 

Gibt  man  zu  OB^l  der  verschiedenen  Benzo^äuresorten  in  öcc  Wasser 
3  Tropfen  einer  halbprocentigen  Kaliumpermanganatlösung,  so  tritt  nur  bei 
der  aus  Slambenzo^  sublimirten  oder  auf  nassem  Wege  dargestellten  Säure 
sofortige  Entfärbung  ein.  Löst  man  je  0S,1  der  Benzoesäuren  in  d<^  Kalilauge 
von  1477  sp.  G.  auf,  verdünnt  die  Lösung  mit  3cc  destillirtem  Wasser,  setzt 
5  Tropfen  einer  VsP^centigen  KaliumpermanganatlÖsung  hinzu  und  erhitzt 
zum  Sieden,  so  geben  sämmüiche  Benzoääuren  —  mit  Ausnahme  der  aus  Siam- 
benzoe  sublimirten  und  auf  nassem  Wc^e  erhaltenen  —  tief  dunkelgrün  gefärbte 
Flüssigkeiten,  in  denen  sich  nach  und  nach  braune  Niederschlag  absondern, 
während  diese  beiden  Sorten  Benzoesäure  sofort  entfärbte  Flüssigkeiten  geben, 
welche  sich  Über  braunen  Niederschlägen  befinden.  Auch  nach  mehrstündigem 
Stehenlassen  werden  die  verschiedenen  Proben  dieselben  Erscheinungen  zeigen. 

Zur  Prüfung  ^es  benzoesauren  Natriums  läfst  man  auf  0S,2  desselben  in 
5gc  Wasser  5  Tropfen  einer  halbprocentigen  KaliumpermanganatlÖsung  in  der 
Kälte  einwirken.  Das  echte  Natrum  heMoiewm^  gleichviel  ob  aus  sublimirter 
oder  auB  krystallisirter  echter  Gummibenzo^äure  erhalten,  entfärbt  das  Kalium- 
permanganat schon  in  kurzer  Zeit,  während  alle  anderen  Sorten  dasselbe 
bngere  Zeit  unzersetzt  besteben  lassen.  Nach  etwa  2  stündiger  Einwirkung 
zei^  das  echte  Natrwn  henzoieum  eine  über  einem  braunen,  flockigen  Nieder- 
scMag  befindliche  gelblich  gefärbte  Flüssigkeit,  während  die  anderen  Natrium- 
salze eine  dunkelgrüne  gefärbte  Flüssigkeit  entstehen  lassen.  Nach  24  Stunden 
ist  der  unterschied  sowohl  in  alkalischer,  als  auch  in  saurer  Lösung  ein  sehr 
deutlich  in  die  Augen  fallender.  In  ersterer  ist  die  über  dem  braunen  Nieder- 
schlag stehende  Flüssigkeit  schwach  gelblich  gefärbt,  sobald  echtes  Salz  vor- 
liegt, während  bei  den  anderen  Sorten  die  betreffende  Füssigkeit  dunkelgrün 
geärbt  erscheint.  In  letzterer  dagegen  ist  bei  echtem  NcOruiui  htnzoiem^  die 
Flüssigkeit  fast  farblos,  während  dieselbe  bei  den  anderen  Sorten  hellviolett 
erscheint.  Das  im  Handel  vorkommende  benzoesaure  Natrium  ist  trotz  der 
Bezeichnung  ex  addo  hensoieo  e  resina  parcttum  aus  Toluolbenzoesäure  herge- 
stellt. -~  Die  aus  Harz  sublimirte  Benzo^äure  kostet  80  bis  32,  die  aus  Urin  16, 
die  aus  Toluol  nur  8,5  M. 

Zusammensetzung  der  Maikftferasclie. 

Nach  F.  FarJttf  (ChemUchM  CeiUralblaU^  1881  S.  651)  geben  Maikäf^  4,24  Proc 
Asche  von  folgender  Zuammensetznng : 

Kali 10,74 

.     Natron       .......      3,39 

Kalk 13,41 

Magnesia 11,83 

Eisenoxyd 6,48 

Phosphorsäure    ....    42,09 
Schwefelsäure     ....    11,12 

Chlor 0,38 

Kieselsäure 1,80 

100,74. 


{>ruck  und  Verlag  der  J.  G.  Co tta' sehen  Buchhandlung  in  Augsburg. 
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KraMeistang  der  Walzenzng-Haschinen. 

Die  Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  EisenhüttcDleate  j^StdU  und 
Eisen'^  enthält  in  ihrem  1.  Jahrgang  (1881)  Nr.  1  und  2  den  Bericht 
Ober  die  Generalversammlung  des  Vereines,  in  deren  zweiter  Sitzung 
am  29.  Mai  1881  die  aus  den  HH.  E.  Blafe,  R.  M.  Daelen  und  Dr. 
KoUmann  bestehende  Gommission  der  Section  für  Maschinenwesen  zum 
Wort  gelangte.  Insbesondere  erstattete  Bla/s  das  Referat  (8.  59  ff.) 
Aber  die  angewendeten  Apparate  (wobei  wiederholt  der  Satzfehler 
Hlowatschek  statt  HlawatEcfiek  vorkommt)  und  über  seine  Tabellen,  be- 
ireffend die  Versuchie  und  seine  theoretischen  Aufstellungea  über  den 
Arbeilsbedarf  der  Walzenlinien.  Letztere  gipfeln  darin,  dafs  die  für 
einen  Stich  zu  verrichtende  Arbeit  aus  drei  Theilen  besteht:  TV  =  W4  -(- 
v?9  +  ^3 )  worin  tr^  die  Deformirungsarbeit,  to^  die  Zapfenreibungsarbeit 
und  «03  die  Rutschungsarbeii  bezeichnet,  davon  herrührend,  dafs  die  durch 
die  Berührung  mit  der  Walze  abgekühlte^  also  zäher  gewordene  Ober- 
fläche des  Paketes  sich  während  des  Streckens  an  der  Walze  reibt 

Bezeichnet: 
F  den  Querschnitt  des  Kalibers  in  qc, 
J  die  Berührungsfläche  zwischen  Walzen  und  Paket  in  qc, 
{    die  Länge  des  Blockes  in  m  nach   dem  Passiren  des  betreffenden 
p  den  Druck  in  k  für  iQc  der  Berührungsfläche,  [Kalibers, 

P  =  0,001  Jp  den  durch  die  Beobachtung  gefundenen  Walzdruck  in  t, 
u  den  Abnahmecoefßcienten , 
b   die  gröfste  Breite  des  Kalibers  in  cm, 
$    den  halben  Umfang  des  Kalibers  in  cm, 
tf   die  Anzahl  der  Umdrehungen  für  den  Stich, 

r    =  n den  wirksamen  Walzenradius  in  cm, 

Q  den  Zapfenradius  in  cm, 

/   den  ReibungscoefBcienten,  nach  den  Versuchen  =  0,046, 
JI  die  Paketdicke  vor  dem  Durchgang  durch  das  Kaliber  in  cm, 
K  die  Kraft,  welche  zur  Verrichtung  der  Deformirungsarbeit  vo^  erfor- 
derlieh ist,  in  t, 
so  ist  nach  Blaß: 
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«,  =  ZJ«>t  =  1000i:jmk    .     C3) 


.    (4) 


IC  j  =  0,02  n  p  u/p  •/, 
tü3  =  60 Jl  Vp{\  -  «)  (^^7^^)  • 


Hierzu  kommt  noch  eme  Formel,  welche  deo  theoretiBchen  Werth 
der  DeformiruDgsarbeit  w^  geben  soll,  miter  der  ADnahme  constantea 
YolumeDs  V  mid  einer  Darchzugskraft  von  k  =  4SX^  für  l4<^  Kaliber- 
querscbnitt.    Ist  n&mlich  die  anfängliche  Lfiiige  =(o)  die  schlielaliehe 

=  /^,  so  ist  ^4  =  —  und  die  Verlängerung  =  /^  —  /q  =  I^  (1  —  a),  der 

F  kV 

yariable  Querschnitt  /  =  -r,  die  erforderliche  yariable  Kraft  =  ä/=  -y  , 

dl 
also  die  elementare  Arbeit:  dW^  z^kV-r^  woraus  folgt: 

(6) 


TF^  =  fc  F  toflf  nat-}^=k  Vlog  nai  -. 
'0  ^ 


Da  in  dieser  Formel  1™  als  Einheit  zu  nehmen  ist,  so  hat  man  k  = 
40000001^  =  4000^  und  V  in  Gubikmeter  einzusetzen. 

Beispielsweise  ist  für  die  Schwellenstrafse  der  OutekoffnungAüUe 
bei  der  Yorwalze  nach  S.  80  der  ang^ebenen  Quelle: 


Such 

F 

CK 

/ 

u 

2r 

P 

^i        «>2    1    ift,    [     Ff       W 

Nr. 

9fi 

m 

cm 

t 

Meter -Tonnen 

1 

301 

0,803 

1,83 

0,7 

56,7 

119,4 

19,3 

4,7 

108 

132 

150 

2 

243 

0,808 

1,65 

0,9 

59,0 

132,3 

24,8 

6,2 

124 

155 

165 

3 

192 

0,793 

2,08 

1,1 

61,8 

89,7 

19,2 

5,8 

111 

136 

136 

4 

148 

0,771 

2,70 

1,4 

63,6 

131,0 

33,8 

10,2 

150 

194 

242 

5 

113 

0,764 

3,54 

1,7 

64,4 

81,0 

24,5 

7,5 

131 

163 

114 

6 

82 

0,726 

4,87 

2,2 

68,8 

102,6 

37,2 

12,8 

182 

232 

234 

Summe 

1012 

1041 

In  vorstehender  Tabelle  bedeutet  W  die  durch  die  Beobachtung 
gefundene  gesammte  Walzarbeit,  welche  aus  der  von  der  Maschine 
verrichteten  und  aus  der  vom  Schwungrad  abgegebenen  Arbeit  besteht 
Die  fUr  alle  6  Stiche  indicirte  Arbeit  beträgt  1584°^i^  bei  der  gesammten 
Umdrehungszahl  =  46  in  50  Secunden  Walzzeit.  Die  aus  der  Steige- 
rung der  Umlaufzahl  des  Schwungrades  im  Leergang  ermittelte  Arbeit 
der  Maschine  bei  diesen  46  Umdrehungen,  von  welchen  8  auf  die  Walz- 
arbeit und  38  auf  den  Leergang  entfallen,  beträgt  1041mt-  also  ist  der 
Wirkungsgrad  der  Dampfmaschine  tj  =  0,657  bei  422^  indidrt. 

Unverständlich  bleiben  dem  Referenten  die  Angaben  des  Werthes 
von  K.  So  sind  in  dem  angeführten  Beispiel  die  Blöcke  auf  H  =  15cm, 
b  =  25cm  and  1^,13  Lfinge  vorgeschmiedet  und  nach  dem  ersten  Durch- 
gang l  =  lm^33  lang.  Für  das  erste  Kaliber  ist  r  =  0,2835  und  a  = 
0,803  angegeben,  also  der  Ealiberquerschnitt  F  z=2  abH  =z  301 : 
J  =  0,25  1/0,^1835  X  0,02955  = 


L 


Digitized  by 


Google 


Kraftleistiiiig  der  Walzenzag-Maschinen.  175 

und  mit  P=  119,4:  

«^  =  %  X  119,4  X  1,33 1/(0,02055:0,2835)  =  19,22. 
Diese  berechneten  Werthe  stimmen  mit  jenen  vom  Verfasser  angege- 
benen fast  ganz  genau.    Desgleichen  berechnet  sich  nach  Formel  (6) 
mit  lognata=i  0,2194  und  nach  Blafs"  Angabe  V  =  Ocbm,04  und 
W^  =  4000  X  0,04  X  0,2194  =  35,1,  statt  angegeben  35,3. 
Dagegen  kann  Referent  die  angegebenen  Werthe  fClr  die  „Kraft,  um 
den  Block  durch  die  Walzen  zu  ziehen^,  nicht  für  richtig  anerkennen. 
Nach  Angabe  S.  65  a.  a.  O.  soll  diese  Kraft  K  durch  einfache  Division 
der  Gesammtarbeit  W  für  einen  Stich  (Rubrik  8)  mit  der  Blocklftnge 

W      1502 
entstanden  sein.    Hiermit  folgt  aber  JT  =  y  =  -j-gg-  =  112t,9.   Blafs 

dividirt  aber,  wohl  irrthümlich,  überdies  noch  mit  u  (Rubrik  2)  und 
findet  80  in  der  11.  Rubrik:  K=:  112,9  :  0,7  =  161t  =  535^  für  Iqc. 
Diesbezüglich  wäre  daher  eine  Aufklärung  seitens  des  Hrn.  Verfassers 
mrünschenswerth. 

Betreffend  die  von  der  Coknmission  angewendeten  Apparate  erlaube 
idi  mir  zu  bemerken,  dafs  zwar  die  ganz  Torzügliche  und  immer  yer- 
Iftfsliche  Ausführung  der  Elliofschen  Indicatoren  allgemein  anerkannt 
wird,  aber  bei  der  hohen  Tourenzahl  von  70  bis  90  Umgängen  die  unnatür* 
lieh  hohe  Anfangsspannung  in  den  mitgetheilten  Diagrammen  doch  nur 
der  Massenwirkung  zuzuschreiben  ist,  welche  zweifellos  weggefallen 
wäre,  wenn  sich  die  Commission  eines  Thompson'-  oder  eines  Rosenkranz'- 
schen  Indicators  bedient  hätte,  dessen  Schrdbzei^  wesentlich  leichter 
ist  als  das  Richards'sche,  während  die  uns  bekannten  Ausführungen 
deutscher  Firmen  neuester  Zeit  keineswegs  dem  englischen  Fabrikat 
nachstehen,  daher  der  a.  a.  0.  8. 59  gemachte  Vorwurf,  dafs  in  Deutsch- 
land die  Indicatoren  nur  vom  Standpunkt  des  höheren  Gelbgiefsers 
ausgeführt  werden,  sich  höchstens  auf  die  Instrumente  aus  älterer  2^it 
beziehen  kann. 

Der  von  K  M.  Daelen  construirte  hydraulische  Druckmesser  hat 
sich  bis  auf  ganz  kleine  Anstände  bewährt.  Das  Boeck'sche  Veloci- 
meter  ist  ein  gewöhnlicher  Telegraphenapparat,  auf  dessen  Papier- 
streifen ein  Viertelsecunden-Contact  Marken  erzeugt  Auch  dieses 
Instrument  hat  entsprochen.  Es  ergab  sich  z.  B.  bei  den  ersten  8  Kali- 
bern der  Walzenstrafse  in  Ruhrort  für  eiserne  Oberbaaschwellen,  wenn 
u  die  Anzahl  der  Umdrehungen  für  den  Stich  oder  folgenden  Leergang 
nnd  n  die  Anzahl  Umläufe  des  Schwungrades  in  einer  Secunde  bedeutet, 
die  Tabelle  a.  f.  S. 

Die  lebendige  Kraft  des  Schwungrades  beträgt:  L  =  700 n^  Meter- 
tonnen (mt)  ^  folglich  wurde  vom  Schwungrad  in  diesen  8  Stichen,  d.  i. 
bei  19,5  Umdrehungen  während  des  Walzens  die  Arbeit  von  700  x  1^ 
=:  980>°^  abgegeben,  welche  von  der  Maschine  während  des  Leerganges 
von  zusammen  48  Umdrehungen  im  Schwungrad  angesammelt  wurde. 
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u 

n% 

dn^ 

0,98 

1.  stich 

1,1 

0,89 

0,09 

Leer 

8,1 

1,10 

2.  Stich 

1,2 

1,02 

0,08 

Leer 

6,4 

1,25 

3.  Stich 

1,8 

1,10 

0,15 

Leer 

2,8 

1,20 

4:  Stich 

1,5 

1,05 

0,15 

Leer 

7,0 

1,27 

5.  Stich 

1,8 

1,04 

0,23 

Leer 

11,1 

1,32 

6.  Stich 

3,2 

0,98 

0,84 

Leer 

3,2 

1,09 

7.  Stich 

4,2 

0,98 

0,11 

Leer 

5,2 

1,05 

8.  Stich 

5,2 

0,80 

0,25 

Leer 

8,7 

0,90 
Summe 

1,40 

Es  entfällt  also  aaf  einen  Umlauf  eine  Leistung  der  Maschine  von 
20»t^4.  Die  von  Blafs  aus  der  Einselbeobachtung  des  Leerganges 
zwischen  dem  5.  und  6.  Blich  berechnete  Leistung  von  17bb(,5  ist  daher 
zu  klein,  weil  die  Maschine  hier  gerade  ihre  Maximalgesohwindigkeit 
hatte,  wo  die  Leistung  für  eine  Umdrehung  am  kleinsten  ist  Ich 
rechne  daher  die  Leistung  der  Maschine  während  der  19,5  UmdrehoiigeD 
filr  8  Stiche  mit  19,5  x  20,4  =  398mt,  also  die  Gesammtieislang  der 
Maschine  bei  67,5  Umgängen  =  960  +  398  =  1378mt,  folglioh  bei 
der  mitüeren  Tourenzahl  =  64  in  der  Minute  =  1306n>t^  also  die 
effective  Pferdestärke  i^  =  1 306  000  :  4500  =  290  und  das  Yeriiältnifs 
der  während  des  Walzens  abgegebenen  Dampfarbeit  zur  gesammten 

Arbeit  mit  g=^  =  g-jg,  nicht  aber,  wie  Blaß  findet:  ^-g  oder  beim 

zweiten  Stich  gar  nur  %.  Dann  wäre  es  allerdings  ein  Räthsd,  wie 
unsere  Reversirwalzwerksmaschinen ,  welche  nicht  mehr  als  etwa 
SV^fache  Stärke  der  Schwungradmaschinen  haben,  mit  der  Arbeit  zu 
Stande  kommen  können. 

Bei  der  von  mir  berechneten  Pferdestärke  der  Maschine  =  290 
beträgt  der  Eflfect  E  =  1SN  =  21750«^  =  21mt,75,  dagegen  die  leben- 
dige Kraft   des  Schwungrades   bei  64  Touren   in  der  Minute:  L  = 

g^j  =  796,44  =  36,6  E.  Dies  entspricht  auch  der  üblichen  Regel, 

dafs  L  wenigstens  =  30  £  sein  soll. 

Jedenfalls  ist  die  besprochene  Arbeit  sehr  interessant,  und  es  wäre 
hochwichtig,  in  diesem  Sinne  die  Versuche  und  Studien  weiter  fortzu- 
fbhren,  um  insbesondere  die  von  Blafs  bestimmte  „Ruiachungsairbeit' 
zu  controliren.  Oustan  Schmidt 
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Nenerimgen  an  veiticalen  Dampfkesseln. 

Patentkl8886  13.    Hit  AbbUdungen  auf  Tafel  16. 

Den  Yerticalkeeseln,  besonders  den  filr  den  Kleinbetrieb  bestimmten, 
hat  man  in  jüngster  Zeit  viel  Aufmerksamkeit  gewidmet  und  sie  nach 
verschiedenen  Riehtungen  weiter  auszubilden  sich  bestrebt 

Als  neuere  Verticalkessel  ohne  Röhren  sind  zunächst  die  folgenden 
XU  verzeichnen:  Eeable*B  Kessel,  in  Fig.  1  Taf.  15  nach  Engineering^ 
1881  Bd.  32  S.  61  dargestellt»  hat  trotz  der  sehr  einfachen  Anordnung 
eine  nicht  unbedeutende  Heizfläche.  In  die  verhältnifsmäfsig  weit 
gehaltene  Feuerbüchse  ist  ein  Wassertopf  eingehängt,  der  von  einem 
weiten  Qnerrohr  durchzogen  wird.  Von  der  Mitte  des  letzteren  führt 
ein  Yerticalrohr  direct  in  den  Schornstein.  Mittels  des  im  tiefsten 
Punkte  des  Topfes  mündenden  Rohres  kann  der  Schlamm  jederzeit 
abgeblasen  werden. 

Bei  dem  in  Fig.  2  und  3  Taf.  15  nach  der  Bewie  indu$trieUe,  1881 
S.  133  gezeichneten  Kessel  von  Faugerat  in  Bruaj  sind  in  die  Fener- 
bflehse  zwei  verticale  flache  Wasserkammem  eingesetzt,  von  denen 
die  eine  anten  bis  auf  die  Grundplatte  reicht  und  so  einen  absteigenden 
Bauchkanal  bildet  Die  Feuergase  erwärmen  dann  im  Sockel,  der 
mgleieh  einen  Vorwärmer  bildet  (vgl.  den  Ghrundrifs  Fig.  3),  das 
Speisewasser  bis  auf  eine  Temperatur  Ton  70  bis  80<>.  Der  Kessel 
hat  bei  einem  Durchmesser  von  0°>^85  und  einer  Höhe  l>n,83  eine 
Heizfläche  von  54^  und  soll  7  fache  Verdampfung  geben.  Er  wird, 
da  die  Heizgase  nicht  durch  den  Dampfraum  gehen,  nicht  so  trocknen 
Dampf  geben,  wie  Keable's  Kessel,  ist  dafür  aber  von  der  Gefahr, 
dafs  das  Rauchrohr  im  Dampfraum  verbrenne)  frei. 

Fig.  4  Taf.  15  zeigt  einen  zusammengesetzten  und  eingemauerten 
Kessel  von  G.  MÜUer  und  Ad.  Schliephacke  in  Leipzig  (*D.  R.  P. 
Nr.  15  896  vom  17.  Mai  1881).  Der  eigentliche  Dampferzeuger  A  ist 
durch  einen  Vorwärmer  C  und  zwei  Dampfröhren  D  mit  einem  Dampf- 
sammler B  verbunden.  Eine  ziemlich  grofse  Heizfläche  ist  in  A  da- 
dureh  hergestellt,  dafs  in  dem  Wasserraum  zwischen  dem  Kesselmantel 
und  der  concentrischen  Feuerbttchse  ein  ringförmiger,  gleichfalls  con- 
eentrischer,  absteigender  Feuerzug  angeordnet  ist  Durch  mehrere 
karze  Rohrstutzen  steht  derselbe  oben  mit  der  Feuerbüchse  in  Ver- 
bindung. Die  unten  aus  demselben  austretenden  Feuergase  bespülen 
dann  aufsteigend  noch  den  Kessel  A^  Vorwärmer  C  und  Dampf- 
sammler B,  hl  A  befindet  sich  ein  Schwimmer  £,  welcher  in  einem 
von  mehreren  Streben  getragenen  Ringe  geführt  wird  und  zur  Regu- 
limng  des  Wasserstandes  in  A  dient.  An  demselben  ist  ein  in  den 
Vorwärmer  hineinragendes,   unten   mit  Schlitzen  versehenes  Rohr  o 
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befeeiigt,  welches  in  dem  Boden  von  C  geführt  wird.  Je  na4^  don 
Wasserstande  in  A  wird  hiemach  die  Durchfluraöffnang  filr  das  Wasser 
gröfser  oder  kleiner  sein.  Es  ist  nur  zu  befürchten,  dafs  die  Beweg- 
lichkeit des  Rohres  o  bald  beeinträchtigt  werde,  da  der  untere  Theil 
von  C  einen  eigentlichen  Schlammsack  bildet  Jedenfalls  ist  eine 
Ueberwachung  des  Wasserstandes  in  A  sehr  nothwendig.  In  C  darf 
derselbe  ohne  Gefahr  zwischen  ziemlich  weiten  Grenzen  achwankoL 
Die  schalenförmige  Decke  der  Feuerbttchse,  welche  den  aus  C  mit 
herabkommenden  Schlamm  aufnimmt,  ist  sehr  dem  Verbrennen  aus- 
gesetzt Eine  Ueberhitzung  des  Dampfes  ist  ausgeschlossen,  da  der 
Vorwärmer  C  oben  offen  ist  Das  Wasser  in  C  soll  bis  nahezu  auf 
die  Dampftemperatur  vo^ew&rmt  werden;  doch  ist  dies  zu  bezweifeln^ 
da  die  Heizfläche  von  C  (im  Vergleich  mit  der  von  A)  sehr  gering  ist 

Zu  den  Kesseln  mit  mehrfacher  freier  Wasseroberfläche  gehört 
Th.  May^B  Wasserröhrenkessd^  welcher  in  Fig.  5  Taf.  15  nach  Iron^ 
1881  Bd.  18  S.  360  gezeichnet  ist  Aehnlich  wie  bei  den  Kesseln  von 
Dulac  (1881  239*495)  sind  an  der  Heizwand  —  dort  dem  Kessel- 
mantel, hier  dem  oberen  kegelförmigen  Theil  der  Feuerbüchse  —  eine 
Anzahl  in  einander  steckender  trichterf&rmiger  Wasserbehälter  ange- 
bracht Der  kegelförmige,  oben  unmittelbar  in  den  Schornstein  über^ 
gehende  Theil  der  Feuerbflchse  ist  aufserdem,  behufs  weiterer  Ver- 
gröfserung  der  Heizfläche,  von  einer  Anzahl  kreuzweise  angeordneter 
Wasserröhren  durchzogen.  Der  obere  kuppelfiSrmige  Theil  des  Kessels 
bildet  einen  Vorwärmer^  und  zwar  ist  derselbe  durch  einen  zum  Rauch- 
fang concentrischen  Gjlinder  wieder  in  zwei  Abtheilungen  getrennt 
Das  Speisewasser  tritt  in  die  äufsere  Kammer  ein  und  wird  hier  den 
gröfsten  Theil  der  Niederschläge  ablagern;  durch  ein  gebogenes  Deber- 
laufröhrchen  gelangt  es  in  den  inneren  Raum,  aus  dem  es  durch  die 
links  vom  Schornstein  sichtbare  Röhre  zunächst  in  den  oberen  und 
dann  in  die  folgenden  Trichter  fällt 

Gleichfalls  ein  Wasserröhrenkessel  ist  der  in  Fig.  6  und  7  Taf.  15 
gezeichnete  Kessel  von  W,  Mckert  in  Striegau,  Schlesien  (*D.  R.  P. 
Nr.  12894  vom  15.  August  1880),  indem  von  der  Feuerbüchsdeoke 
desselben  eine  Anzahl  unten  geschlossener  Wasserröhren  in  den  Feaer- 
raum  hinein  gehängt  sind.  Oben  ist  ebenfalls  ein  Vorwärmer  g  auf- 
gesetzt; doch  steht  derselbe  hier  nicht  unter  Druck,  sondern  ist  vom 
Kessel  abgeschlossen  und  oben  offen.  Das  Wesentlichste  an  diesem 
Kessel  ist  die  Einrichtung,  welche  ermöglicht,  den  oberen  Theil  des 
Kessels  abzunehmen  und  die  Röhren  bequem  zu  reinigen.  Der  Mantel 
ist  zu  diesem  Zweck  durch  einen  Horizontalschnitt  getheilt  Mittels 
der  Bolzen  C,  welche  mit  Gelenken  an  dem  unteren  Theil  befestigt  sind, 
und  der  zugehörigen  Muttern  können  beide  Theile  schnell 'und  bequem 
mit  einander  verbunden,   bezieh,  von  einander  gelöst  werden.    Zur 
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Befestigusg  des  Vorwärmers  g  und  HersteUnng  eines  dichten  und  doch 
leieht  lösbaren  Abschlusses  ist  auf  den  Deckel  des  Kessels  ein  kegd- 
fbmiiger  8iut&en  h  aufgenietet  und  auf  den  Schornstein  k  ein  ent- 
sprechend kegeUbrxniger  Ring  l  aufgesogen«  In  letzteren  ist  eine 
Rinne  eingedreht,  in  welche  ein  Dichtungsring  m  (aus  Gummi  o.  dgl.) 
eingel^  wird. 

RauchrShrenkessd  sind  in  gröfserer  Anzahl  anzuführen.  Zunächst 
sei  im  Anschlufs  an  den  vorigen  ein  Kessel  von  W.  Schvhert  in  Leipzig 
(♦  D.  R.  P.  Nr.  15  823  vom  6.  März  1881)  erwähnt  Bei  diesem  ist, 
-wie  aus  Fig.  8  Taf.  15  ersichtlich,  der  mittlere  Theil  des  Mantels  mit 
dem  oberen  und  unteren  Theile  durch  Schrauben  so  verbunden,  dafs 
er  bequem  gelöst  und  herabgelassen  werden  kann.  Es  hat  dies  eben- 
falls den  Zweck,  die  Röhren  bequem  reinigen  zu  können  und  zwar 
hier  von  aufsen.  Die  Rauchröhren  sind  in  gewöhnlicher  Weise  zwischen 
Feuerbachsdecke  und  Kesseldecke  eingesetzt.  Die  gesammte  Kessel- 
ausrfistung  ist  an  dem  oberen  Kesseltheile  angebracht  Oegenttber  der 
vorhergehenden  Anordnung  hat  diese  Einrichtung,  bei  welcher  der 
obere  Kesseltheil  mit  dem  unteren  stets  fest  verbunden  bleibt,  den 
Vortheil,  dafs  man  behufs  Freilegung  des  Kesselinnern  keine  Rohr- 
verbindungen zu  lösen  hat  und  dafs  der  Raum  Ober  dem  Kessel, 
welcher  bei  der  vorhe^ehenden  Construction  zum  Aufziehen  des 
Obertheiles  erforderlich  ist,  hier  nicht  vorhanden  zu  sein  braucht 

H.  Dopp  in  Berlin  (*D.  R.  P.  Nr.  16208  vom  23.  März  1881) 
war  bei  der  Construction  des  in  Fig.  9  bis  11  Taf.  15  abgebildeten 
Kessels  bestrebt,  einen  lebhaften  Wasserumlauf  herzustellen  und  durch 
geeignete  Vorkehrungen  zu  veranlassen,  dafs  sich  die  ausscheidenden 
festen  Stoffe  hauptsächlich  an  solchen  Stellen  absetzen,  von  denen  sie 
während  des  Betriebes  jederzeit  bequem  entfernt  werden  können.  Audi 
hier  verbinden  die  Rauchröhren  die  Feuerbüchsdecke  in  gewöhnlicher 
Weise  mit  der  Decke  des  Kessels.  Zur  Hervorrufung  des  Wasserumlaufes 
ist  zunächst  in  der  Mitte  der  Feuerbttchse  /  ein  tiefer,  unten  trichter- 
förmiger Schlammsack  c  eingehängt,  der  unterhalb  des  ringförmigen, 
von  zwei  Seiten  zu  beschickenden  Rostes  r  durch  Querröhren  v  mit 
dem  die  Feuerbttchse  umgebenden  Wassermantel  verbunden  ist  In  c 
ist  ein  zweites  oben  und  unten  offenes  Rohr  ss  eingehängt  und  in  dieses 
ein  drittes  Rohr  S,  in  welches  das  Speiserohr  von  oben  eingeführt  ist 
Das  Rohr  S  läuft  unten  ebenfalls  trichterförmig  aus  und  geht  in  das 
Ausbiaserohr  6  über,  welches  innerhalb  S  wieder  nach  oben  gefährt 
ist  Das  in  das  Rohr  S  eintretende  Speisewasser  wird  in  demselben 
schon  einen  grofsen  Theil  der  Niederschläge  absetzen,  die  durch  6  ab- 
geblasen werden  können.  Aus  S  oben  austretend,  fliefst  das  Wasser 
dann  über  den  Schirm  g,  welcher  ebenfalls  zur  Aufnahme  von  Kessel- 
stein bestimmt  ist  und  nach  Dopp'B  Angabe  nur  alle  Jahre  etwa  2mal 
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TOD  «einer  Kruste  befireit  werdeo  mufB,  Des  Waner  im  K^aeel  wnd, 
mit  Dampf  gemischt,  swisohen  mid  neben  den  fianchröliren  «nlstoigeii, 
und,  nachdem  es  oben  den  Dampf  abgegeben,  in  dem  Sohre  S  wieder 
abw&rts  fliefsen  und  so  einen  Umlauf  in  der  Richtung  der  Pfeile  ans- 
Itahren.  Dabei  werden  die  noch  Ober  den  Schirm  9  in  den  Keaael 
gelangten  festen  Stoffe  sich  in  e  sammein  und  können  durch  a  abge- 
blasen werden.  Oberhalb  des  Kessels  ist  eine  den  Dom  umgebende 
Rauchkammer  angeordnet,  in  welcher  ein  Vorwärmer,  aus  einer  ge* 
wundenen  Röhre  bestehend,  untei^ebracht  ist 

Der  in  Fig.  12  und  13  Taf.  15  abgebildete  Kessel  von  J.  E.  Odver 
in  Jersej-aty,  Nordamerika  (*D.  R.  P.  Nr.  13766  vom  39.  August  1880) 
scheint  nur  fttr  Heisswecke  und  ganz  geringe  Spannui^en  bestimmt 
SU  sein,  da  er  sehr  grobe  ebene  Flächen  besitzt,  für  die  keine  Ver- 
steifungen angegeben  sind.  Er  ist  von  grofsem  Durchmesser  und  ver- 
hältnifsmäCng  niedrig.  Zwei  flache  scheibenförmige  Rauchkammern  d 
und  e  sind  durch  eine  grofse  Ansahl  Rauchrohren  /  sowie  durch  die 
ebenen,  den  Feuerraum  einschliefsenden  Wände  g  verbunden.  Die 
Heizgase  sieben  in  der  Richtung  der  Pfeile.  Das  Dampfrohr  i  ist  in 
den  Schornstein  i  geführt,  um  geeigneten  Falles  den  Dampf  mit  den 
Oasen  mischen  su  können. 

Ein  Kessel  von  Coehran  und  Comp,  in  Birkenhead  bei  Liverpool 
ist  nach  Irony  1881  Bd.  18  S.  376  in  Fig.  14  und  15  Taf.  15  dargestellt 
Das  Eigenartige  desselben  besteht  hauptsächlich  in  der  kuppeiförmigen 
Gestalt  der  Feuerbüdise  und  in  der  Anordnung  der  horizontal  aber 
der  letzteren  liegenden  Rauchröhren  bei  cjlindrischem  Kesselmantel. 
Aufser  den  beiden  Rohrpiatten,  welche  durch  die  zum  Theil  einge- 
schraubten Röhren  genügend  versteift  werden,  sind  an  dem  Kessel 
keine  ebenen  Flächen  vorhanden.  Bei  1°',83  Durchmesser  und  3»>,96 
Höhe  hat  er  eine  wirksame  Rostfläche  von  l<im,4  und  eine  Heizfläche  von 
30qm,2  (=  21  Vi  X  Rostfläche),  wovon  24qin,4  auf  die  Röhren  kommen. 
Der  Kessel  ist  bereits  vielfach  in  Gebrauch,  sowohl  als  Land-,  wie  als 
Sdiifiskessel  und  soll  sich  gut  bewähren. 

Mehrere  eigenartige  Neuerungen  für  Schiffskessel  zeigen  die  folgenden 
beiden  Constructionen  der  Compacte  de  NatigatUm  iconomique  in  Paos. 
Der  Doppelkessel  (*D.  R.  P.  Nr.  13118  vom  3.  Januar  1880)  besteht, 
zunächst  abgesehen  von  den  Aufsätsen  J,  aus  swei  gleichen  Rauch* 
röhrenkesseln  Ä  (Fig.  16  bis  19  Taf.  15)  mit  je  einer  concentrischen 
Feuerbttchse  und  mit  Field'schen  Röhren,  welche  von  der  Feuerbüchs- 
decke  herabhängen.  Mit  Hilfe  der  Anker  /  sind  die  an  den  Enden 
mit  conischen  Ringen  versehenen  Rauchröhren  zwischen  Feuerbftchs- 
und  Kesseldecke  eipgedichtet  und  damit  ist  zugleich  eine  gute  Ver- 
st^fung  der  Rohrpiatten  hergestellt.  Die  Rauchrohren  sind  von  unten 
bis  zur  Höhe  des  Wasserstandes  oder  noch  besser  bis  oben  bin  mit 
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klcjneo  vierkantigen  KeQehen  a  gespickt  war  VergröfseraDg  der  Wftrme- 
«afnahme-  und  der  W&rmeabgabefläGhen  (vgl.  Fig.  18).  Da  diie  Goeffl- 
eieoIeD  für  den  Wirmeabergaog  von  Metall  an  Wasser  and  besonders 
Yoo  Luft  an  Metall  in  Hinsieht  auf  den  LeitongseoefBoienten  fttr  Metall 
sehr  gering  sind,  oder  mit  anderen  Worten^  da  darob  ein  bestimmtes 
Stack  einer  dttnoen  Metallwand  in  der  Zeiteinheit  eine  bedeutend 
grOfsere  Wärmemenge  hindurchgeleitet  werden  kann^  als  dieselbe  von 
den  Heiagasen  aufzunehmen  und  andererseits  an  das  Wasser  abzugeben 
veimag,  so  ist  diese  Gonstruetion  im  Princip  gewifs  sehr  empfehleus- 
werth.  Leider  werden  aber  die  Spitzen  a  auch  das  Festsetzen  von  Rufs 
und  Flugasche  innen  uod  von  Kesselstein  aufsen  aufserordenüich  be- 
gttnstigen  und  die  Reinigung  dürfte  etwas  schwierig  sein,  auch  wenn 
man  fttr  die  innere  Säuberung  Dampfstrahlen  zu  Hilfe  nimmt  —  Aus 
den  Kessehi  A  gelangt  der  entwickelte  Dampf  durch  Röhren  C  (Fig.  16) 
zunächst  in  einen  als  Wasserabscheider  dienenden  Behälter  £,  in 
welchem  der  Dampf  ein  Sieb  passiren  mufs  (vgl.  Fig.  19).  Das  abge- 
sonderte Wasser  fliefst  durch  die  Röhre  E  und  Kugelventüe  F  wieder 
in  die  Kessel  zurttck. 

Für  die  Feuerung  ist  unter  jedem  Kessel  ein  guTseisemer,  mit 
feuerfesten  Steinen  ausgefütterter  Trog  angeordnet  Derselbe  trägt 
vor  dem  Kessel  dnen  Rost  (Fig.  17),  welcher  aus  kurzen  feuerfesten 
Stäben  r,  auf  PriBmen  s  von  gleichem  Material  ruhend,  gebildet  wird. 
Bin  Ventilator  M  saugt  durch  das  Rohr  q  von  aufsen  Luft,  an  und 
prefst  sie  in  den  luftdicht  abgeschlossenen  Kesselraum,  aus  dem  sie 
our  durch  den  Rost,  ihn  von  oben  nach  unten  durchdringend,  ent- 
weichen kann.  Es  müssen  also  auch  die  Heizer  sich  in  der  gepreisten 
Luft  aufhalten.  Durch  den  Schieber  x  kann  der  Zug  regulirt  werden. 
Die  Thür  y  dient  zum  Reinigen  des  Aschenfalles. 

Die  auf  die  Dampferzeuger  aufgesetzten  kleinen  Rauchröhrenkessel  J, 
in  welchen  nur  Atmosphärendruck  oder  noch  geringere  Spannung 
herrscht,  bilden  in  Verbindung  mit  einer  Kühlvorrichtung  einen  Destil- 
lirapparat  für  das  vom  Oondensator  kommende  Wasser.  Dasselbe 
wird  durch  l  in  den  einen  Kessel  J  fortwährend  eingepumpt  und  tritt, 
theilweise  in  Dampf  verwandelt,  durch  das  Rohr  K  (Fig.  16)  in  den 
anderen  Kessel  J  über.  Aus  diesem  gelangt  der  mehr  oder  weniger 
feuchte  Dampf  in  eiu  Gefäfs  V  (Fig.  17),  in  welchem  das  Wasser 
mit  den  schwereren  Verunreinigungen  ausgeschieden  wird,  um  durch 
die  Röhre  W  bezieh,  durch  eine  Pumpe  nach  aufsen  abgeführt  zu 
werden.  Der  Dampf  strömt  darauf  durch  die  Schlapgenröhre  v  in  dem 
Kflhlgefäfs  8  und  fliefst  als  destillirtes  Wasser,  dem  jedoch  noch  etwas 
Fett  u.  dgl.  beigemischt  sein  kann,  in  ein  gröfseres  Gefäfs  T.  Aus 
diesem  wird  das  Fett  oben  durch  einen  Hahn  n  entfernt,  das  Wasser 
aber  unten  von  der  Speisepumpe  aufgenommen,  welche  es  in  die 
Kessel  Ä  schafft. 
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Der  zweite  durch  die  Fig.  20  bis  23  Taf.  15  yeransohaaliehte 
Kessel  der  gleichen  Gesellschaft  («D.  R.  P.  Mr.  13343  vom  3.  Januar 
1880)  hat  eine  über  dem  Verdeck  AB  liegende  Feuerung,  während 
der  Kessel  sich  in  den  Schifisraum  hineinsenkt.  Es  ist  in  der  Zeichnung 
ein  Rauchröhrenkessel  D  einfachster  Form  angenommen;  doch  wOrde 
auch  eine  beliebige  andere  Coustruction  mit  absteigenden  Zflgen  an* 
wendbar  sein.  Gerade  über  dem  Kessel  befindet  sich  eine  Verbrennnngs- 
kammer  F,  die  zweckmäfsiger  Weise,  um  eine  recht  hohe  Temperatur 
zu  erzielen,  aus  Mauerwerk  hergestellt  wird,  jedoch  audi  durch  einen 
Wassermantel  gebildet  werden  kann,  wie  in  Fig.  23  gezeigt  lieber 
derselben  ist  ein  Dampisammler  Q  angebracht.  Vor  zwei  g^;enab^ 
liegenden  Oeffnungen  von  F  sind  zwei  cjlindrische  drehbare  Feuer- 
herde 0  und  H  angebracht,  welche  je  zwei  Roste  M  und  N  enthalten. 
Sie  laufen  unten  mit  Rollen  e  auf  Ringschienen  c  und  werden  oben 
mit  den  Rollen  v  in  einem  cjlindrischen  Ringe  q  geftihrt  Die  Roste 
sind  so  berechnet  und  die  Beschickungen  werden  so  eingerichtet,  dafs 
die  Verbrennung  auf  jedem  eine  Stunde  dauert.  Da  die  Beschickung 
der  vier  Roste  abwechselnd  in  gleichen  Zwischenräumen  zu  geschehen 
hat,  so  ist  alle  Viertelstunden  ein  Rost  zu  beschicken.  Die  Herde  O 
und  H  werden  immer  so  gedreht,  dafs  sich  die  am  weitesten  in  der 
Verbrennung  vorgeschrittene  Kohlenschüttung  vor  der  Verbrennungs- 
kammer F  befindet-.  Angenommen,  die  Reihenfolge  der  Beschickung 
sei  folgende  gewesen  (vgl.  Fig.  21):  itf  in  fl,  iV  in  6,  N  in  H^  M  in  G. 
Es  würde  jetzt  der  Rost  ilf  in  H  wieder  zu  beschicken  sein.  Der  den 
Herd  H  nach  vorn  absperrende  Schieber  h  ist  heruntergelassen  zu 
denken.  Es  wird  nun  zunächst  der  mittlere  Schieber  j  auf  die  ge- 
mauerte Feuerbrttcke,  welche  die  Roste  M  und  N  trennt,  herabgelassen, 
H  um  1800  gedreht,  so  dafs  JS  vor  F  zu  liegen  kommt,  und  h  aufge- 
zogen. Dann  kann  der  Rost  M  bequem  gereinigt  und  beschickt  werden, 
worauf  der  Schieber  %  niedergelassen  und  j  wieder  aufgezogen  wird. 
Die  Schieber  sind  durchlöchert,  wie  aus  Fig.  22  ersichtlich,  so  dafs 
auch  oberhalb  der  Roste  Luft  zugeführt  und  nach  Art  der  Halbgas- 
feuerungen eine  möglichst  vollständige  Verbrennung  erzielt  wird.  Aus  P 
werden  die  Heizgase  durch  einen  Ventilator  abgesaugt.  Um  die  obere 
Rohrplatte  /,  welche  den  Boden  der  Verbrennungskammer  bildet,  zu 
schützen,  sind  die  Röhren  einige  Centimeter  über  dieselbe  hinaus- 
geführt und  die  Zwischenräume  zwischen  d^  Röhren  mit  feuerfester 
Erde  ausgefüllt.  Der  in  dem  Kessel  erzeugte  Dampf  wird  durch 
Röhren  q  nach  der  oberen  Kammer  Q  geleitet,  welche  alle  Sicherheits- 
und Controlapparate  trägt  Das  Speisewasser  tritt  unten  bei  r  ein. 
Zur  Bewegung  der  Schieber  sind  kleine  Dampfcjlinder  benutzt  (vgl 
Fig.  22),  doch  kann  dieselbe  geeigneten  Falles  auch  von  Hand  aus- 
geführt werden.  Whg, 
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Rost's  auslösende  VentUstenerimgen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  16. 

E,  Ro$t  in  Dresden  hat  bei  den  ihm  patentirten  Steuerungen  sein 
Hauptaugenmerk  darauf  gerichtet^  dafs  beide  Cjlinderenden  gleich 
grofse  Fällungen  erhalten.  Bei  allen  Steuerungen,  bei  welchen  die 
Mechanismen  ftir  beide  Cjlinderenden  yollständig  gleich  sind  und  von 
der  Kurbelwelle  mit  einem  Phasenunterschied  von  180^  bewegt  werden, 
wird  bekanntlich  das  Steuerorgan  auf  der  der  Kurbelwelle  abgewen- 
deten Seite  firaher  geschlossen  als  auf  der  anderen.  Der  hieraus  ent- 
stehende Unterschied  in  den  FttUungsgraden  ist  nicht  unbedeutend;  bei 
einem  Yerhältnifs  der  Kurbel  zur  Pleuelstange  von  1  :  5  beträgt  er 
fär  mittlere  Füllungen  etwa  0,1,  so  dafs  s.  B.  wenn  die  eine  Gylinder- 
seite  0,4  Füllung  erhält,  der  anderen  etwa  0,5  zukommt  Um  diese 
Ungleichfbrmigkeit  im  Antriebe  der  Kurbelwelle  auszugleichen,  mufs 
selbstverständlich  das  Schwungrad  etwas  gröfser  sein  als  ohne  jenen 
Unterschied  im  FttUungsgrade.  Allerdings  kann  dieser  EinfluTs  auch 
leicht  überschätzt  werden.  Es  ist  zu  beachten ,  dafs  der  Antrieb  der 
Kurbel  während  jedes  Kolbenhubes  zwischen  sehr  weiten  Grenzen  sich 
stetig  ändert.  In  den  todten  Punkten  ist  er  =  0,  in  der  Nähe  der 
Uubmitte  erreicht  er  einen  Maximalwerth  (welcher  eben  bei  verschie- 
denen Füllungen  auf  beiden  Seiten  des  Kolbens  verschieden  ist),  dann 
nimmt  er  wieder  ab  und  gegen  Ende  des  Hubes,  während  der  Gom- 
pression,  wird  er  sogar  negativ.  Während  der  zweiten  Hälfte  des 
Kolbenhubes  wird  daher  der  Gesammtantrieb  immer  viel  geringer  sein 
als  während  der  ersten,  besonders  bei  geringer  Füllung  und  starker 
Gompression. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  vom  Schwungrad  möglichst  auszugleichende 
grofse  Ungleichfbrmigkeit  während  eines  Kolbenhubes  wird  der  Einflufs 
dea  nur  wenig  ungleichen  Antriebes  während  zweier  auf  einander  fol- 
gender Kolbenhube  auf  die  Grofse  des  Schwungrades  nicht  sehr  bedeu- 
tend sein.  Trotzdem  ist  es  selbstverständlich  immer  zu  empfehlen, 
ungleiche  Füllungen  auf  beiden  Kolbenseiten  zu  vermeiden.  Bei  allen 
Steuerungen,  bei  welchen  höhere  Elementenpaare  (Daumen,  unrunde 
Scheiben  u.  s.  w.)  benutzt  sind,  besonders  auch  bei  denen,  welche 
daumenartige  Auslöser  haben,  können  gleiche  Füllungen  für  beide 
Seiten  fast  immer  in  einfachster  Weise  dadurch  erreicht  werden,  dafs 
man  die  Daumen  o.  dgl.  für  beide  Cylinderseiten  nicht  gleich  macht, 
sondern  sie  für  jede  Seite  besonders,  gleichen  Füllungsgraden  ent- 
sprechend, construirt.    Dies  hat  auch  E.  Rost  benutzt 

In  der  allgemeinen  Anordnung  schliefsen  sich  die  in  Fig.  1  und  2 
Taf.  16  dargestellten  fios^schen  Steuerungen  (*  D.  R.  P.  Kl.  14  Nr.  12813 
vom  15.  Juni  1880)  an  die  neuere  Sulzer -Steuerung  (1879  231*1)  an. 
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wie  auch  die  ältere  AnordnuDg  (Erl.  *D.  R.  P.  Nr.  8142  Yom  25.  Febmar 
1879)  aus  der  ftltereo  Sokei^Steuerung  abgeleitet  war.  Die  den  Mitnehmer 
tragende  Zugstange  D  bildet  jedoch  nicht  wie  gewöhnlich  die  Ezcenter- 
Stange,  sondern  ist  mit  der  abwärts  gerichteten,  von  dem  Leoker  C 
gefElhrten  Kurbelstange  B  im  Punkte  d  durch  ein  Oelenk  verbunden. 
Am  oberen  Ende  wird  die  Stange  D  bei  Fig.  1  durch  das  mit  dem 
Ventilhebel  F  verbundene  Gleitstück  M,  bei  Fig.  2  durch  den  kleinen 
Lenker  r  geführt.  Mit  D  ist  ein  Hebel  E  drehbar  verbunden,  dessen 
unterer  Arm  mittels  der  langen  Feder  o  stets  gegen  den  durch  den 
Regulator  verstellbaren  Daumen  0  gedrückt  wird.  Der  obere  Ann 
von  E  bildet  bei  Fig.  1  selbst  den  Mitnehmer  K^  während  er  bei  Fig.  '2 
durch  eine  kleine  Lenkstange  mit  der  Mitnehmerklinke  M  verbunden 
ist.  Bei  der  Bewegung  von  D  gleitet  der  mit  Stahlplättchen  k  ver- 
sehene untere  Arm  von  E  an  dem  Daumen  O  entlang  und  bewirkt 
dadurch  die  Auslösung  des  Mitnehmers  K  In  Fig.  3  und  4  —  der 
Anordnung  Fig.  1  entsprechend  —  sind  die  verschiedenen  Bahnen  des 
Drehpunktes  von  E^  sowie  der  Abschlulskanten  der  Mitnehmerplatte  K 
und  der  mitgenommenen  Platte  itf  (stark  ausgezogen)  verzeichnet,  welche 
den  Füllungen  0  0,1  0,3  0,5  und  0,8  entsprechen.  Die  verschiedene 
Form  der  beiden  Daumen  Q  und  Q^  für  beide  Cjiinderenden  ist  aus 
Fig.  5  SU  erkennen.  Zu  beachten  ist,  dafs  wegen  der  Form  der  Dau- 
men O  und  des  unteren  Armes  von  E  mit  seinen  zwei  Anschlagflädien 
die  Auslösung  nicht  nur  während  des  Niederganges  von  D,  sondern 
auch  während  des  Aufganges  möglich  ist,  wodurch  beliebig  grofse 
FüUung^ade  erreicht  werden  können.  Die  Zugstange  D  ist  zur  Regu- 
lirung  der  Voreilung  einstellbar  gemacht.  Femer  ist  auch  die  Zug- 
stange if,  welche  den  Endpunkt  der  Lenkstange  B  mit  dem  Hebel  J 
des  Auslafsventiles  verbindet,  mit  einer  Verschraubung  zur  Verände- 
rung der  Länge  versehen  und  am  Ende  von  J  befinden  sich  mehrere 
Stiftlöcher  p  für  den  Verbindungsbolsen.  Hierdurch  ist  es  möglich^ 
den  Schlufs  .des  Auslafsventiles,  also  die  Compression  zu  regulireu. 

Die  Platten  K  und  M  berühren  sich  bei  allen  FüUuugsgraden  in 
hinreichend  grofsen  Flächen,  bei  0,3  Füllung  z.  B.  wird  die  Platte  M 
noch  in  ihrer  ganzen  Dicke  erfafst,  wie  aus  Fig.  4  hervorgeht  Die 
Rückwirkung  auf  den  Regulator  wird,  besonders  für  geringe  FttUungs- 
grade,  verschwindend  klein  sein.  Im  Allgemeinen  wird  daher  die 
Steuerung  bei  guter  Ausführung  eine  ziemlich  tadellose  Wirkungsweise 
ergeben.  Zu  einigem  Bedenken  dürfte  nur  die  Anwendung  der  langen 
Blattfedern  o  Anlafs  geben,  da  solche  Federn  bekanntlich  leicht  brechen. 
Ein  wenn  auch  nicht  sehr  wesentlicher  Uebelstand  ist  femer  die  grofae 
Entfernung  der  Steuerwelle  vom  Cjlinder,  welche  eine  grofse  Boden- 
fläehe  Dir  die  Maschine  nöthig  macht  Whg. 
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StrafoeiL-Dampfwalze  von  Mehlis  und  Behrens  (Maschinen- 
fabrik Cyclop)  in  Berlin. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  17. 

Die  Figuren  1  bis  5  Taf.  17  zeigen  die  neueste  Anordnung  einer 
Strafsen- Dampfwalze  \  welche  bereite  in  mehreren  Exemplaren  für 
die  Stadt  Berlin  gebaut  ist  Die  Dampfwalzen  werden  daselbst  schon 
seit  längerer  Zeit  nicht  nur  beim  Chausseebau,  sondern  auch  beim 
Pflastern  der  Strafsen  (zum  Niederwalzen  der  unteren  Pack-  und  Schütt- 
lagen) verwendet.  Bei  der  dargestellten  Construction  sind  die  vier 
gafseisemen  Walzen  in  einem  kräftigen  eisernen  Rahmen  gelagert  und 
haben  je  ibOO^^  Durchmesser  und  52003°^  Breite;  die  beiden  vorderen 
li^en  dicht  neben  einander,  während  die  hinteren  1^  von  einander 
entfernt  sind.  Die  ganze  auf  einmal  abzuwälzende  Breite  beträgt  hier- 
nach etwa  2°>.  In  der  Mitte  zwischen  den  vorderen  und  hinteren 
Walzen  ist  der  stehende  Fiel<f sehe  Dampfkessel  angebracht,  welcher 
12Qm^5  Heizfläche  hat  und  mit  6^^  Ueberdruck  betrieben  wird.  Die 
Dampfmaschine  ist  eine  kleine  Zwillingsmaschine  mit  schräg  liegenden 
Cylindern  von  je  200mm  Durchmesser  und  ebenso  viel  Hub.  Sie  ist 
mit  Gonlissenumsteuerung  versehen  und  treibt  die  hintere  Achse  mitteis 
eines  doppelten  Rädervorgeleges  direct  an.^ 

Die  Achse  der  beiden  vorderen  Walzen  ist  an  einem  Drehschemel 
befestigt,  welcher,  wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  mit  Hilfe  ^es  Schranben- 
und  Kettengetriebes  ge^dreht  werden  kann.  Unter  der  Platform  befin- 
den sich  zwei  Wasserkasten,  welche  an  den  Strafsenhydranten  gefallt 
^iverden,  und  auf  derselben  ein  Kohlenbehälter.  Für  die  Speisung  des 
Kessels  aus  den  Wasserkasten  sind  zwei  Injectoren  vorhanden.  Kessel 
und  Maschine  sind  von  einem  Häuschen  umgeben,  theils  um  dieselben 
vor  den  Witterungseinflüssen  zu  schützen,  theils  um  das  Scheuen  der 
Pferde  zu  verhindern. 

Das  Gewicht  der  ganzen  Dampfwalze  beträgt  15t.  Als  Feuerungs- 
material  dient  ein  Gemisch  von  Steinkohlen  und  Kokes,  wovon  der 
Kessel  in  10  bis  12  Stunden  etwa  5^^  verbraucht  Zur  Bedienung  sind 
ein  Maschinist  und  ein  Steuermann  erforderlich.  (Nach  OUuier^B  Annalen 
für  Gewerbe  und  Bauwesen^  1881  Bd.  9  S.  149.)  Whg. 

1  Vgl.  die  von  G.  Kvhn  für  Stuttgart  aüsgef&hrte  Dampfstrafsenwalte 
1879  881*505.  888  280. 

2  Bei  einer  älteren  Dampfwalze  von  Awling  und  Porter^  welche  in  Berlin 
ebenfalls  noch  im  Betrieb  ist,  wird  die  Bewegung  darch  ein  Kettengetriebe 
übertragen. 
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Enrbelkraftinesser  von  Professor  Dr.  Wüst  in  Halle  &  S. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  16. 

Die  KraftmeMer  zur  Bestimmimg  der  Yon  HenscheD  uod  Thieren 
aasgefibten  Kräfte  genflgen  den  ao  sie  sa  stellenden  Anfordenmgen 
deswegen  noch  nicht,  weil  die  Kräfte  selbst  sich  in  ganz  knizen 
Zwischenräamen  wesentlich  ändern  und  die  Kraftmesser  in  den  meisten 
Fällen  diesen  Aenderungen  nicht  genügend  Rechnung  tragen. 

Bei  den  jetzt  gebräuchlichen  Kurbelkraftmessem  (dynamometri- 
schen Kurbeln)  erhält  man  z.  B.  bei  Kraftmeesungen  Diagramme 
entweder  wie  Fig.  6  oder  7  Taf.  16,  welche  aber  beide  viel  zu  wün- 
schen lassen.  Im  ersten  Falle  ersieht  man  zwar  aus  den  beiden  in 
Va  n.  Or.  gezeichneten  Diagrammen  aa  und  66  (Fig.  6),  weiche  nur 
flir  eine  einzige  Kurbelumdrehung  gelten,  genau  dieGröfse  der  Kraft 
an  jedem  Punkte  des  Weges;  aber  bei  Is  bis  10  Hinuten  dauernden 
Versuchen  braucht  man  schon  einen  Papierstreifen  von  43  bis  86b>, 
um  für  die  200  bis  400  Diagramme  Raum  zu  haben,  und  die  Bestim- 
mung der  Mittelkraft  erfordert  sehr  viel  Arbeit  Im  zweiten  Falle, 
kann  man  zwar,  wie  Fig.  7  zeigt,  die  kurzen  Diagramme  vieler 
Kurbelumdrehungen  auf  ein  kurzes  Papier  au&eichnen;  aber  man  sieht 
aus  demselben  nur  die  bei  den  einzelnen  Kurbelumdrehungen  vor- 
kommenden höchsten  und  niedersten  Werthe  der  Kraft  und  kann  die 
Mittelkraft  nicht  bestimmen,  weil  sie  vom  arithmetischen  Mittet  der 
höchsten  und  niedersten  Kraftwerthe  je  nach  Umständen  in  verschie- 
denen Richtungen  abweicht  und  z.  B.  im  Diagramme  aa  oo  (in 
welchem  die  Abscissen  die  Wege  und  die  Ordinalen  der  Cnrve  die 
zugehörigen  Kräfte  angeben)  115  Proc,  im  Diagramm  66  oo  aber 
nur  95  Procent  des  arithmetischen  Mittels  beträgt  Beide  RuUmanrCs 
AUgemeiner  Maschinenlehre  entlehnten  Diagramme  sind  zwar  Extreme, 
aber  bei  Versuchen  gewonnen  und  zeigen,  dafs  Diagramme  wie  Fig.  7 
nicht  wohl  mit  einander  verglichen  werden  können,  weil  die  orith- 
metbchen  Mittel  zu  weit  von  der  wahren  Mittelkraft  abweichen  können, 
wenn  man  nicht  wenigstens  bei  den  zu  vergleichenden  Versuchen  auch 
den  gleichen  Kurbeldreher  hatte. 

Die  Nachtheile  beider  Arten  von  Diagramme  werden  vermieden 
und  ihre  Vortheile  vereinigt,  sobald  man  während  eines  längeren  Ver- 
suches nicht  nur  ein  Diagramm  wie  Fig.  7,  sondern  auch  eines  wie 
Fig.  6  aufzeichnen  läfst,  weil  man  dann  aus  ersterem  leicht  das  arith- 
metische Mittel  und  aus  letzterem  das  Verhältnifs  desselben  zur  Mittel- 
kraft und  damit  die  Mittelkraft  selbst  bestimmen  kann. 

Um  mit  einem  Kraftmesser  zweierlei  Diagramme  aufzeichnen  zu 
können  und  dabei  möglichste  Einfachheit  der  Handhabung  und  Schnellig- 
keit der  Eüraftbestimmung  zu  erzielen ,  hat  Verfasser  den  in  den  Fig.  8 
bis  11  Taf.  16  abgebildeten  Kraftmesser  construirt 
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Die.  gnAeiBenie  Httlse  a  des  EraftmeBsers  wird  statt  der  gewöhn- 
licheD  Kurbel  auf  die  Antriebwelle  der  Maschine  geschoben  und  durch 
8  Sehranben  6  ceitrirt  und  befestigt  Dreht  man  dann  am  Kurbel- 
griffe  c,  so  verdreht  sich  zunftohst  der  um  den  Zapfen  d  drehbare 
Hebel  e  so  wdt  in  der  Riditung  des  Druckes,,  als  es  die  am  Oufs- 
körper  g  befestigte  Feder  /  gestattet,  und  nimmt  dann  auch  diesen 
und  die  Welle  mit  Der  Hebel  e  drückt  auf  die  Feder  /  durch  zwei 
stumpfe  Schneiden  h  und ,  da  diese  vom  Drehzapfen  d  des  Hebels  nur 
etwa  Vs  00  ^®i^  entfernt  sind,  wie  der  Zeichenstift  »,  so  hat  man 
trotz  der  geringen  zulässigen  Durchbiegung  der  Feder  doch  einen  be- 
deutenden Ausschlag  des  Zeichenstiftes.  Die  Schwingungen  desselben 
werden  auf  eine  Papierscheibe  aufgezeichnet,  welche  in  eine  Yertie- 
fuiig  eines  scheibenförmigen  Zahnrades  k  eingelegt  und  durch  einen 
federnden  Drahtring  am  Umfange  fest  gehalten  ist.  Das  Zahnrad  k 
kann  sich  lose  auf  seinem  Zapfen  drehen,  ebenso  auch  das  hinter 
demselben  sitzende  und  in  Fig.  11  besonders  gezeichnete  Gewicht  {. 
Mit  letzterem  ist  das  Getriebe  m  fest  verbunden,  welches  in  das  Rad  n 
eingreift,  das  wieder  durch  sein  fest  mit  ihm  verbundenes  Getriebe  o 
mit  dem  Rade  k  im  Eingriffe  steht  Die  beiden  Räder  k  und  n  haben 
20  mal  mehr  Zähne  als  ihre  Getriebe,  so  dafs  einer  Umdrehung  des 
Rades  k  400  Umdrehungen  des  Getriebes  m  entsprechen. 

Sind,  wie  in  Fig.  9,  alle  Räder  mit  ihren  Getrieben  im  Eingriffe 
und  dreht,  man  am  Kurbelkraftmesser,  so  bleibt  das  Gewicht  l  immer 
nach  unten  hängend,  dreht  sich  deswegen  bei  einer  Kurbelumdrehung 
einmal  um  seinen  Zapfen  und  verdreht  durch  das  Getriebe  m  das 
Rad  n  um  Vso)  bezieh,  das  Rad  k  um  V400  ^^^^  Umfanges,  so  dafs 
man  das  Diagramm  von  400  Kurbelumdrehungen  auf  eine  Papier- 
scheibe zeichnen  kann.  Will  man  ein  lang  gestrecktes  Diagramm  einer 
Umdrehung  aufzeichnen,  so  wird  zunächst  der  Drehzapfen  ftir  das 
Rad  n  und  das  Getriebe  0  nach  Lösung  der  Mutter  gegen  aufsen  ge- 
schoben und  wieder  festgeschraubt,  dann  das  Gewicht  l  mit  dem 
Rade  k  dadurch  fest  verbunden,  dafs  in  aufeinander  passende  Schlitze 
der  Nab^i  ein  gemeinsamer  Splint  (Fig.  11)  gesteckt  wird.  Dreht 
man  jetzt  am  Kraftmesser,  so  dreht  sich  das  Rad  k  mit  dem  Gewichte  { 
um  den  gemeinsamen  Drehzapfen  und  der  Zeichenstift  i  beschreibt  bei 
jeder  Umdrehung  ein  geschlossenes  Diagramm ,  wie  es  Fig.  10  auf 
derselben  Papierscheibe  mit  dem  vorher  genommenen  Diagramm  zeigt 

Um  aus  den  beiden  auf  die  Papierscheibe  aufgezeichneten  Dia- 
grammen die  Mittelkraft  zu  bestimmen,  legt  man  die  vom  Kraftmesser 
abgenommene  Scheibe  auf  eine  zweite  gröfsere,  am  Umfange  einge- 
theilte  Scheibe  und  steckt  ein  geeignetes  Kräftemafs  im  Scheibenmittel- 
punkte mit  einer  Nadel  so  auf  die  beiden  Scheiben,  dafs  man,  bei 
allmählichem  Drehen  des  Mafsstabes  um  gleiche  Theile  der  Scheiben- 
theilung,  auf  beiden  Diagrammen  die  gewünschten  Werthe  am  Mafe- 
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Stabe  ablesen  kann.  Der  ttafmiab  wird  nur  aus  Papier  herg^tellt, 
weil  sich  die  Durchbiegong  der  Feder  nach  längerem  Oebranche  leidit 
ändert  und  dann  ein  neuer  Mafsstab  angefertigt  werden  maft.  Zq 
diesem  Zwecke  wird  irgend  eine  Maschine,  an  welcher  der  Kraft- 
messer angebracht  ist,  so  angehalten,  dafs  die  Verbindungslinie  vom 
WellenmiUel  snm  Eurbelgriffe  horizontal  ist;  nun  hängt  man  Gewichte 
an  den  Kurbelgriff  und  bezeichnet  die  entsprechenden  Ausschläge  des 
Zeichenstiftes  auf  der  Papierscheibe,  um  nach  demselben  einen  Mirft- 
Stab  anfertigen  zu  können. 

Da  das  Gewicht  des  Kraftmessers  bald  fördernd,  bald  hemmend 
wirken  würde,  so  ist  ein  G^engewioht  p  angebracht,  und  da  der 
Hebel  e  den  Ausschlag  des  Zeichenstiftes  durch  jedes  Uebergewioht 
auf  einer  Seite  des  Drehzapfens  beeinflussen  wttrde,  so  mofs  durch 
richtige  Materialvertheilung  jedes  Uebergewicht  vermieden  sräi. 

Für  die  meisten  Zwecke  genügt  eine  Feder,  welche  bei  25  bis 
30^  den  gröfsten  zulässigen  und  durch  Anschläge  q  begrenzten  Aus- 
schlag des  Hebels  gestattet  Je  nach  dem  besonderen  Zwecke  kann 
man  auch  eine  schwächere  Feder  anwenden,  oder  den  Kraftmesser 
mit  zwei  auswechselbaren  Federn  ausrüsten.  Die  während  eines  Ver- 
suches am  Kraftmesser  geleistete  Arbeit  ist  das  Product  aus  der 
mittleren  Kraft  am  Kurbelgriffe  und  ihrem  Wege.  Um  die  Bestim- 
mung des  Weges  zu  erleichtern,  macht  man-  den  Weg  des  Kturbei- 
griffes  für  eine  Umdrehung  gerade  2»  und  zählt  die  Knrbelumgfiage 
entweder  direct,  oder  mittels  eines  Zählers.  Am  einfachsten  kann 
man  die  Räder  h  und  n  als  Zähler  benutzen ,  wenn  man  die  Umfinge 
beider  in  je  20  Theile  theilt,  je  einen  TheUstrich  mit  Null  und  dem 
gegenüber  liegenden  auf  n  mit  10  und  auf  k  mit  200  bezeichnet.  Es 
gibt  dann  beim  Ablesen  auf  k  jeder  Theilstrich  20  Umdrehungen  und 
und  jeder  Theilstrich  auf  n  eine  Umdrehung.  Beim  Ablesen  auf  den 
Rädern  hat  man  die  Drehrichtung  derselben  zu  beachten,  die  rer- 
sdüeden  ausfällt,  je  nachdem  man  die  Kurbel  in  der  einen  oder  an- 
deren Richtung  umdreht.  Zur  Vermeidung  von  Irrthümem  kann  man 
wie  in  Fig.  10,  die  Drehrichtung  der  Räder  für  eine  gegebene  Dreh- 
richtuDg  des  Kraftmessers  bezeichnen.  Dreht  man  z.  B.  nach  rechts 
und  hat  bei  Beginn  des  Versuches  die  Nullpunkte  der  Räder  auf  die 
Zeiger  r  und  s  am  Gufskörper  eingestellt,  so  l>e^egen  sich  diese 
Ndlen  in  der  Richtung  der  Pfeile  zwischen  r  und  s  von  den  Zeigern 
weg.  Da  man  aber  bei  derartigen  Versuchen  doch  gewöhnlich  die 
Zeit  beobachtet  und  auch  manchmal  wegen  Leerganges  zu  Beginn  des 
Versuches  nicht  gleich  zu  zählen  anfängt,  so  wird  man  die  Zählvor- 
riohtung  um  so  leichter  entbehren  können,  als  man  zur  Controle  der 
directen  Zählung  ja  auch  noch  die  Anzahl  der  Spitzen  des  Diagram- 
roes  hat. 


^ 
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» 

GiiTier's  Hängelager. 

Mit  AbbilduDgea  auf  Tafel  17. 

F.  0.  A,  Oimer  FOs  in  Selonooari,  Frankreich,  hat  auf  eine  Ver- 
bessemog  des  unter  Nr.  2839  in  Deutschland  patentirten  Hänge- 
lagers  (•1879  231  »509)  ein  Zusatzpatent  (»D.  R.  P.  Kl.  47  Nr.  15857 
vom  8.  Februar  1881)  erhalten.  Oemeinschaftiich  erscheint  bei  beiden 
Constructionen  eigentlich  nur,  dafs  die  Lagerbachse  um  zwei  recht- 
winklig zu  einander  stehende  Achsen  drehbar  und  überdies  auf  der 
einen  Achse  verschiebbar  ist  Das  neue  Hängelager  (Fig.  6  bis  8  Taf.  17) 
besitzt  gegenttber  dem  älteren  den  Vorzug,  in  verticaler  Richtung  besser 
verstellbar  und  durch  das  abwärts  wirkende  Gewicht  des  das  Lager 
belastenden  Transmissionstheiles  weniger  ungünstig  beansprucht  zu  sein. 
Beide  Constructionen  erreichen  die  guten  Eigenthümlichkeiten  des  be- 
kannten Sellers'schen  Hängelagers,  sind  jedoch  weniger  einfach  als  dieses. 


Meissers  Schiflslenzapparat 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  17. 

Diese  Wasserheb^orrichtung  von  Wilh.Meis8d  in  Kiel  (*D.  R.  P. 
KL  59  Nr.  14805  vom  4.  Januar  1881)  beruht  auf  dem  Principe  des 
hydraulischen  Widders;  nur  wird  das  der  in  einer  langen  Röhre  sich 
bewegenden  Wassermeuge  innewohnende  Beharrungsvermögen  nicht 
wie  beim  Widder  zum  Heben  des  Wassers,  sondern  zum  Ansaugen  des- 
selben verwendet.  Meissd  legt  nämlich  in  den  Schiffskörper  möglichst  tief 
imter  der  Wasseroberfläche  parallel  dem  Kiel  ein  Rohr  a  (Fig.  9  Taf.  17), 
dessen  beide  trompetenartig  erweiterten  Oeffnungen  an  gleichen  Steven- 
seiten in  das  Wasser  ausmünden.  Li  der  Nähe  der  vorderen  Oe£Ehung 
wird  eine  Drosselklappe  d  angeordnet,  welche  durch  Hebel  und  Zug- 
stange vom  Deck  des  Schiffes  aus  von  Hand  bewegt  werden  kann. 
Dicht  hinter  der  Drosselklappe  mündet  ein  mit  Saugventil  c  versehener, 
bis  auf  den  Boden  dss  Bilgewassers  tauchender  Rohrstutzen  6  in  das 
Hauptrohr  a  ein.  Die  saugende  Kraft  des  Apparates  wird  durch  die 
eigene  Bewegung  des. Schiffes  auf  folgende  Weise  erzeugt:  Während 
der  Fahrt  des  Schiffes  stellt  man  die  Drosselklappe  d  horizontal.  Hat 
die  im  Rohr  a  befindliche  Wassersäule  eine  zum  ersteren « relative 
gröfste  Geschwindigkeit  angenommen,  so  schliefst  man  plötzlich  das 
Ventil  d.  Dadurch  bildet  sich  durch  die  hintere  abgeschnittene  und 
in  ihrer  Bewegung  fortschreitende  Wasserpartie  hinter  d  ein  luftleerer 
Raum,  welcher  ein  Oeffhen  des  Ventiles  c  und  ein  Ansaugen  von  Bilge- 
wasser durch  d  so  lange  zur  Folge  hat,*  bis  das  Wasser  im  hinteren 
Dingiefs  polyt  Journal  Bd.  «43  H.  3.  188t/I.  14 
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Theile  von  a  zur  Rohe  gekommen  ist  Man  öfhet  nun  die  Klappe  d 
wieder,  worauf  sich  nach  kuner  2jeit  delrselbe  Vorgang  wiederlrälen 
laTst 

Der  Apparat  ist  sinnreich  erdacht,  seine  Handhabung  einfach  nod 
mflhelos,  sein  praktischer  Wertii  jedoch  gering.  Er  macht  die  sonst 
gebrftuchlichen  durch  Maschinen-  oder  Henschenkraft  betriebenen  Lenz- 
pumpen nidit  entbehrlich,  da  er  nur  dann  arbeiten  kann,  wenn  das 
Schiff  in  geregelter  Bewegung  ist  Der  Apparat  kann  nicht  in  Thätig- 
ktit  gesetzt  werden,  wenn  bei  Schiffbruch  oder  sonstiger  Havarie  auf 
den  Pumpen  die  einzige  Rettung  beruht  Abgesehen  davon  kann  Beine 
Wirkung  noch  sehr  durch  die  StrOmung  beeinflufst  werden.  8. 


Bergwerkspnmpe  von  BicL  Hosking  jon.  und  Will 
Blackwell  in  Dalton,  England. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  17. 

Dieser  Pumpe  (»D.  R.  P.  Kl.  59  Nr.  14683  vom  23.  October  1880) 
liegt  dasselbe  Princip  wie  der  unter  Nr.  2530  patentirten  Pumpe  von 
H.  Bichter,  TiUel  und  Paschke  zu  Grunde  (vgl.  1880  236  •194).  Um 
nämlich  bei  den  Pumpen,  bei  welchen  das  hohle  Gestänge  als  Kolben 
und  Steigrohr  benutst  wurd,  den  sogen.  Röhrenkoibenpumpen,  das  Ge- 
wicht des  Gestänges  zur  Hebung  des  Wassers  zu  verwerthen,  ordnet 
man  neben  dem  die  Verlängerung  des  Gestänges  bildenden  Bohren- 
kolben  noch  einen  Plungerkolben  an,  welcher  in  einem  besonderen 
Stiefel  spielt.  Bei  der  vorliegenden,  in  Fig.  10  und  11  Taf.  17  darge- 
steUten  Pumpe  nun  sind  je  zwei  der  4  Stiefel  Jy  J\  und  JBT,  iZ^  so 
durch  die  Yentilkasten  M  und  Jf^  zu  je  einer  Pumpe  mit  einander 
verbunden,  dafs  der  Böhrenkolben  /  und  der  Plungerkolben  0^  des 
einen  Druckrohrgestänges  in  je  einen  Stiefel  beider  Pumpen  tauchen. 
Wie  aus  Fig.  10  ersichtlich,  ist  die  Steigrohre  B  durch  einen  Stutzen F 
mit  dem  Plungerkolben  Oj^  verbunden  und  der  Windkessel  H|  Ober 
letzterem  angeordnet  Die  gleiche  Einrichtung  zeigt  das  andere  Kolben- 
paar 0  und  /f.  Die  Pumpen  werden  durch  Kunstkreuze  betrieben,  so 
dafs  das  eine  Bohrgestänge  abwärts  geht,  wenn  das  andere  in  die 
Hohe  steigt  Steigen  die  Kolben  I  und  0^,  so  findet  folgendes  statt: 
0^  saugt  durch  das  Ventil  If^  Wasser  an,  während  der  gleichsdtig 
sinkende  Böhrenkolben  /^  unter  Oeflnung  des  Ventiles  /^  tiefer  in  den 
Stiefel  E\  eintaucht  Dagegen  drttckt  0  das  im  Stiefel  J  befindliche 
Wasser  durch  L  nach  K.  Die  umgekehrte  Wirkung  findet  statt,  wenn 
B  sinkt  und  B^  steigt,  weshalb,  wenn  die  Durchmesser  von  /  und  0^ 
gleich  sind,  kein  erneutes  Ansaugen  durch  I  stattfindet   Die  Wirkung 
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der  beiden  eombinirien  Pampen  entspricht  unter  diesen  Verhältniaaen 
der  von  zwei  einfachen  Pampen.  Die  obersten  geschlitsten  Enden  der 
Steigröhren  gleiten  in  Stopfbüchsen,  die  in  dem  Boden  des  Sampfes 
des  nächst  oberen  Dracksatses  oder  in  dem  Entleemngsbehälter  über 
Tage  angebracht  sind. 

Die  Einrichtong  hat  neben  dem  allen  Pumpen  mit  Röhrenkolben 
gemeinsamen  Vortheil,  keines  besonderen  Gestänges  zu  bedOrfen,  noch 
den  Vorzog,  dafs  die  schweren,  das  Schachtmauerwerk  belastenden 
€l^eg^gewichte  fortfallen  können;  dafür  aber  sind  besonders  aahlreiche 
und  stark  construirte  Führungen  der  Rohrgestänge  nothwendig. 


Fettpnmpe  Yon  Hans  Reisert  in  Cöln. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  17. 

Bei  der  Verpackung,  Versendang  und  Benntzong  des  sogen.  ))Con- 
sistenten  Maschinenfettes*^,  eines  Schmiermittels,  welches  bei  mittlerer 
Jahrestemperatur  die  Dichte  von  weicher  Butter  hat,  bediente  man  sich 
bis  jetzt  zum  Umfüllen  des  Fettes  aus  einem  Oefäfse  in  ein  anderes 
oder  in  die  Schmiervonichtung  kleiner  Schöpfkannen.  Dieses  häufige 
Umfüllen  verursachte  ein  schnelles  Verunreinigen  des  Fettes  durch 
Staub  und  Schmutz,  so  dafs  der  Schmierwerth  des  Fettes  dadurch 
sehr  heruntergezogen  wurde.  Die  ReiaerVsohe  Pumpe  (*  D.  R.  P.  Kl.  59 
Nr.  15481  vom  27.  Januar  1881),  als  solche  von  höchst  einfacher  und 
interessanter  Einrichtung,  gestattet  ein  wiederholtes  Umfüllen  des  Fettes, 
ohne  letzteres  mit  der  Staub  fahrenden  Atmosphäre  in  Berührung  zu 
bringen.  Die  Pumpe  besteht,  wie  Fig.  12  Taf.  17  zeigt,  aus  dem  in 
Führungen  /  und  s  beweglichen  Stiefel  C,  dem  massiven  Kolben  £, 
dem  Fufs  v  und  dem  Steigrohr  D\  sie  besitzt  nur  ein  Ventil,  welches 
durch  das  untere  conische  Ende  des  Stiefels  und  eine  Ausparung  im 
oberen  Theile  des  FuTses,  als  Ventilsitz,  gebildet  wird.  Die  Pumpe 
kann  ohne  Veränderung  entweder  als  Druck-,  oder  als  Saugpumpe 
verwendet  werden. 

Die  Wirkung  derselben,  w^en  Mangels  eines  Ventiles  im  Steig- 
rohre auf  den  ersten  Blick  unerklärlich,  ist  folgende :  Nehmen  jwir  an, 
die  Pumpe  stände  in  einem  zu  entleierenden  Behälter  R  und  es  sei  der 
Fufs  und  das  Steigrohr  mit  Fett  gefüllt,  so  wird,  wenn  der  Kolbep 
nach  oben  bewegt  wird,  der  Stiefel  vermöge  der  zwischen  ihm  und 
dem  Kolben  stattfindenden  Reibung  um' eine  kleine,  durch  die  Knaggen/ 
begrenzte  Entferung  nach  oben  gezogen  und  es  wird  beim  weiteren 
Heben  des  Kolbens  das  Fett  aus  dem  Behälter  durch  die  gebildete. 
Oeflhung  in  den  Stiefel  nachströmen,  ohne  dafs  das  im  Steigrohr  stehende 
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Fett,  troti  der  grörseren  Höhe,  lurflektritt  Letiteres  wird  doroh  die  Rd- 
bnng  an  den  Rohrwandangen  und  die  Stabilität  der  Fettaftule  in  sioh 
bewirkt  Wird  der  Kolben  niedeq;edraekt,  00  aetat  sieh  der  Stiefel 
mit  seinem  unteren  ala  Ventil  dienenden  Bnde  auf  den  Pnmpenfufa,  ver- 
schliefst die  Säugöffnung  und  geatattetf  ein  FortdrQckeQ  des  angesang^ten 
Fettes  in  die  Steigröhre.  Soll  die  Pumpe  beim  Umfkülen  eines  Faeeee 
in  ein  anderes,  welche  beide  auf  gleicher  Höhe  stehen,  als  Sangpompe 
wirken,  so  wird  beim  Heboi  des  Kolbens  der  Stiefel  mittels  einer 
Handhabe  oder  eines  Hebels  nach  unten  gedruckt;  es  wird  in  diesem 
Falle  das  Steigrohr  —  oder  das  statt  dessen  im  Pumpenfufs  horisontal 
angeordnete,  direct  in  das  zu  leerende  Fafs  mflndende  Hohr  —  Saug- 
rohr  und  es  findet  beim  Niederdrücken  des  Kolbens  und  Heben  des 
Stiefels  ein  Auspressen  des  eben  angesaugten  Fettes  durch  die  swiscfaen 
Stiefel  und  Pumpenfufs  gebildete  Fuge  stett,  weil  es  hier  weniger 
Widerstand  findet  als  in  dem  Saugrohr.  Damit  kein  Fett  an  den 
Wandungen  des  lu  entleerenden  Fasses  oder  an  dem  Umfange  des 
Stiefels  hängen  bleibe,  wird  auf  die  Oberflftche  desselben  eine  schwere 
Eisenplatte  gelegt^  welche  bei  Verwendung  der  Pumpe  als  Druckpumpe 
auch  verhindern  soll,  dafs  sich  beim  Ansangen  von  der  Oberflädie  des 
Fettes  bis  sur  Saugöflhung  ein  leerer  Trichter  bilde,  welcher  die  Wir- 
kung der  Pumpe  aufheben  würde. 

Nach  erhaltenen  Mittheilungen  soll  sich  die  Pumpe  bewähren. 

S. 


ßiemenspanner  von  Aug.  Menzel  in  Eisleben. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  16. 

Dieser  in  Fig.  12  Taf.  16  veranschaulichte  Riemenspanner  (*D.  R.  P. 
KL  47  Nr.  15  380  vom  34.  März  1881)  besteht  aus  zwei  Riemen- 
klammem Ä^A^^  welche  durch  eine  auf  dem  Zapfen  m  befestigte  und 
mit  diesem  in  der  einen  Riemenklammer  d]:ehbaren  Kurbelscheibe  i, 
dem  Kurbelzapfen  k^  der  Zugstange  h  und  dem  in  der  anderen  Riemen- 
klammer befestigten  Zapfen  /  so  mit  einander  rerbunden  sind,  dafs 
durch  eine  Drehung  der  Kurbelscheibe  %  eine  Annftherung  der  Riemen- 
klammem A  \mi  A^  erfolgt  Die  gewttnschte  Endstellung  der  Theile 
zu  einander  kann  mittels  eines  durch  entsprechende  Löcher  o  und  p  der 
Kurbelscheibe  %  bezieh,  der  Riemenklammer  A^  gesteckten  Stiftes  n 
gesichert  werden.  In  der  äufsersteu  Stellung  legt  sich  der  Zapfen  m 
in  die  Kröpfung  s  der  Stange  h.  C. 
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GompensationsYorrichtimg  für  Dampf-  und  Windleitungen. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  16. 

Die  an  Fr.  W.  Lührmann  in  Hochdahl  bei  Dttsaeldorf  (*D.  R.  P. 
EL  4?  Nr*  14  662  vom  15.  Januar  1881)  patentirte  Gompeneationsvor* 
riehtang  besitzt  die  in  Fig.  13  Taf.  16  sÜzzirte  Einriehtang:  Die  am 
Bohre  Ä  befestigte  Platte  B  hat  ringsum  einen  geschliffene  Rand  C, 
auf  welchem  sieh  bei  Temperatur-  und  Lftngenftnderungen  der  ge- 
sohliffene  Spiegel  0  des  Deckels  E  verschiebt  An  letzteren  schliefst 
sieh  der  Topf  F  und  das  Kohr  D  an;  doch  kann  D  auch  an  den  Boden 
des  Topfes  angeschlossen  werden«  H  ist  ein  Schutzdeckel.  Die  glatten 
Flächen  C  und  O  werden  durch  den  in  der  Leitung  herrschenden 
Druck  auf  einander  geprefst,  so  dab  sie  abdichten. 


Grethef  s  verbesserte  Schlanchknpplnng. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  16. 

Diese  durch  ein  viertes  Zusatzpatent  (»D.  B.  P.  KL  47  Nr.  15871 
vom  3.  Mai  1881,  vgl.  1880  236*13)  geschützte  Ck>nstruction  ist 
wesentlich  gedrängter  als  die  frühere.  Sie  besteht  aus  den  Schlauch- 
stutzen a  (Fig.  14  bis  16  Taf.  16)  mit  den  Dichtungsringen  b,  der  den 
Schlauch  befestigenden  Kapsel  g  mit  den  Einschnitten  y  zum  Ansetzen 
des  Schlüssels  bei  Einbinden  des  Schlauches  und  dem  Schraubenring  c 
sum  Zusammenpressen  der  Dichtungsringe  6.  Im  Uebrigen  erklären 
sich  die  Figuren  von  selbst 

Die  fortgesetzten  Bestrebungen  Qreiher*B^  ein  früher  ziemlich  stark 
▼emachlässigtes  Maschinenelement  bis  auf  das  kleinste  Detail  durch- 
zubilden, verdienen  entschiedene  Anerkennung. 


Hnffendichtang  für  Steingatröhren. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  16. 

Diese  Verbindungsweise,  welche  von  Ck,  F.  Liemur  in  Haarlem 
(♦D.  R.  P.  Kl.  47  Nr.  15  993  vom  26.  Februar  1881)  angegeben  wurde, 
bezweckt,  der  Entstehung  von  Undichtheiten  an  den  Verbindungs- 
stellen vorzubeugen  und  rasches  Verlegen  der  Bohren  zu  ermöglichen. 
Zugleich  erleichtert  diese  Rohrconstruction  die  Aufeicht  bei  den  Ver- 
legungsarbeiten, weil  die  Besichtigung  des  Rohrstraoges  von  aufser- 
halb  der  Baugrube  genügt,  um  zu  erkennen,  ob  die  einzelnen  Rohr- 
soekel  in  den  Muffen  aufsitzen. 
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Das  Rohr  A  (Fig.  17  Taf.  16)  ist  am  Ende  mit  swei  Kragen  oder 
FlanseheD  a  und  fr  Tersehen;  a  hat  angefAhr  gleiche  OrOfse  mit  dem 
ftofseren  Durchmesser  des  Muffes  des  Rohres  B,  der  Krageo  fr  nahesa 
den  Durchmesser  der  Liditweite  des  Muffes  von  B.  Der  swisohen  den 
beiden  Kragen  liegende  Theil  des  Rohres  ist  aufsen  kegeUftrmig  ge- 
staltet und  zwar  so,  dafs  dessen  äufserer  Durchmesser  von  a  nach  6 
hin  abnimmt  Die  Entfernung  iwischen  den  Kragen  entspricht  Aet 
Tiefe  des  Muffes,  so  dafs  der  Kragen  a  den  Muff  B  berilhrt,  wenn  fr  auf 
dem  Grund  dieses  Muffes  aufsitst  Als  Dichtungsmittel  wird  mitVor- 
tfaeil  reiner  Thon  oder  Lehm  verwendet,  welcher  in  einer  Stftrke  wob- 
gerollt  ist)  dafs  nach  Einlegen  desselben  zwischen  die  Kragen  beim 
Einsehieben  in  den  Muff  etwas  abgestreift  wird  und  iwischen  Muff 
und  Kragen  herausquillt 

Etwaige  Rinnen,  die  beim  Hineinschieboi  in  dem  Thon  entstehen, 
können  dadurch  ausgefüllt  werden,  dafs  man  einen  Thonbrei  in  die 
Oeffnung  c  eingiefst,  oder  dafs  man  durch,  diese  Oe£Ehung  Thon  ein- 
prefst  Ein  innerer  Druck  kann  das  Dichtungsmittel  nicht  aus  dem 
Muff  heraustreiben,  sondern  wird  dasselbe  in  Folge  der  Kegelform 
fester  zwischen  das  Rohrende  und  die  innere  Muffenwandung  zu  pressen 
suchen.  Aufserdem  dient  der  Kragen  fr  dazu,  die  beiden  Rohrenden 
in  der  Achslinie  zu  halten  und  ein  Ausquetschen  und  Abspalen  des 
Dichtungskittes  zu  verhindern. 

Man  kann  den  Muff  nach  aufsen  etwas  er  weitem,  so  dafs  nur  im 
letzten  Augenblick  des  Hineinschiebens  ein  gröfserer  Reibungswider- 
stand entsteht;  doch  mufs  die  YerjüDgung  des  Muffes  geringer  bleiben 
als  die  des  Rohrendes  zwischen  den  Kragen  a  und  fr.  Anstatt  den 
Kragen  a  aufsen  vor  den  Muff  stofsen  zu  lassen ,  kann  man  denselben 
auch  dem  inneren  Durchmesser  des  Muffes  entsprechend  formen  und 
ihn  so  anordnen,  dafs  seine  Aufseoflftche  mit  dem  äufseren  Muffen- 
rand in  eine  Ebene  fllllt 

Die  Verlegung  geschieht  in  der  Weise,  dafs  der  Arbeiter  das 
vorbereitete  Rohrstück  in  Empfang  nimmt  und  unter  Anwendung  eines 
Hebels  und  eines  um  das  vorher  gellte  Rohr  geschlungenen  Seiles 
in  dieses  Rohr  so  weit  hineinprefst,  dafs  der  Kragen  a  des  einen 
Rohres  gegen  den  Muff  des  anderen  stöfst 


Zusammensetzbarer  endloser  Tisch  für  Teztilmascliinen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  16. 

Der  Zusammensetzung  des  der  EMuisthen  MaschinMbau'QeidIr 
sehaft  in  Malhausen  («D.  R.  P.  KL  47  Nr.  15052  vom  26.  Jamar 
1881)  patentirten  endlosen  Tisches  (Fig.  18  und  19  Taf.  16)  liegt  dne 
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der  bekannten  Einrichtungen  Bosammensetsbaief  Ketten  eu  Grande, 
indem  s«  B.  jeder  Stab  Ä  einerseits'  mit  swei  oder  mehreren  Oesen  a, 
andererseits  mit  eben  so  vielen  Haken  c  versehen  ist,  welche  in  ein- 
ander greifen  nnd  nnr  dann  durch  Lftngsyerschiebung  sweier  Stäbe 
g^öst  werden  können,  wenn  der  dOnne  Theil  /  der  Oese  der  Oeflhung 
des  Hakens  gegenüber  gebracht  wird.  Die  Zähne  d  greifen  in  die 
Zahnlücken  der  Trieb-  und  Leitwahsen.  C. 


Neaenmgenin  derOespiimstfobrikation;  von  Hugo  Fischer. 

Mit  AbbUdoDgen. 
(Patentklasse  76.    Fortsetzung  des  Berichtes  S.  119  d.  Bd.) 

III)  Verspinnen  der  Faserstoffe.    SchlufiB.    (Tafel  12.) 

e)  Auftoinden  der  fertigen  Oeipinnste,  Die  HandelsformeD  der  6e- 
spinnste  und  Oezwime  werden  erhalten  durch  die  Arbeitsyerfahren 
des  Weifens,  Spulens  und  Knäuelwickelns.  Die  Eadproducte  dieser 
Yerfahrungsarten  sind  in  so  fem  mit  einander  verwandt,  als  die  Ge- 
spinnstf&den  in  denselben  dem  Lauf  einer  Schraubenlinie  folgen,  welche 
sich  durch  Aufwickeln  des  Fadens  auf  eine  bestimmt  gestaltete  Leit- 
fläche bildet.  Diese  Leiifläche  ist  bei  dem  Weifen  und  Spulen  im 
Allgemeinen  eine  Gylinderfl&cbe,  bei  dem  Knäuelwickeln  eine  sphärisch 
gestaltete  Fläche.  Sie  wird  im  Beginn  der  Arbeit  gebildet  durch  die 
Oberfläche  des  zur  Stützung  des  Fabrikates  dienenden  Werkzeuges 
(Haspel,  Spule,  Spindel),  im  Verlauf  der  Arbeit  durch  die  Umhttllungs- 
fläche  der  bereits  abgelagerten  Fadenwindungen.  Der  Faden  wird 
hierbei  durch  ein  besonderes  führendes  Werkzeug  (den  Fadenfiihrer) 
nach  der  zu  umwickelnden  Fläche  geleitet.  Beide  Werkzeuge,  das 
stützende  und  das  fahrende,  erhalten  Bewegung.  Durch  die  Bewegung 
des  einen  wird  das  Aufwinden  des  an  der  Oberfläche  des  stützenden 
Werkzeuges  festgehefteten  Fadens,  durch  die  Bewegung  des  anderen 
das  Nebeneinanderordnen  der  Fadenwindungen  besorgt  Der  von  der 
zu  leerenden  nach  der  zu  füllenden  Spule  laufende,  ausgespannte  Faden 
ist  wie  bei  den  Spinnprocessen  das  kraftdurchleitende  Werkzeug.  ^ 

Es  ist  daher  die  Aufwindebewegung  von  der  Schaltbewegung  zu 
unterscheiden.  Die  Vertheilung  dieser  Bewegungen  auf  die  Werkzeuge 
ist  wechselnd,  doch  meist  so,  dafs  bei  dem  Weifen  und  Spulen  das 
stützende  Werkzeug,  bei  dem  Knäuelwickeln  das  führende  Werkzeug 
die  Aufwindebewegung  erhält;  das  andere  Werkzeug  führt  dann  die 
Schaltbewegung  aus.    Die  Aufwindebewegung  ist  stets  Drehung  und 

1  Yel.  Hartig:  Die  Ävffcusung  chemischer  Processe  vom  einheitliehen  Stand- 
punkte der  Technologie  in  den  Sitisungsheriehien  und  Abhandlimgen  der  NtUur- 
wiesensdutfüuäien  Qeteünhaft  Isis  in  Dresden.    Januar  bis  Juni  1881  S.  22. 
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findet  bei  dem  Weifen  und  Spalen  um  die  geometrische  Aehse  der 
Gylinderflftobe^  bei  dem  Knäuelwickeln  um  eine  dnrcb  den  Hittelpiinkt 
der  sphärischen  Flftehe  gehende  Achse  statt,  welche  su  der  geometri- 
schen Hauptachse  (Rotationsachse)  des  fertigen  Knäuels,  die  mit  der  geo- 
metrischen Achse  der  Spindel  susammenfäUt,  unter  einem  Winkel  von 
constanter  oder  Tcränderlicher  Oröfse  geneigt  ist.  Die  Schaltbewegoi^ 
ist  geradlinige  Verschiebung  oder  Drehung,  erstere  bei  dem  Weifen 
und  Spulen  (parallel  zur  Cylinderachse),  letztere  bei  dem  Knäudbildeo 
(um  die  Spindelachse). 

Aus  diesen  Betrachtungen  ergeben  sich  die  Constructionsbedingungen 
ftbr  die  unter  dem  Namen  Weifen  oder  Haspel,  Spülmaschinen  i|nd 
Knäuelwickelmaschinen  bekannten  maschinellen  Einrichtungen  zum  Auf- 
speichern von  fertigen  Oespinnsten  in  einer  für  den  Handelsverkehr 
und  die  weitere  Verwendung  geeigneten  Form.  Praktisch  ausführbare 
Constructionsformen  bieten  sich  in  einer  Reihe  Patente  dar,  welche 
im  Nachfolgenden  Besprechung  finden  sollen*  Ausgenommen  sind  hier- 
bei die  Schufsspulmaschinen,  welche  bereits  in  dem  Berichte  über  Neue- 
rungen in  der  Gewebefabrikation  (1881  240*18)  Besprechung  fanden. 

Die  Haspel  sind  durch  zwei  Constructionen  vertreten,  durch  eine 
einfache  Handgamwinde^  bei  welcher  das  führende  Werkzeug  durch 
die  Hand  des  Arbeiters  ersetzt  ist,  und  einen  Garnhaspel  ffir  maschi- 
nellen Betrieb.  Die  erstere  YonK  BecMer  in  Ulm  (»D.  R.  P.  Nr.  10789 
vom  14.  Januar  1880)  angegeben,  beruht  auf  dem  bekannten  Princip 
der  ,)Nttmbei^er  Schere^.  Sie  besteht  aus  zwei,  in  zwei  Eckpunkten 
vereinten,  aus  dflnnen  Stäbchen  gebildeten  Quadraten,  deren  freie 
Ecken  normal  zur  Stäbchenebene  stehende  Arme  tragen,  über  welche 
der  abzuhaspelnde  Gamsträhn  gelegt  wird.  Der  Haspel  ist  um  ^e 
durch  die  Verbindungsstelle  beider  Quadrate  gehende  Achse  drehbar. 
Die  Eckverbindungen  der  Stäbchen  sind  drehbar,  so  dafs  durch  Ver- 
änderung der  Seitenwinkel  der  Quadrate  der  Umfang  des  von  den 
Ecken  bestimmten  Polygons  vergröfsert  oder  verkleinert  werden  kann. 

Dem  Garnhaspel  von  J.  Biedermann  in  Logelbach  bei  Colmar  i.  E. 
(♦D.  R.  P.  Nr.  9027  vom  26.  August  1879  und  Zusatz  Nr.  11063  vom 
2.  März  1880)  eigenthümlich  ist  der  Antrieb  der  Haspelwelle*  durch 
ReibuDgsscheiben  und  die  Mechanismen  für  die  Schaltung  und  Ab- 
stellung nach  erfolgter  Haspelfüllung.  Den  Antrieb  vermitteln,  wie 
Fig.  19  Taf.  12  zeigt,  die  beiden  Reibungsscheiben  a  und  6,  von  denen  a 
an  dem  WiDkelhebel  c  gelagert  ist  und  in  der  gezeichneten  Stellung 
die  durch  Kemenantrieb  empfangene  Bewegung  auf  die  Haspelscheibe  b 
überträgt  Der  Winkelhebel  trägt  femer  den  Bremsbacken  d  und  ist 
durch  die  Stange  e  mit  dem  Winkelhebel  /  verbunden,  welcher  auf 
der  parallel  zur  Haspelachse  drehbar  gelagerten  Welle  g  befestigt  ist 
Durch  Drehung  dieser  Welle  vermag  der  an  irgend  einer  Stelle  des 
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Haspels  beschäftigte  Arbeiier  den  Antrieb  des  Haspds  sofort  su  lösen 
und  die  Bremse  d  einsurücken.  Durch  die  Zugstange  h  steht  der 
Winkelhebel  /  femer  mit  dem  doppelarmigen  Hebel  t  in  Verbindung, 
der  sich  gegen  den  Doppelsector  k  stQtzt  Der  durch  ein  Zählwerk  / 
in  schwingende  Bewegung  Tcrsetste  Hebel  m  wirkt  auf  zwei  Sperr- 
klinken, von  denen  die  eine  n  mit  dem  gezahnten  oberen  Bogentheil 
YOn  k  zusammenarbeitet,  während  o  in  <)ie  Sperrverzahnung  des  parallel 
zur  Haspelachse  verschiebbaren  Fadenflihrers  p  eingreift.  Während 
des  Aufwindens  einer  bestimmten  Fadenlänge  (Gebind)  auf  den  Haspel- 
umfang  vollführt  die  ELurbelscheibe  des  Zählwerkes  /  eine  Umdrehung 
und  schaltet  dadurch  den  Fadenftthrer  p  ein  Stflck  seitlich ,  so  dafs 
das  folgende  Gebind  an  eine  andere  Stelle  des  Haspels  zu  liegen 
kommt.  Nach  erfolgter  HaspelfQllung  ist  der  Doppelbogen  k  so  weit 
gedreht,  dafs  der  untere  Bogentheil  den  Hebel  t  frei  gibt  und  die 
Feder  q  die  Abstellung   bezieh.  Bremsung  der  Haspelwelle  bewirkt 

S.  Vueur  in  Marcq-en-Baroeul,  Frankreich  (»D.  R.  P.  Nr.  4674 
vom  16.  August  1878)  gibt  die  Anordnung  einer  Maschine  zur  Her- 
stellung von  Näbfaden-Wickeln  ohne  Holzspule  an.  So  praktisch  der 
Gedanke,  die  Wickel  ohne  Holzunterlage  zu  erzeugen,  an  sich  ist, 
so  dürfte  doch  dem  auf  dieser  Maschine  erzeugten  Fabrikat  der 
Mangel  entsprechender  Festigkeit  anhaften,  da  die  gegenseitige  Um- 
fangsreibung  der  über  einander  liegenden  cylinderf&rmigen  Faden- 
Bchichten  wohl  schwerlich  genügt,  bei  längerem  Gebrauch  das  Aus- 
bauchen und  damit  den  Zerfall  des  scheibenförmigen  Wickels  zu 
verhüten ;  es  sei  denn,  dafs  die  Verpackung  derartig  ausgeführt  wird, 
dafs  die  Festigkeit  der  Wickel  ohne  Beeinträchtigung  der  Handlich- 
keit in  genügendem  Mafse  erhöht  wird.  Die  Maschine  ist  einfach  in 
der  Anordnung  und  leicht  zu  bedienen.  Sie  setzt  sich,  wie  Fig.  20 
Taf.  12  zeigt,  in  der  Hauptsache  aus  zwei  Achsen  a  und  6  zusammen, 
welche  die  zur  Begrenzung  der  Wickel  dienenden  Scheiben  c,d  tragen. 
Die  Achse  b  ist  bohl,  empfängt  mittels  des  Schnurlaufes  e  rasche 
Drehung  und  umhüllt  die  mit  ihr  durch  Nuth  und  Feder /auf  Drehung 
verbundene  Spindel  g.  In  eine  achsiale  Höhlung  von  quadratischem 
Querschnitt  pafst  ein  gleichartig  gestalteter  Zapfen  /),  welcher  mit  der 
Scheibe  c  verbunden  ist,  und  kuppelt  die  beiden  Scheiben,  so  dafs  sie 
gemeinsam  Drehung  empfangen.  Nach  erfolgter  Füllung  des  von  den 
Scheiben  c,d  begrenzten  Raumes  mit  Faden  werden  mittels  eines 
doppelarmigen  Hebels  die  beiden  Achsen  a  und  g  in  der  Pfeilrichtung 
bewegt  und  dadurch  die  fertig  gewickelte  Spule  von  den  Scheiben 
und  der  Spindel  gelöst. 

Eine  Knäuelwickelmaschine,  welche  sich  auch  für  das  Ueberspinnen 
von  Knöpfen  zweckmäfsig  erweisen  dürfte,  wurde  an  O.  Hövdmann 
in  Barmen  (Eri.  *  D.  R.  P.  Nr.  2225  vom  19.  Januar  1878)  patentirt. 
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Dieselbe  seiehnet  sieh  dadureh  wu^  dafs  die  Zeitverluste  doroh  Ab-' 
nehmeD  des  gefüllten  Knftoels  und  emeates  Ankottpfen  des  Fadens  aa 
die  Spindel  auf  sehr  einfache  Weise  vermieden  sin<L  Wie  ans  Fig.  21 
Taf.  12  SU  ersehen,  ist  dies  durch  Anwendung  zweier  Spindeb  a  und  h 
erreicht,  welche  auf  dem  um  c  drehbaren  Kopf  d  gelagert  sind.    EKe  i 

Spindelaehsen  schliefsen  mit  der  Horisontalen  gleich  grofse,  von  der         ^ 
geforderten  Gestalt  der  Knäuel  abhängige  Winkel  a  ein.    Sie  erhalten  1 

die  Schaltbewegung  durch  Kegelräder  e^f  und  den  Schnuientrieb  g* 
Durch  Drehung  des  Kopfes  d  mittels  eines  Handhebels  wird  eine  der  ^ 

beiden  Spindeln  in  den  Bereich  des  rasch  rotirenden  Flügels  h  gp-         ^ 
bracht  und  mit  Faden  bewickelt^  der  vorher  auf  der  anderen  Spindel  { 

gebildete  Knäuel  wird  während  dieser  Zeit  entfernt  und  eine  neue 
Knäuelform   auf  die  Spindel  geschoben.    Die  unveränderliche  Orölse  i 

des  Winkels  a  ist  als  ein  Mangel  der  Maschine  2u  beieiehnen,  da 
dieselbe  das  Wickeln  sterker  Knäuel  beeinträchtigt,  sowie  nur  geringen 
Wechsel  in  der  Kpäuelform  gestettet 

Durch  das  Uebereinanderlegen  der  Fadenschichten  ändert  sich  die 
Neigung  der  Schraubenlinie  gegen  die  Spindelachse;  eine  theoretisch 
richtige  Knäuelbildung  setst  daher  auch  eine  stetige  Neigungsändenmg 
der  Spindelachse  gegen  die  Rotetionsebene  des  Flttgelauges,  welches 
den  Faden  zufuhrt,  voraus.  Die  hierdurch  nothwendig  bedingte  Zu- 
sammensetzung der  Bewegungsmechanismen  ist  in  vielen  Fällen  die 
Veranlassung  zu  einer  Näherungsconstruction.  Sehr  hübsch  ist  die 
Aufgabe  durch  die  bereits  in  D.  p.  J.  1879  232*494  beschriebene 
Knäuelwickelmaschine  ^  von  L.  BoUrnann  und  B,  LindenthcU  in  Baum- 
garten bei  Wien  (*D.  R.  P.  Nr.  1569  vom  2.  December  1877)  gelöst 
Die  stetige,  der  zu  erzeugenden  Knäuelform  angepafste  Verändanng 
der  Spindelneigung  wird  hier  durch  verschieden  gestaltete  Formscheiben 
erzeugt,  deren  Drehungsgeschwindigkeit  mittels  Schnurenkegel  so  nach 
der  in  einem  Knäuel  zu  vereinenden  Fadenlänge  geregelt  werden  kann, 
dafs  während  der  vollständigen  Bildung  eines  Knäuels  die  Formscbeibe 
genau  eine  Umdrehung  ausführt  Die  Drehung  der  Scheibe  übertragen 
Hebel  und  Ketten  auf  den  die  Knäuelspindel  tragenden  Rahmen,  dessen . 
Drehachse  durch  den  Schnittpunkt  von  Spindel-  und  Flügelachse  geht 
und  auf  der  durch  diese  beiden  Achsen  bestimmten  Ebene  senkrecht 
steht  Die  Oröfse  der  Schaltbewegung  wird,  wie  auch  sonst  üblich, 
durch  Schnurenkegel  nach  der  Fadenstärke  regulirt.  Sinnreiche  Ein- 
richtungen gestotten  das  «Abstellen  der  Maschine  in  bestimmten  Stedien 
der  Knäuelbildung. 

Auf  ähnlichen  Grundlagen  beruht  auch  die  Knäuelwickelmascbine 
von  R.  Viüain  in  Lille  (♦  D.  R.  P.  Nr.  2792  vom  9.  December  1877, 


Digitized  by 


Google 


<    ünphenton'a  HoUftnder.  199 

▼gl.  1879  232*495).  Die  Aendenuig  der  Neigung  nrisoben  Spindel 
und  Fit^lBcfafle  ist  dnroh  Lagenftndenmg  der  letzteren  enieli  und  die 
Spindeln  sind  flo  in  einem  Bahmen  gelagert,  dafa  dureh  deasen  Drehung 
um  1800  eine  Unterbrechung  der  Knftuelbildung  nach  Yollendung  eines 
Knftuelfl  wie  bei  Hövdmann  vermieden  iat 

In  einem  späteren  Patente  (*D.  R.  P.  Nr.  11616  vom  28.  Januar 
1880)  gibt  B.  lAndmthal  in  Wien  eine  Reguürung  für  den  Ablauf  des 
Fadens  von  den  Garnspulen  an,  mittels  welcher  eine  den  Aenderungen 
der  Fadenspannung  direct  proportionale  Aenderung  der  Spulenbremsung 
endelt  wird.  Die  Yorrid^ung  besteht  aus  einem  doppelarmigen  Hebel, 
wdoher  einerseits  dem  Faden  sur  Führung  dient,  asidererseits  auf  ein 
Belastungsgewicht  so  einwirkt,  dafs  sich  dasselbe  bei  Entspannung 
des  Fadens  auf  die  Spule  senkt  und  durch  Yergröfserung  der  Spulen- 
reibung  das  Abwickehi  des  Fadens  y«rz(^e(rt,  bei  Spannuagszunahme 
aber  von  der  Spule  abgehoben  wird. 


Holländer  Yon  W.  ümpherston  in  Leith. 

Mit  einer  AbbUdung  auf  T»fe]  17. 

Bei  der  in  England  von  Witt.  Un^pherston  in  Leith  (Nr.  1150  vom 
17.  Mftrz  1880)  patentirten  Construction  nimmt  die  HoUänderwaUe  die 
ganze  Breite  des  Kastens  ein  und  letzterer  ist  so  tief,  dafs  der  Stoflf 
in  einer  senkrechten  Ebene  herumläuft,  also,  wie  aus  der  Skizze 
Fig.  13  Taf.  17  ersichtlich,  von  der  Walze  über  den  Kropf  getrieben 
wird,  in  der  Pfeilrichtung  nach  unten  fällt  und,  um  das  Grundwerk 
hemm  auf  der  anderen  Seite  in  die  Höhe  steigend ,  wieder  zur  Walze 
kommt 

Die  der  Constraction  zu  Grunde  liegende  Absicht  ist,  eine  gleich- 
mftfsigere  Behandlung  der  Fasern  zu  bewirken,  da  bei  gewöhnlichen 
Holländern  die  am  äufseren  Umfange  herumlaufenden  Stofftheile  weni- 
ger oft  zwischen  die  Messer  kommen  ab  die  Fasern  vom  inneren 
Umlauf.  Ob  durch  diese  Einrichtung  andere  auf  denselben  Zweck 
hinzielende  Constructionen  übertreffen  werden,  mag  dahingestellt  blei- 
ben. Wie  die  Papeterie  bezieh,  die  Paptenseihmg  ^  1882  S.  24  angibt, 
soll  jedoch  ein  solcher  Holländer  zufriedenstellend  gearbeitet  haben, 
so  dafs  in  Folge  dessen  eine  Bestellung  yon  fünf  anderen  erfolgte* 
Die  Ausführung  entsprach  der  eines  Holländers  gewöhnlicher  Construc- 
tion von  etwa  3  Ctr.  Füllung;  er  war  3°>  lang  und  1^,3  breit  bei  ent- 
sprechender Tiefe. 

In  Deutschland  ist  dieser  Holländer  nicht  patentirt;  in  England 
wird  derselbe  von  Bryan  Donkin  in  London  gebaut  und  soll  in  ver- 
schiedenen Fabriken   bereits   sehr  zufriedenstellend   arbeiten.    Gegen 
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die  Neaenuig  sprieht  der  Umstand,  daCs  der  untere  Raum  unsichtbar 
ist  und  Gelegenheit  sur  Ablagerung  aller  aehwereren  Theile  bietet, 
dafa  alao  eine  gleiohmäTsige  Mahlung  kebeawega  yerbttrgt  seheint. 
(Vgl.  1881  240  »26.) 


Löthapparat  für  Bandsägebl&tter. 

Mit  AbbUduDgen  aof  Tafel  18. 

Der  von  Kie»ewaÜer  und  Hohaus  in  Hemadorf  (*D.  R.  P.  Kl.  49 
Nr.  15  960  vom  23.  Januar  1881)  vorgeachlagene  Apparat  Eum  LGttieQ 
von  Bandsägen  ist  in  Fig.  1  bis  3  Taf.  18  skizzirt. 

Das  Bandsftgeblatt  wird  in  einem  Bügel  (Fig.  3)  mittels  Schraab- 
zwingen,  die  mit  demselben  zu  einem  Stflek  verbunden  sind,  fest- 
gespannt und  mit  demselben  in  den  Kasten  (Fig.  1  und  2)  gebracht, 
welcher  bei  a  ein  Holzkohlenfener  aufnimmt.  Um  ein  selbstlhfttiges 
Verschieben  des  Löthbfigels  mit  der  Säge  zu  verhindern;  sind  auf  deo 
Winkeln  c  vorstehende  Federn,  welche  in  entsprechende  Schlitze  der 
Bügelsehienen  eingreifen,  angebracht,  so  dafs  der  Bttgd  mit  der  Sfige 
in  einer  bestimmten  Lage  festgehalten  wird.  Dadurch,  dafs  das  Blatt 
auf  eine  Anschlagleiste  gelegt  wird,  bleibt  es  gerade. 

Von  dem  Blasebalg  d  geht  der  Luftstrom  durch  die  gegabelte 
Röhre  e  über  und  unter  das  Sägeblatt,  um  durch  geeignete  Ausmfin- 
düng  derselben  ein  kräftiges  Ober  -  und  Unterfeuer  zu  erzielen.  Beide 
Feuer  wirken  auf  die  hier  ganz  frei  liegende  Löthstelle  des  Säge- 
blattes kräftig  ein  und  bewirken  ein  schnelles  Schmelzen  des  Lothes 
und  ein  rasches  Binden  der  Löthstelle,  in  Folge  dessen  ein  zu  weit- 
gehendes Weichwerden  des  Sägeblattes  neben  der  Löthstelle,  sowie 
ein  Verbrennen  des  Sägeblattes  verhindert  wird. 

Um  den  Löthungsprocefs  zu  beobachten,  ist  eine  Oefihung  mit 
Sehieberverschlufs  am  oberen  Kasten  angebracht.  Das  Feuer  kann 
gleichfalls  durch  einen  Schieber  regulirt  werden ;  derselbe  dient  ferner 
dazu,  die  Luft  ganz  vom  Innern  des  Kastens  abzusperren,  also  die 
Glut  der  Holzkohle  schnell  zu  ersticken,  so  dafs  der  Apparat  ohne 
Gefahr  in  jeder  Holzwerkstatt  benutzt  werden  kann.  Die  Befestigung 
desselben  an  einer  Wand  geschieht  durch  die  Träger  /  (Fig.  2). 

Der  Löthprocefs  soll  etwa  5  Minuten  dauern.  Um  eine  gute  Löth- 
stelle zu  erhalten,  müssen  die  Enden  des  Sägeblattes,  welche  zusam- 
mengelöthet  werden  sollen,  gut  zugeschärft,  nach  der  Breite  des 
Blattes  3  bis  4  Zähne  lang  über  einander  gelegt,  mit  sehwachem 
Bindedraht  fest  zusammen  gebunden  und  mit  Hartloth,  welches  mit 
entwässertem  Borax  gut  untermengt  ist,  belegt  werden.  Mg. 
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Neueningen  an  Sclirafftrapparaten. 

Mit  AbbUdungeD  auf  Tafel  18. 

Der  Zweck  eines  Schraf&rapparates  ist^  durch  ADordnung  eines 
einfachen  nnd  leicht  aui  bedienenden  Mechanismus  dem  Zeichner  das 
Ziehen  paralleler  gerader,  gewellter  oder  punktirter  Linien  in  gleichen 
oder  nach  bestimmtem  Gesetz  variablem  Abstand  zu  erleichtem  und 
dadurch  die  Augen  des  Zeichners  zu  schonen.  Dabei  soll  die  Arbeit 
unter  Zuhilfenahme  des  Instrumentes  mindestens  ebenso  schnell,  vor 
sich  gehen  wie  die  Arbeit  nach  Augenmafs  ohne  besondere  Hilfsmittel. 

Sieht  man  ab  von  der  Verwendung  vier-  oder  mehrkantiger  Lineale, 
welche  durch  Abwälzen  um  eine  Längskante  sich  um  gleiche  Entfer- 
nungen verschieben,  so  schiene  fast  am  einfachsten  ein  Apparat,  bei 
welchem  durch  Umdrehung  einer  festgelagerten  Schraube  um  gleiche 
Drehuogswinkel  die  Mutter  mit  dem  Lineale,  welches  z.  B.  die  Form 
eines  Dreieckes  haben  könnte,  um  gleiche  Längen  fQr  jede  zu  ziehende 
Linie  längs  einer  festen  Kante  verschoben  würde.  Apparate  dieser 
Art  haben  Anwendung  gefunden  zur  Ausfahrung  von  Schraffuren  bei 
Graveuren,  sind  aber  auf  dem  Zeichnenbrett  deshalb  nicht  praktisch 
anzuwenden,  weil  die  Befestigung  des  Apparates  am  Brette  zu  viel  Zeit 
erfordert  und  der  Apparat  auch  nach  Gebrauch  entfernt  werden  mufs. 

Als  Nothbehelf  zur  Herstellung  gleichmäfsiger  SchrafFuren  ist  eine 
Reifsfeder  zu  betrachten,  welche  zuerst  im  Praktischen  Maschinen -Conr 
siruciewr^  1880  8.  134  beschrieben  wurde.  Die  Reifsfeder  ist  am  Spitzen- 
ende mit  einem  seitlich  angebrachten  federnden  Stahlplättchen  ver- 
seben, dessen  Spitze  mittels  einer  kleinen  Stellschraube  in  solchen 
Abstand  von  den  Federspitzen  gebracht  werden  kann,  dafs  nach  Ein- 
stellung des  Plättchens  auf  die  zuletzt  gezogene  SchrafFurlinie  die  mit 
dieser  Federstellung  gezogene  neue  Linie  in  die  gewünschte  Schraffur- 
weite  kommt.  Diese  Methode  ist  zwar  sehr  einfach,  auch  läfst  sich 
die  Feder  zu  gewöhnlichen  Zwecken  benutzen;  aber  die  Augen  des 
Zeichners  werden  beim  Gebrauch  der  Feder  wohl  mindestens  ebenso 
stark  beansprucht  wie  bei  der  gewöhnlichen  Schrafürmethode. 

Von  den  für  den  Gebrauch  des  Zeichners  auf  dem  Zeichnenbrette 
bekannt  gewordenen  Schraffirapparaten  kann  man  im  Wesentlichen 
3  Klassen  unterscheiden:  1)  Schrafflrapparate  mit  Verschiebung  der 
Ziehkante  durch  abgesetztes  Abwälzen  einer  Rolle.  Stillstand  beim 
Rückgang  der  Rolle.  2)  Schrajßirapparate  mit  Verschiebung  der  Zieh- 
kante durch  Schaltwirkung  einer  Klinke.  Stillstand  beim  Rückgang 
der  Klinke.  3)  Schrafflrapparate  mit  Verschiebung  der  Ziehkante 
durch  Verschieben  längs  eines  zeitweise  ruhenden  Lineals.  Stillstand 
während  der  Nachschiebung  des  Lineals.  % 
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Apparate  der  1.  Klasse  scheinen  zuerst  aufgekommen  zu  aein^ 
wenigstens  wurden  solche  schon  Aufgangs  der  50er  Jahre  in  Paria 
unter  dem  Namen  Bigle  univeneUe  verkauft  und  befindet  sich  ein  der- 
artiges Exemplar  in  der  technologischen  Sammlung  der  technischen 
Hochschule  zu  Hannover.  Der  Apparat  besteht  aus  einem  hölzernen 
Lineale  mit  einem  grofsen  rechteckigen  Schlitze  in  der  Lfingenrichtong) 
und  zwei  aus  Messingblech  gebogenen  Lagern  an  den  Enden  des 
Schlitzes.  Li  diesen  Lagern  Iftuft  eine  hölzerne  Walze,  welche^  etwas 
über  die  Unterseite  des  Lineals  hervorstehend,  mit  zwei  erhabenen 
messingenen  Reifen  auf  dem  Papiere  aufruht  Mit  der  Walze  ist  auf 
der  Oberseite,  etwa  im  dritten  Theil  der  Länge,  ein  quer  zu  ihr 
stehender  doppelarmiger  Hebel  aus  Messing  verbunden,  dessen  nach 
der  Ziehkante  des  Lineals  gerichtetes  Ende  beim  Beginn  des  Schraffi- 
rens  auf  dem  Lineal  aufruht,  während  das  andere  Ende  eine  Stell- 
schraube trägt,  deren  unteres  Ende  bei  gleicher  Lage  des  Hebels  sich 
in  einer  gewissen  Höhe  Aber  dem  Lineal  befindet 

Der  Apparat  soll  folgendermafsen  gehandhabt  werden:  Man  setzt 
die  drei  Mittelfinger  der  linken  Hand  auf  die  Rolle,  dreht  diese  dann 
gegen  sich,  wodurch  sich  dieselbe  um  einen  gewissen  Theil  abwälzt 
und  das  Lioeal  um  die  Abwälzungslänge  dem  Zeichner  nähert  Dabei 
wird  die  Länge  dieser  Verschiebung  durch  Herein-  oder  Herausschrauben 
der  oben  erwähnten  Stellschraube  nach  Wunsch  geregelt  Ist  nun  der 
Schrafiurstrich  längs  der  Ziehkante  gezogen,  so  setzt  man  die  Mittel- 
finger der  linken  Hand  auf  die  Vorderseite  des  Lineals,  drückt  dieses 
fest  auf  das  Papier  nieder  und  bewegt  mit  dem  Daumen  der  linken 
Hand  oder  mit  der  rechten  Hand  den  Hebel  und  damit  die  RoUe, 
welche  dabei  auf  dem  Papiere  gleitet,  wieder  so  weit  zurück,  bis  das 
nach  der  Ziehkante  gerichtete  Hebelende  auf  das  Lineal  aufstölst 

Dieser  Apparat  war  ursprünglich  für  Kupferstecher  bestimmt  und 
soll  aufserdem  zum  Entwurf  von  Bordüren  und  Moir6- Mustern  far 
Dessinateure,  zu  welchem  Zwecke  ein  wellenförmiges  Lineal  beigegeben 
ist,  zum  Liniren  von  Notenpapier  u.  dgl.  benutzt  werden.  In  wie  weit 
der  Apparat  nutzbringende  Anwendung  gefunden  hat,  ist  nicht  bekannt; 
die  Prüfung  des  jetzt  noch  vorliegenden  Apparates  zeigt  aber,  dafs 
derselbe  an  einem  bedeutenden  Constructionsfehler  leidet,  nämlich  dem 
Mangel  einer  sicheren  Lage  der  Rolle,  wodurch  der  Fehler  eintritt, 
dafs  sich  die  Zapfen  der  Rolle  während  der  Linealverschiebung  ver- 
stellen. Da  somit  die  Linealverschiebung  nicht  jedesmal  proportional 
der  Rollendrehung  ist,  so  entsteht  Divergenz  oder  verschiedener  Abstand 
der  Schraffurlinien.  Aehnliche  Ungenauigkeiten  treten  ein,  wenn  man 
die  Rolle  mit  den  Fingern  nicht  in  der  Mitte,  sondern  einseitig  anfafst 

Im  3. 1880  griffen  die  Studirenden  der  technischen  Hochschule  zu 
Hannover,  **£.  Odtstein  und  R.  Wendektadt^  scheinbar  ohne  den  alten 
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Pariser  Apparat  gekannt  sn  haben,  dieselbe  Idee  auf  und  erhielten 
Patent  auf  einen  Apparat  (*  D.  R.  F.  Kl.  42  Nr.  13  346  vom  26.  Jnni  1880, 
▼gl.  1881  242*261),  der  wesentliche  Yebesserungen  ausweist,  wiewohl 
dieselben  nur  in  Kleinigkeiten  bestehen.  Die  Rolle  wird  in  Drehung 
▼ersetat  durch  Aufdrücken  auf  einen  ebenfalls  mit  Stellschraube  ver- 
sehenen  Hebel,  der  aber  zweckmäfsig  in  die  Mitte  der  Rolle  verlegt 
ist,  .um  einseitige  Verschiebung  su  vermeiden.  Das  Zurttckgleiten  der 
Bolle  wird  selbstthfttig  durch  eine  Feder  bewirkt,  welche  durch  das 
niederdrücken  des  Hebels  gespannt  wird;  die  Rolle  selbst  ist  sicher 
gelagert.    Der  Apparat  ist  wegen  seiner  Einfachheit  sehr  brauchbar. 

Mit  dem  Pariser  Apparate  theilt  der  OclUtein'Bdxe  die  etwas  un- 
unbequeme  Eigenschaft,  dafs  das  Lineal  durch  den  Druck  der  Finger 
Terhindert  werden  mufs,  beim  Rückgange  der  Rolle  mitzufolgen,  so 
dafs  es  einiger  Uebung  bedarf,  das  Lineal  so  gleichmftfsig  festzuhalteo, 
damit  einerseits  die  Rolle  so  viel  freies  Spiel  behält,  um  in  ihre  Ruhe- 
lage zurückgleiten  zu  können,  dafs  dabei  aber  andererseits  das  Lineal 
seine  emmal  innegehabte  Stellung  unveränderlich  beibehält 

Diesen  Fehler  haben  0.  E.  Richter  und  Comp,  in  Chemnitz  in  ihrem  i.  J. 
1878  patentirten  Schrafflrapparate  zu  umgehen  gewufst.  Hier  wird  durch 
die  Verschiebung  einer  durch  eine  Feder  angedrückten  und  mit  Sperr- 
afthnen  versehenen  Zahnstange  ein  ebenfalls  mit  Sperrzähnen  besetztes 
Bidehen  und  von  diesem  aus  mittels  Schraubenübersetzung  die  Lauf- 
rolle des  Lineals  in  Drehung  versetzt  Beim  Rückgange  des  federnden 
Armes^  weicher  die  Zahnstange  trägt,  gleitet  diese  mit  den  schrägen 
2iahnflächen  über  das  Sperrrädchen  hinweg,  ohne  dasselbe  dabei  zu 
drehen. 

In  Fig.  4  bis 6 Taf.  18  ist  A  das  Lineal  mit  Ziehkante  aa,  B  die  Rolle 
mit  dem  Schraubenrädchen  6  in  der  Mitte;  C  bezeichnet  den  federnden 
Arm,  welcher  niedergedrückt  wird  und  am  vorderen  Ende  die  Zahn- 
stange D  und  die  kleine  Feder  E  trägt;  F  ist  das  Sperrrädcheu,  wel- 
ches sich  mit  dier  endlosen  Schraube  O  um  dieselbe  Achse  dreht, 
während  die  Schraube  O  direct  in  das  Schraubenrädchen  6  eingreift. 
Die  Stellschraube  H  dient  zur  Einstellung  der  Linealverschiebung. 

Die  praktische  Anwendung  dieses  Apparates  wird  dadurch  sehr 
begrenzt,  dafs  wegen  der  Schraubenübersetzung  der  Apparat  nur  sehr 
kleine  Verschiebung  hervorzubringen  im  Stande  ist,  z.  B.  an  einem  zur 
Prüfung  vorliegenden  Listrument  höchstens  nur  0mm,8.  Auch  die  Art 
und  Weise  der  Ausübung  des  Druckes  auf  den  fedemdeq  Arm  hat 
bedeutenden  Einflofs  auf  die  Arbeit.  Stärkeres  und  schnelleres  Auf- 
drücken bewirkt  gröfsere,  schwadies  und  langsames  Drücken  kleinere 
Verschiebung  des  Lineals  und  kamen  bei  dem  untersuchten  Apparate 
Variationen  bis  zu  10  Ftoc  bei  gleichbleibender  Einstellung  tat  eine 
.linürte  Strecke  von  25™»  vor.    Dieser  Uebelstand  macht  sich  jedoch 
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wohl  nur  in  der  ersten  Zeit  der  Handhabung  des  InstminenteB  geltend 
und  i%Ut  mit  gröfserer  Uebung.  des  Zeichners  weg. 

Von  Klasse  2  der  Schrafflrapparate,  welche  die  Schaltwirknng 
einer  Klinke  benutzen,  sind  nur  swei  AusfOhrungen  bekannt  geworden, 
nftmlich  der  Apparat  von  Th.  Bergner  in  Philadelphia  (Tgl.  1873  210* 
333)  und  von  0.  Hassdmann  in  Braunsohweig  (vgl  1880  238*130). 
Letzterer  Apparat,  dessen  Patent  inzwischen  erloschen,  steht  dem  gut 
arbeitenden  Bergner'schen  Apparat  jedenfalls  an  Sich^heit  und  guter 
Wirkung  nach,  weil  die  Klinke  durch  Anstofsen  des  den  Aussdilag 
begrenzenden  Anschlages  leicht  in  ihrer  Lage  gefkhrdet  wird. 

Die  Construction  der  zur  Klasse  3  gehörenden  Apparate  geht  yon 
einem  viel  einfacheren  und  näher  liegenden  Gedanken  aus  ab  die  der 
erst  erwähnten  Klassen  und  bietet  bei  gröfserer  Billigkeit  Gewähr  f&r 
sichere  Einhaltung  der  einmal  Eingestellten  Schraffurweite.  Hierher 
gehört  zunächst  ein  Apparat,  welchen  Mechaniker  HeUmann  an  der 
technischen  Hochschule  zu  Hannover  nach  einer  im  Praktischen  McLschinen- 
Omstructeur^  1870  8.  53  bekannt  gewordenen  Idee  für  den  Preis  von 
2  M.  ausfahrt.  Dieser  Apparat  besteht  aus  einem  Lineale  A  (Fig.  7 
Taf,  18)  und  einem  Dreiecke  £,  dessen  Kante  6  6  als  Ziehkante  benutzt 
wird.  Das  Lineal  trägt  zwei  Messingplättchen,  weiche  einem  Schieber  C 
ab  Führung  dienen,  so  dafs  dieser  und  der  darin  angebrachte  drei- 
eckige Schlitz  E  mittels  der  Klemmschraube  D  mehr  oder  weniger 
weit  nach  aufsen  vorstehend  festgestellt  werden  kann.  Das  Dreieck  B 
trägt  einen  eingeschraubten  Stift  F,  welcher  in  den  Schlitz  E  hinein- 
ragt. Der  Apparat  wird  nun  so  bedient,  dafs  man  zuerst  das  Lineal 
festhält  und  längs  desselben  das  Dreieck  mit  Stift  F,  welcher  links  in 
der  Figur  am  Schlitze  des  Schiebers  angelegen  hat,  so  weit  nach  rechts 
verschiebt,  bis  der  Stift  an  die  rechte  Seite  des  Schlitzes  anstöfst,  dann 
die  SchraiFurlinie  zieht  und  nun  das  Dreieck  festhält  und  das  Lineal 
in  gleicher  Richtung  um  so  viel  nachschiebt,  bis  der  Schlitz  E  wieder 
seine  erste  Lage  in  Bezug  auf  den  Stift  F  einnimmt  Je  weiter  dabei 
der  Schlitz  mittels  der  Klemmschraube  nach  aufsen  eingestellt  ist,  desto 
weiter  wird  der  Abstand  der  Schraffurlinien. 

Der  Schraf&rapparat  von  Friedr.  Dietlen  in  Reutlingen  (vgL  1876 
220*138)  beruht  auf  demselben  Gedanken;  nur  sind  dabei  zwei  und 
zwar  gerade  Schlitze  angewendet. 

Eine  einfache,  aber  wesentliche  Verbesserung  dto  Apparate  dieser 
Klasse  zeigt  der  Schraf&rapparat  des  Mechanikers  Otto  QSmeni  in  Berlin 
(*D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  5468  vom  23.  October  1878).  Dabei  wird  die  nach 
der  Verschiebung  des  Dreieckes  nothwendig  werdende  Nachverschie* 
bung  des  Lineals  durch  eine  vorher  gespannte  Spiralfeder  ausgeßihrt, 
wodurch  es  möglich  wird,  Dreieck  und  Lineal  allein  mit  der  linken 
Hand  zu  bethätigen. 
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In  Fig.  8  Taf.  18  bezeichnet  Ä  das  Lineal  mit  den  beiden  ge* 
schlitzten  Mesaingplättchen  a  und  a^,  wovon  letzteres  durch  die  Mutter  b, 
je  nach  gewünschtem  Ausschlag,  gegen  den  festen  Mafsstab  c  verstellt 
werden  kann.  B  ist  das  Dreieck,  dessen  eine  Kathete  als  Ziehkante 
benutzt  wird. 

Man  fafst  das  Dreieck  unter  Benutzung  von  3  ausgehöhlten  Griff- 
löchern d  mit  den  drei  Mittelfingern  der  linken  Hand  an,  während  die 
beiden  anderen  Finger  derselben  Hand  das  Lineal  festhalten,  und  ver- 
schiebt  es  so  weit,  bis  der  eine  der  Stifte  e  an  das  Ende  des  Schlitzes 
in  dem  Messingplättchen  Of  anstöfst  Nachdem  darauf  die  betreffende 
SchrafTurlinie  gezogen  ist,  hält  man  das  Dreieck  in  seiner  Lage  fest, 
hebt  die  auf  dem  Lioeal  ruhenden  Finger  ein  wenig  an,  worauf  der  Druck 
der  Spiralfeder  /  bewirkt,  dafs  das  Lineal  A  in  derselben  Richtung,  in 
welcher  das  Dreieck  vorher  verschoben  wurde,  diesem  nachfolgt. 

Der  Gfemenfsche  Apparat,  welcher  mit  Lineal  aus  Ebenholz  und 
Dreieck  aus  Hartgummi  in  guter  Ausführung  9  M.  kostet,  ist  sehr 
sicher  und  bequem  zu  handhaben  und  empfiehlt  sich  wegen  letzterer 
Eigenschaft  am  meisten  von  den  drei  zuletzt  genannten  Apparaten. 

Als  neuester  und  zu  verschiedenartigster  Anwendung  bestimmter 
Apparat  ist  schliefslich  noch  der  von  Wi/mnann  und  WdUegg  in  Wien 
und  Frankfurt  a.  M.  t*D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  12175  vom  13.  December 
1879)  patentirte  Universal-Schraffirapparat  zu  nennen.  Auch  hier  ist 
das  Prindp  beibehalten,  zwei  Theile,  wovon  der  eine  ein  Lineal,  der 
andere  ein  mit  der  Ziehkante  versehener  Körper,  abwechselnd  gegen- 
einander in  gleicher  Richtung  zu  verschieben;  jedoch  ist  die  Form 
gftniliefa  abweichend  von  den  vorher  besprochenen  Instrumenten.  Der 
Apparat  ist  in  %  n.  Or.  in  Fig.  9  bis  11  Taf.  18  und  beistehend  in 
perspectivischer  Ansicht  dargestellt 


^uniiiiiuiiiiiii.imii.iiiiJiiiiimn.tii^i 
imHWumiMiiniiiim.miiiiiMMJLWUuinJ 


An  einem  messingenen  gabelförmigen  Lineal  A^  welches  oben 
theilweise  durch  ein  Holzplättchen  a  bedeckt  ist,  ist  drehbar  um  einen 
kleinen  Bolzen  b  eine  von  5  zu  5^  eingetheiite  kreisförmige  Seheibe  c 
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aogebracbt)  an  deren  ftafBerem  Ende  das  als  Ziehkante  dienende  Lineal  d 
mit  zwei  kleinen  Schrauben  befestigt  wird.  Am  en^egengesetzten 
Bnde  ist  auf  dem  Lineal  eine  qner  zur  Längenrichtung  desselben  lau- 
fende kleine  Platte  e  aufgeschraubt,  welche  in  der  Mitte  eine  reeht- 
eckige  Ausfrftsung  besitzt  In  dem  Schlitze  des  gegabelten  Lineals 
befindet  sich  nun,  dnrch  Schwalbenschwanz  gegen  ^  Herausfallen  nach 
unten  gesichert,  der  sogen.  Schieber  B,  welcher  an  der  Stelle,  wo  die 
Platte  6  ihre  AusirSsung  hat,  einen  geschlitzten,  vierkantigen,  aufrecht 
stehenden  Arm  trftgt.  Im  oberen  Ende  dieses  Armes  ist  drehbar  am 
einen  Stift  g  ein  Winkelhebel  h  mit  Steilschraube  i  gelagert«  Eine 
Feder  k  bewirkt  das  Anliegen  des  Armes  /  gegen  die  Ausfr&sung. 

Die  Bedienung  des  Apparates  geschieht  nun  allein  mit  der  linken 
Hand  und  ist  der  Gang  folgender:  Man  drückt  mit  dem  2jeigefinger 
kräftig  anf  den  Knopf  der  Stellschraube  t,  bewirkt  dadurch  den  Aoa- 
schlag  des  Winkelhebels  h  und  durch  Anstofsen  des  unteren  Endes 
desselben  g^;en  den  Rand  der  Ausfiräsung  in  der  Platte  e  die  Ve^ 
Schiebung  des  Lineals  mit  der  Ziehkante.  Der  Druck  auf  den  Knopf 
genttgt  dabei,  den  Schieber  so  fest  auf  das  Papier  zu  drücken,  dafs  er 
seine  Lage  während  der  VerschiebuDg  des  Lineals  nicht  verSndert. 
Man  drückt  nun  den  Mittel-  und  den  Ringfinger  auf  die  Holzplatte  a 
des  Lineals,  zieht  die  SchrafFurlinie  längs  der  Ziehkante  und  läfst  darauf 
den  Hebelknopf  los;  der  Druck  der  vorher  in  Spannung  gekommenen 
Feder  k  bewirkt  dann  das  Nachfolgen  des  frei  gewordenen  Schiebers  B 
in  Richtung  der  Linealverschiebung,  bis  der  verticale  Arm  /  wieder  in 
der  Ausfräsung  von  e  angestofsen  ist. 

Dßr  Ausschlag  des  Lineals  kann  durch  Höher-  oder  Tieferstellen 
der  Stellschraube  »  eingestellt  werden;  der  Knopf  derselben  hat  zu 
diesem  Zwecke  4  Einkerbungen  am  Rande,  in  welche  die  Arretirungs- 
feder  l  sich  einlegt;  eine  genaue  Einstellung  auf  bestimmt  nach  Mafs 
verlangte  Schraffurweite  ist  möglich  durch  Ablesen  der  Verschiebung 
an  einem  mit  Nonius  viersebenen  Mafsstabe  unterhalb  des  Hebels  A. 

Die  Beigabe  einer  Kreistheilung  auf  der  Scheibe  c  ermöglicht  das 
Ziehen  der  Schrafiiir  unter  bestimmtem  Winkel  zur  Richtung  des 
Lineals;  die  Klemmmutter  m  dient  dabei  zur  Feststellung  der  Scheibe 
in  bestimmtem  Winkel  zum  Lineal. 

Der  Apparat  läfst  sich  zur  Ausführuog  gerader,  gewellter  und 
punktirter  Schraffuren  anwenden  und  sind  dazu  ein  gerader,  zwei  ge- 
wellte und  drei  Punktirungslineale  beigegeben,  welche  nach  Wunsch 
mit  der  Scheibe  c  verschraubt  werden  können.  Die  Punktirungslineale, 
wovon  eines  in  der  Textfigur  mit  dem  Schraffirapparate  verbunden  ist, 
sind  gerade  Lineale,  welche  an  der  Oberseite  der  als  Ziehkante  dienen- 
den Kante  nach  bestimmtem  Gesetz  wiederkehrende  eingefräste  Ver- 
tiefungen enthalten.  Man  mufs  dabei  eine  derselben  Firma  patentirte 
Pnnktirreifsfeder  benutzen,  welche  mit  einem  stellbaren  Stifte  über  die 
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Erhebungen  der  Pimkürlineale  weggleitei,  ohne  das  Papier  in  berühren, 
während  beim  Einfallen  in .  die  Vertiefangen  das  Ziehen  von  SiridieD 
möglich  18t. 

Aach  zur  AusfUhrong  yon  strahlenförmiger  SchrafQrung  hat  die 
genannte  Firma  den  Apparat  verwendbar  machen  wollen.  Zn  diesem 
Zwecke  haben  die  Lineale  je  ein  kleines  Auge  am  einen  Ende.  Mit- 
tels eines  beigegebenen  Stiftes  befestigt  man  nun  den  Stab  an  diesem 
Punkte  auf  dem  Beifsbrett,  klemmt  die  Mutter  m  in  bestimmter  Stel- 
lung fest  und  hantirt  an  der  Druckschraube,  wie  oben  beschrieben. 
Dabei  Terschiebt  sich  die  Ziehkante  bei  jedesmaligem  Drucke  um 
gleiche  Drehwinkel  und  die  gesogenen  Linien  eonvergiren  in  dem 
als  Strahlencentrum  dienenden  Fixpunkt.  Die  Ausführung  dieser 
StrahlenschrafBrung  ist  jedoch  sehr  unsicher,  was  Einhaltung  gleicher 
Schraffurweite  betrifft,  und  liegt  dies  darin,  dafs  das  Lineal  aufser 
seiner  Längsverschiebung  gleichzeitig  eine  rechtwinklig  zu  dieser 
Richtung  stattfindende  kleine  Drehbewegung  auszuführen  hat,  so  dafs 
es  unmöglich  ist,  den  Schieber  während  der  Verschiebung  des  Lineals 
festzuhalten,  eine  Bedingung,  auf  welcher  doch  allein  die  Wahrung 
gleicher  Schraffurweite  begründet  ist 

Der  Schrafürapparat  von  Wiftmann  und  Wallegg  arbeitet  nur  gut 
auf  YoUständig  ebener  Unterlage  und  erfordert  grofse  Uebung,  da  es 
sehr  genau  auf  die  Unterbrechung  des  abwechselnden  Festhaltens  und 
Loslassens  des  einen  oder  anderen  Theiles  des  Instrumentes  ankommt 
Bei  unrichtiger  Auslührung  dieser  Manipulation  tritt  sehr  leicht  ein 
fehlerhaftes  gleichzeitiges  Verschieben  von  Lineal  und  Schieber  ein. 

A.  2». 


Instrument  zur  selbstthätigen  Anfzeichnnng  vorüber- 
gehender elastisclier  Dimensionsändernngen  fester  Körper. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  1& 

Der  nachfolgend  beschriebene  Apparat  von  Oscar  Leuner  in  Dresden 
(•D.  R.  P.  KK  42  Nr.  15663  vom  24.  April  1881)  füllt  eine  Lücke  in 
der  Reihe  der  Prüfungsinstrumente  bezieh,  der  Apparate  zur  Messung 
von  Dimensionfiftnderungen  aus,  indem  er  ein  Mittel  an  die  Hand 
gibt,  diese  Aenderungen  bei  fortschreitender  Bdattung  des  zu  prüfenden 
Ck>nstructionstheiles  in  jedem  Augenblick  zu  bestimmen.  Abgesehen 
TOn  dem  Werth  desselben  für  eine  wissenschaftliche  Untersuchung 
kann  der  Apparat  auch  dem  Praktiker,  welcher  im  Allgemeinen  nur 
nach  der  Maximalausdehnung  fragt,  Winke  für  die  Construction  der 
hier  in  Frage  kommenden  Bauwerke  geben. 

Das  in  Fig.  12  bis  17  Taf.  18  dargestellte  Lastrument  ruht  auf 
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zwei  Bflgeln  a  und  b,  welche  mittels  Klemmschrauben  auf  dem  auf 
seine  Läogsändenmgen  zu  untersuchende  Constructionstheil  —  hier 
B«  B.  auf  dem  Flaoheisenstab  eines  Gitterträgers  —  befestigt  werden. 
Beide  Bflgel  stehen  durch  eine  röhrenförmig  ausgeführte  Schubstange  B 
mit  einander  in  Verbindung,  indem  das  eine  Ende  derselben  direct 
am  kugelförmig  ausgeführten  Zapfen  c  des  Bagels  6  angreift,  während 
das  andere  Ende  mit  dem  kurzen,  ebenfalls  mit  Kugelzapfen  ver- 
sehenen Arme  des  auf  dem  Bflgel  a  gelagerten  Winkelhebels  C  yer- 
bunden  ist.  Der  lange  Arm  dieses  Winkelhebels  trägt  einen  Zahn- 
bogen /,  welcher  bdiufs  weiterer  Multiplication  des  Ausschlages  des 
Fühlhebels  auf  einen  gleichfalls  mit  Zahnbogen  versehenen  ungleich- 
armigen Hebel  gh  und  dieser  endlich  auf  das  auf  der  Welle  einer 
Papiertrommel  D  sitzende  Oetrieb  t  wirkt  (vgl.  Fig.  15).  Parallel  zn 
dieser  Welle  ist  auf  der  Oberfläche  der  im  allgemeinen  Fall  osdl- 
lirenden  Papiertrommel  ein  Schreibstift  E  geftlhrt,  der  eine  gleich- 
förmig fortschreitende  Bewegung  mittels  Zahnstange  l  und  Trieb  k 
von  einem  Uhrwerk  F  erhält  Wie  ersichtlich,  wird  bei  Längs- 
änderungen, welche  durch  eine  in  ihrer  Gröfse  veränderliche  Kraft 
(z.  B.  fortschreitende  Belastung)  hervorgerufen  wird^  ein  Diagramm 
auf  der  Trommel  aufgezeichnet,  dessen  Abscissen  die  Zeiten  und  dessoi 
Ordinaten  die  Dimensionsänderungen  darstellen.  Da  sowohl  auf  Ver- 
gröfserungen,  als  auf  Verkürzungen  des  Versuchsobjectes,  also  auf 
ein  Oscilliren  der  Oetriebetheile  zu  rechnen  war,  so  mufste  bei  der 
Construction  des  Apparates  auf  Unschädlichmachung  des  Spielraumes 
in  den  Zahnlücken  derselben  Bedacht  genommen  werden.  Dies  ge- 
schiebt in  der  Weise,  dafs  immer  eines  der  in  e^inander  greifenden 
Getriebe  nach  einer  die  Zahnbreite  halbirenden  Ebene  getheilt  und 
diese  beiden  Theile  durch  eine  Feder  aus  einander  gedrückt  werden, 
wie  Fig.  14  bis  16  zeigen,  so  dafs  die  activen  Zahnlücken  immer 
ausgefüllt  sind. 

Als  bemerkenswerthe  Einrichtung  an  dem  Uhrwerk  ist  no<di  zu 
erwähnen,  dafs  dasselbe  die  Regulirung  der  Stiftgeschwindigkeit  in 
weiten  Grenzen  gestattet,  indem  der  Spannungsgrad  der  Triebfeder 
des  Uhrwerkes  dadurch  verändert  werden  kann,  dafs  deren  inneres 
Ende  q  (Fig.  17)  auf  die  Welle  des  Getriebes  k  wirkt,  mit  dem 
äufseren  Ende  r  an  dem  Kranze  eines  Schraubenrades  s  befestigt  ist, 
dessen  Zähne  mit  einer  am  Uhrgehäuse  gelagerten  Triebschraube  t 
im  Eingriff  stehen,  welche  von  Hand  versteilt  werden  kann. 

Kaum  gerechtfertigt  erscheint  die  Anordnung  von  2  Klemm- 
schrauben neben  einander  an  dem  Bügel  a  des  im  Allgemeinen  eine 
sehr  genaue  Ausführung  verlangenden  Apparates,  da  diese  bei  Be- 
anspruchung des  Versuchsobjectes  ebenfalls  ihre  gegenseitige  Lage 
ändern  müssen,  ferner  Zweifel  über  die  in  Rechnung  zu  ziehende 
Anfangslänge  für  die  Längsänderungen  entstehen  können.    Es  ist  des- 
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halb  eher  su  empfehlen,  die  Klemmschrauben  miter  einander  anzu- 
ordnen; desgleichen  soll  der  Arm  de  des  Winkelhebels  C  nicht  zu 
korz  gemacht  werden,  damit  der  Fehler,  welcher  durch  Gleichsetzung 
des  Sinus  mit  dem  Bogen  entsteht  und  der  natürlich  auch  auf  der 
Trommel  multiplicirt  erscheint,  möglichst  klein  gehalten  wird,  indem 
genau  genommen  die  Lftngsfinderungen  als  Sinus-Function  des  Dreh- 
winkels erscheinen,  dessen  Bogen  multiplicirt  auf  der  Trommel  auf- 
gezeichnet erhalten  wird,  also  nicht  den  Längsänderungen  proportionale 
Stücke,  wie  die  Patentschrift  besagt.  M.  W, 


Fangvorrichtimgen  für  Fördertonnen. 

Mit  AbbUdttDgen  auf  Tafel  18. 

Bei  allen  für  Fördergefäfse  bestimmten  Fangzeugen  ist  bisher  nur 
Rücksicht  darauf  genommen  worden,  dafs  dieselben  an  Gerüsten  oder 
Förderschalen  passend  anzubringen  seien,  während  ihre  Einrichtung 
für  die  bei  Tielem  Erzbei^bau  üblichen  Treibtonnen,  welche  nach 
dem  Herauskommen  aus  der  Grube  behufs  ihrer  Entleerung  gestürzt 
werden,  nicht  ins  Auge  gefafst  worden  war.  Allerdings  bietet  das 
Stürzen  des  Fördergefäfses  für  die  Anbringung  der  Fangzeuge  Schwierig- 
keiten, weil  bei  dem  zum  Stürzen  nöthigen  Nachlassen  des  Treibseiles 
das  Fangzeug  zu  wirken  sich  bestrebt,  daher  die  Tonne  festhalten 
würde,  weil  femer  das  Stürzen  eine  doppelte  Leitung  erfordert,  welche 
der  freien  Bewegung  des  Fangzeuges  beim  Aufsetzen  und  Sappen  der 
Tonne  im  Wege  ist  Erst  in  neuerer  Zeit  nun  hat  man,  um  den  beim 
Beifsen  der  Förderseile  entstehenden  Schäden  thunlichst  vorzubeugen, 
sich  in  Freiberg  i.  S.  bemüht,  Fangvorrichtungen  für  Fördertonnen  zu 
ersinnen,  und  sind  die  bezüglichen  beiden  Constructionen  im  Nach- 
stehenden beschrieben. 

Die  Fangvorrichtung  von  A.  Th.  Tittd  in  Freiberg  (»D,  R.  P.  Kl.  6 
Nr.  11575  vom  21.  Mai  1880),  welche  als  Universal-Fangvorrichtung 
bezeichnet  und  für  jeden  wie  immer  beschaffenen,  flachai  oder  saigeren 
Schacht,  sowohl  für  Gestelle,  als  für  Tonnen  anwendbar  sein  soll,  ist  in 
einem  besonderen  Gerüst,  dem  Fangwagen,  angebracht,  der  mit  Ketten 
unter  dem  Fördergefiäfs  angehängt  ist  Die  Wirkung  der  Yorricbtung, 
deren  Einrichtung  Fig.  18  bis  20  Taf.  18  für  flache  Schächte  veran- 
schaulicht, soll  folgende  sein:  Beim  Bruche  des  Seiles  o.  dgl.  soll,  da 
angeblich  von  zwei  an  dem  Seile  unter  einander  aufgehängten  Körpern 
beim  plötzlichen  Aufhören  der  Seilspannung  der  obere  Körper  etwas 
früher  als  der  untere  zu  fallen  beginnt  (welche  Zeitdifferenz  ein  unter 
dem  Fangwagen  a  angebrachter  Fallschirm  u  noch  zu  vergöfsem  be- 
stimmt ist),  die  Seil-  oder  Ketienverbindung  zwischen  beiden  plötzlich 
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aohlaff  werden;  in  Folge  dessen  soll  die  geq^annte  Spiralfeder  o  in 
der  Weise  wirken,  dafs  sie  die  in  der  Mitte  des  Fangwagens  befind- 
liehe  Spindel /niederzieht,  hierdorch  aber  veranlaTst,  daTs  die  znrack- 
stehenden,  mit  gesahnten  Klanen  q  versehenen  Fanghebel  i  seitwftrts 
aasgreifen,  da  sie,  an  festli^;ende  Achsen  drehbar,  mit  ihren  inneren 
elliptisch  gelochten  Enden  l  gemeinschaftlieh  den  mit  der  Spindel  / 
fest  verbondenen  Bolaen  m  umfassen.  Es  wOrde  hierdorch  erreicht 
werden,  daTs  die  gesahnten  Klanen  in  die  zur  seitlichen  Leitung  der 
Tonnen  dienenden  Streichbäume  r,  unter  welchen  die  Tonnen  mit  den 
Spamigeln  e  fortgleiten,  sich  einbdfsen  und  entweder  sofort  den  Fang- 
wagCD  zum  Festsitzen  bringen,  oder  mindestens  in  so  weit  hennimen, 
dafs  die  Fanghebel  p  sich  ohne  allzu  bedeutenden  Stofs  auf  die  nftohst 
tiefer  gelegenen  Einstriche  s  mit  den  an  ihren  ftufseren  Enden  unten 
angebrachten  Eisenschohen  aufsetzen.  Die  wie  der  Fangwagen  mit 
den  Bftdem  d  auf  Eisenbahnschienen  laufende  Tonne  c,  welche  mit 
dem  Wagen  durch  Ketten  6  in  Verbindung  gebracht  ist,  soll  sich  dann 
auf  den  bereits  festsitzenden  Fangwagen  aufstellen  und  durch  dieeen 
im  Schachte  gehalten  werden,  wozu  der  obere  Theil  des  Wagens  be- 
sonders stark  gebaut  sein  mufs.  Der  Wagen  nebst  Zubehör  wi^ 
2401^,  die  Federspannung  soll  200^  betragen. 

Das  zweite  fbr  die  Pateniertheilung  bereits  angemeldete  Pangzeug 
ftlr  Tonnen  ist  von  F.  Nmbert  in  Freiberg  angegeben  und  in  Fig.  21 
bis  25  Taf.  18  dargestellt;  dasselbe  wird  innerhalb  eines  Blechgehäuses 
am  Boden  der  Tonne  angeschraubt  Der  wirksame  Theil  besteht  aus 
einem  Winkelhebel,  dessen  abwfirts  stehender  Arm  a  am  anter«i 
Ende  gezahnt  ist»  während  auf  den  horizontalen  Arm  b,  welcher  noch 
eine  doppelte  rechtwinklige  Biegung  zeigt,  die  Feder  c  drückt  und 
denselben  nieder,  damit  aber  gleichzeitig  den  Arm  a  nach  aufsen  aa 
schieben  sucht  Zwei  Ketten  g  vereinigen  sich  wie  die  Quencel- 
ketten  m  der  Tonne  im  Schlofsgliede  n  und  sind,  so  lange  die  Tonne 
am  Seile  hängt,  angespannt,  wobei  sie  mittels  je  einer  eisernen,  an 
der  inneren  Seite  der  Tonnenwand  herabgehenden,  durch  eine  halb- 
runde BLechrinne/  geschtttiten  Zagstange  e,  deren  unterer  Theil  wegen 
der  Kreisbogenbewegung  des  Hebelarmes  b  ein  (Gelenk  besitzt,  diesen 
Arm  b  nach  oben  ziehen.  Bricht  das  Seil,  so  wirkt  die  Feder  c  auf 
den  Arm  b,  in  Folge  dessen  a  durch  den  im  Blecbgehäuse  angebrachten 
Schlitz  heraus  in  die  innere  Seite  des  Streichbaumes  h  schlägt  und  die 
Tonne  festhält  Da  die  Tonnenleitang,  besonders  in  saigeren  Schächten, 
aus  zwei  einander  parallelen  Streichbäumen  besteht,  so  ist  der  Fang- 
arm a  gabelförmig  hergestellt,  um  in  beide  Streichbäume  gleichzeitig 
einzugreifen;  aufserdem  sind  noch  zwei  Arme  o^  aufsen  angesetzt, 
welche,  wenn  die  Stellung  der  Tonne  im  Schachte  eine  entsprechende 
ist,  noch  in  die  Einstriche  i  einschlagen. 
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Sitzt  die  Tonne  unten  im  Sdiachte  betiufs  Fflllong  auf,  so  kommt 
auch  der  untere  Theil  des  Annes  b  auf  das  Uebersteckhols  zu  liegen 
und  dadurch  wird  das  Ausschlagen  des  Armes  a  yerhindert;  beim 
Stflrzen  übeir  der  Hftngebank  dagegen  ruht  die  Tonne  auf  den  Sturz- 
haken X  und  ist  in  jedem  Streichbaum  an  entsprechender  Stelle  ein 
Ausschnitt  y  vorhanden,  durch  welchen  der  Fangarm  hindurchgehen 
kann.  Nach  vollendetem  Stürzen  und  wieder  erjfolgtem  Anholen  der 
Tonne  wird  der  Ausschnitt  y  durch  den  Blechbacken  x  geschlossen, 
der  mit  dem  Sturzhaken  gleichzeitig  mittels  eines  einarmigen  Hebels 
bewegt  wird» 

Qemeinsam  ist  bei  den  vorstehend  besprochenen  Fangzeugen  die  Ein- 
richtung, dafs  sie  mittels  gezahnter  Klanen  einseitig,  nämlich  von  innen,  in 
den  Streichbaum  schlagen,  dieser  also  etwas  stärker  als  unter  gewöhnlicnen 
Verhältnissen  hergestellt  werden  mufs;  beide  gehen  ferner  von  dem  Bestreben 
aus,  die  Tonne  bei  eintretendem  Seilbrnche  p&zlieh  im  Schachte  festzuhalten, 
und  soll  bei  dem  T^tefschen  Apparate,  nur  wenn  dieses  nidit  gelingt, 
gewissermafsen  ein  Bremsen  stattfinden  und  das  wiricliche  Festsitzen  auf  den 
Schachteinstrichen  erfolgen.  —  Wenn  die  Förder  tonnen  ihrer  ganzen  Bauart 
nach  im  Wesentlichen  zwar  auch  nur  für  ProductenfÖrderang  bestimmt  er- 
scheinen, so  ist  doch  ein  Fahren  von  Menschen  auf  solchen  immerhin  nicht 
gänzlich  ausgeschlossen  und  ist  es  deshalb,  besonders  da  schon  bezügliche 
Vorgänge  vorhanden  sind,  bedauerlich,  dafs  an  dem  alten  Princip  des  plötz- 
lichen Aufhaltens  festgehalten  worden  ist,  anstatt  daOs  ein  allmähliches  Ver- 
zehren der  im  fallenden  Fördergefäfd  vorhandenen  mechanischen  Arbeit  er- 
strebt wird.  Ganz  abgesehen  davon,  dafs  der  plötzlich  zu  bewirkende  Stillstand 
eine  viel  massigere  (x>n8traction  aller  einzelnen  Theile  beanspracht,  ist  doch 
wesentlich  der  Punkt  im  Auge  zu  behalten,  dafo  die  auf  dem  Fördergerttst 
befindlichen  Menschen  nicht  einen  Stoüs  in  Folge  des  Seilbraches  erleiden, 
welcher  ihr  Leben  oder  ihre  Gesandheit  zu  schädigen  yermag.  Wie  bei  den 
meisten  Fangvorrichtangen,  so  scheint  auch  bei  den  hier  in  Rede  stehenden 
hauptsächlich  darauf  Rücksicht  genommen  zu  sein,  dafs  das  aufgehende 
Fördergefafs  vom  Seile  abreifst,  während  —  nach  Erachten  des  Referenten  -^ 
vorerst  der  ungünstigste  Fall  zu  beachten  ist,  dafs  der  Seilbrach  bei  abwärts 
gehendem  Gefäfse  erfolgt  und  daher  das  in  diesem  bei  gröfster  Förder- 
gesohwindigkeit  vorhandene  Moment  der  Berechnung  zu  Grande  gelegt 
werden  muls. 

Vergleicht  man  im  üebrigen  beide  Fangvorrichtungen,  so  mufs  das  Ur- 
theil  wohl  unbedingt  zu  Gunsten  der  Neubert'ochen  ausfallen,  einmal,  weil  bei 
dieser  die  Vorrichtung,  an  der  Tonne  selbst  befestigt,  diese  direct  zum  An- 
halten bringt,  das  andere  Mal,  weil  sie  auf  dem  allein  richtigen  Princip  der 
Wirkung  einer  gespannten  Feder  beruht,  endlich^  weil  sie  sehr  einfach  ist  und 
eine  höchst  unwesentliche  Mehrbelastung  des  Seiles  bewirkt.  Dem  gegenüber 
wird  bei  dem  TtlieTschen  Apparate  erst  der  Fangwagen  aufgehalten  und  auf 
ihn  setzt  sich  die  noch  (etwa  Im  hoch)  frei  fallende  Tonne  auf,  was  bei  nicht 
sehr  flachen  Schächten  die  Möglichkeit  bietet^  dafs  entweder  der  Fangwagen 
wieder  losgeschlagen  wird,  oder,  wie  dies  häafig  beim  Abreifsen  der  Tonne 
sich  ereignet,  diese  aas  der  Leitung  springt,  im  Schachte  umstürzt  und  sich 
entleert.  Sodann  will  Tittel  hauptsächlich  den  Fallschirm  als  wirkend  benätzen, 
was  kaum  zulässig  erscheint  (vgl.  Selbaeh:  Kritik  der  Fanffvorrichiungen  ^  1881 
241  268)  und  wobei  noch  die  Frage  entsteht,  ob  nicht  der  etwa  2m  über  dem 
Schirm  liegende  Tonnenboden  für  die  Tonne  eine  ähnliche  Wirkang  haben 
würde  wie  jener  für  den  Fangwagen.  Von  der  Erörternng  der  Frage,  ob 
beim  Brache  des  Seiles  wirklich  die  Tonne  früher  fallen  mufs  als  der  Fang- 
wagen, sei  hier  abgesehen.  Das  Trägheitsmoment  für  beide  kann  kaum  ver- 
schieden sein;  höchstens  würde  die  Wirkang  der  Federkraft  zur  Geltung 
kommen.    Femer  besitzt  die  TVMeTsche  Vorrichtung  mehr  bewegliche  Theile,^ 
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iat  also  weniger  einfach,  nnd  endlich  dürften  die  240k  Mehrbelastung  des  Seilee, 
welche  bei  der  gewöhnlichen  Gröfse  der  Treibtonnen  15  bis  20  Procent  des 
Gewichtes  derselben  einschliefslich  Förderlast  darstellen,  kaum  nnbesditet  za 
lassen  sein. 

Nach  unserer  Ansicht  ist  die  T^tersche  Fangvorrichtung  zwar  für  stark 
geneigte  Schächte  mit  Erfolg  anwendbar,  für  saigere  dagegen  nicht,  ist  also 
keine  (Jniversal-Fangvorrichtung,  während  der  iVetioerfsche  Apparat,  weil  beim 
Eingreifen  die  Fangarme  direct  auf  die  Tonne  wirken ,  für  Jede  Neignnff  des 
Schachtes  anwendbar  erscheint  S — L 


Signalboje  von  F.  Barr  in  New-York. 

Mit  einer  AbbUdung  auf  Tafel  17. 

Das  Meer  befindet  sich,  selbst  bei  sehr  erregter  Oberfläche,  in 
einer  gewissen  Tiefe  stets  in  relativer  Rohe,  Auf  Grand  dieser  Beob- 
achtung sind  Bojen  —  und  zu  diesen  gehört  die  Coartenftj''8che  — 
constrairt  worden,  welche  akostiBche  Signale  geben.  Indem  man  näm- 
lich von  der  Boje  aas  ein  Rohr  bis  in  die  ruhige  Tiefe  führt,  erhält 
man  einen  Motor,  der  beim  Auf-  und  Niederschwanken  des  auf  der 
Wasseroberfläche  schwimmenden  Bojenschiffchens  arbeitet.  Denn  hier- 
bei wird  das  in  dem  Rohre  stehende  Wasser  wie  der  Kolben  einer 
Cylindermaschine  wirken,  bei  weicher  sich  der  Cjlinder  bewegt 
Verbindet  man  diesen  Cjlinder  (also  hier  das  Rohr)  durch  ein  Ventil 
mit  der  freien  Atmosphäre,  so  ist  einzusehen,  dafs  die  beim  Auf- 
steigen eingetretene  Luft  beim  Niedergehen  der  Boje,  indem  sich  das 
Ventil  schliefst,  verdichtet  wird  und,  wenn  sie  durch  eine  Pfeife 
o.  dgi.'  ausströmt,  akustische  Signale  zu  geben  vermag. 

Franz  Barr  in  New-York  (»D.  R.  P.  Kl.  74  Nr.  15196  vom 
15.  Februar  1881)  hat  nun  diese  Kraftwirkung  noch  zur  Hervorbringung 
eines  optischen  Signales  angewendet.  Er  theilt  das  Rohr  C  (Fig.  14 
Taf.  17)  durch  eine  Zwischenwand  in  zwei  Räume,  von  denen  der 
eine  Raum  /  in  der  oben  beschriebenen  Weise  benutzt  wird,  während 
die  in  der  anderen  Abtheilung  c  beim  Schlufs  des  Saugventiles  d  zu- 
sammengeprefste  Luft  durch  Ventil  d^  in  den  dicht  verschlossenen  Be- 
hälter tritt  Hier  dient  sie  zum  Betriebe  eines  Motors,  z.  B.  einer 
kleinen  oscillirenden  Maschine  E,  durch  deren  hohle  Zapfen  das  Ein- 
strömen bezieh,  das  Ausströmen  in  das  mitteis  einer  Kappe  gegen  Sturz- 
seen geschützte  Ausblaserohr  e  stattfindet.  Die  Geschwindigkeit  des 
Motors  wird  durch  eine  von  aufsen  passend  einzustellende  Steuerung 
regulirt,  damit  zweckentsprechend  mittels  Riemen  eine  djnamo-elek- 
trische  Maschine  F  in  Gang  gesetzt  \7erde,  weiche  den  elektrischen 
Strom  zur  Hervorbringung  elekl;rischen  Lichtes  in  einer  auf  Rohr  D 
aufzusteckenden  Lampe  zu  erzeugen  hat.  Zieht  man  es  vor,  eine 
Oellampe,  z.  B.  ein  Fresnersches  Licht  zu  verwenden,  so  kann  der 
Motor  zur  Hebung  des  im  Boote  B  befindlichen  Oelvorrathes  dienen. 
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Bei  diesen  EinricbtiiDgeii  können  alao  licht-  und  Nebelsignal 
gleichseitig  in  Thätigkeit  kommen.  Für  das  letstere  ist  noch  die 
Yerbesserong  getroffen  worden ,  dafs  man  das  Ausblaserohr  H  wind- 
kesselartig erweitert 

Das  Boot  ist  behnfs  gröfserer  Stetigkeit  in  seinen  Bewegungen 
mit  einem  Tripeikiel  versehen,  welcher  aus  swei  £U  beiden  Seiten  des 
fiohres  C  befindlichen  Theilen  L  und  einem  mittleren  Theil  K  besteht 
Pie  Änkerkette  wird  von  einer  kleineren  Boje  getragen^  an  welche 
das  Signalboot  angehängt  ist  Man  yermeidet  durch  diese  Einrichtung 
ein  Anschlagen  des  Rohres  C  an  die  Kette.  Schg. 


Honghton's  Hmterladegewehr  mit  Blockverschlnfs. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  17. 

Das  von  H.  R  HoughUm  in  New-York  (»D.  E.  P.  Kl.  72  Nr.  14703 
vom  11.  November  1880)  patentirte  Gewehr  ist  auf  Taf.  17  in  Fig.  15 
und  16  im  Lftngsschnitt  in  geschlossenem  bezieh,  in  geöffnetem  Zu- 
stande veranschaulicht  Fig.  17  bis  20  stellen  die  Schlofstheile  in 
perspectivischer  Ansicht  dar. 

In  der  auf  den  Lauf  geschraubten^  kastenförmigen  Hübe  A  ist 
di»r  Verschlufsblock  D  mittels  einer  horizontalen  Schraube  is^  so  be- 
festigt, dafs  er  sich  in  verticaler  Richtung  drehen  kann.  Bei  seiner 
vollendeten  Yorwärtsdrehung,  also  bei  geschlossenem  Gewehre,  wird 
er  durch  einen  Block  E  in  seiner  Lage  erhalten;  letzterer  ist  mit  dem 
Verschlufsstück  D  durch  den  Bolzen  z  drehbar  verbunden  und  fallt 
bei  geschlossenem  Gewehre  einen  in  der  oberen  Halsenfläche  befind- 
liehen Schlitz  aus. 

Um  denselben  Zapfen  «^  wie  das  Verschlufsstück  D  ist  der  Hahn  F 
mit  dem  Zttndstifte  /  drehbar.  Um  dem  Hahn  Raum  zur  Bewegung 
zu  schaffen,  hat  das  Verschlufsstück  D  eine  Aussparung  erhalten  und 
femer  zum  Durchlassen  des  Zündstiftes  /  in  seiner  Vorderwand  das 
Loch  d.  Der  Hahn  erhält  die  erforderliche  Schlagkraft  durch  die  an 
der  unteren  Seite  des  Laufes  befestigte  Feder  6f,  welche  mit  jeuem 
durch  das  Kettchen  H  in  Verbindung  steht  An  der  hinteren  Seite  des 
Hahnes  F  ist  eine  Rast  angebracht,  in  welche,  wie  bei  dem  Percus- 
sionsschlofs ,  die  Stange  /,  durch  die  Feder  %  gezwungen,  eingreift. 
Gegen  das  hintere  Bnde  der  letzteren  wirkt  der  Abzug  IL  Bndlich 
ist  durch  die  Achse  z^  noch  der  Auszieher  L  befestigt  und  wird  der- 
selbe durch  das  Verschlufsstück  in  Thätigkeit  versetzt 

Zur  Sicherung  des  Gewehres  dient  der  Riegel  If,  welcher  in 
einer  Auslassung  der  rechten  Seite  der  Hülse  A  liegt  Derselbe  ist 
um  einen  an  seinem  unteren  Ende  befindlichen  Zapfen  drehbar;  sein 
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oberer  Theil  liegt  ^  wenn  er^  80  weit  es  g^t,  naeh  Tom  gedreht  ist, 
M>  unter  dem  hititeren  Ende  des  Blockes  E^  daTs  dessen  Raekwftrts- 
drehung  yoUstttndig  verhindert  ist  An  dem  onteren  Ende  des  Riegels 
befindet  sich  ein  Zahn  tn,  welcher  in  seiner  MittelStellong  aof  einen 
Ansata  e  der  Stange  I  stOfst  und  dadurch  das  Heben  der  letaleren 
und  somit  das  Abfeuern  Ton  der  Patrone  unmdglich  macht 

Das  Zusammenwirken  der  Schlofsthrile  geschieht  in  folgenderWeise: 
Bdittfs  Oeffnens  des  Gewehres  wird  der  Griff  des  Blockes  B  auiUck* 
geaogen.  Dieser  dreht  sich  in  Folge  dessen  um  seine  Achse  s,  sein 
hinterer  Theil  senkt  sich^  verlftfst  den  Bchlits  der  Hfllse  A  und  bewegt 
sich  um  den  Block  E  und  mit  ihm  das  Yerschlnfsstflck  D  nach  rückwftrts 
und  nieder.  Diese  Bewegung  hat  auch  der  Hahn  F  mitmachen  mUssea 
und  wird  derselbe  in  niedergelegter  Stellui^  durch  die  in  seine  Rast 
einspringende  Stange  I  gehalten.  Die  Feder  O  ist  gespannt  Vor  . 
gänzlicher  Vollendung  seiner  Bewegung  yeranlafst  das  YerschlufsstQck  D 
auch  den  Auszieher  L  zur  Drehung  und  wird  dadurch  die  abge- 
schossene Patronenhülse  aus  dem  Laufe  entfernt  Nach  dem  Ein- 
bringen der  neuen  Patrone  wird  der  Block  E  und  mit  ihm  das  Ver- 
schlufsstück  D  wieder  vorgeschoben ,  das  Gewehr  dadurch  geschlossen 
und  der  Yerschlufs  durch  Eintreten  des  Blockes  E  in  den  Schlitz  der 
Halse  gesichert  Der  Hahn  F  ist  hierbei  in  seiner  Stellung  verblieben. 
Das  Gewehr  ist  nun  zum  Abfeuern  bereit  und  geschieht  solches  wie 
bei  einem  Percussionsschlosse,  indem  durch  den  Abzug  K  die  Stange  L 
aus  der  Rast  des  Hahnes  F  gehoben  und  dieser  durdi  die  Schiag- 
feder  0  gegen  den  Patronenboden  voi^^chnellt  wird.  F,  fl. 


FILr  beliebige  Zeitangaben  einstellbare  Läntenbr. 

Kit  Ahbildungen  auf  Tafel  19. 

Zur  Heidung  beliebiger  Zeitpunkte,  z.  B.  der  Abfahrtszeiten  von 
Eisenbahnzügen,  hat  7%.  Hwkert  in  Steele  a.  d.  Ruhr  (*D.  R.  P.  Kl.  83 
Nr.  16135  vom  5.  Jani  1881)  ein  Läutewerk  construirt,  welches  neben 
grofser  Einfachheit  auch  die  Möglichkeit  darbietet,  den  Abänderungen 
des  Eisenbahnfahrplanes  entsprechend  schnell  und  leicht  einstellbar  zu 
sein.  Zu  dem  Zwecke  sind  auf  der  Achse  0  (Fig.  1  bis  3  Taf.  19) 
12  Räder  E  mit  Zwischenraum  aufgeschoben,  welche  je  120  Zähne  und 
unter  jedem  Zahn  ein  Loch  0  mit  Schraubengewinde  besitzen.  Neben 
diesen  einzelnen  Löchern  sind  die  Minuten  eines  Tages  in  der  Reihen- 
folge markirt,  wie  sie  Fig.  3  andeutet.  Die  Räder  werden  und  zwar 
nach  einander  in  der  Stunde  je  um  5  Zähne  von  den  Yorsprttngen  i 
weiter  bewegt,  welche  auf  der  Welle  D  nach  einem  Schraubengange 
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aageofdnet  sind.  D  dreht  sieh  in  der  Stunde  Smal)  welche  Botatkm 
deat  lüt&htiige  Trieb  C  yermitteli,  indem  er  mit  dem  60  sfthnigen  Rade  B 
im  Eingriff  steht;  leisteres  wird  wiederum  von  dem  Minatenrade  bewegt 
Der  Anordnung  der  zu  meldenden  Zeiten  gemäfs  werden  in  die  bezeidi- 
Beten  L5cher  Stifte  H  eingesehranbt,  welche  2u  d&k  bestimmten  Zeiten 
durch  Niederdrücken  der  Auslösung  J  den  Contact  Bwiaehen  den 
Federn  L  und  M  vermitteln  und  infolge  des  Stromschiasses  ein  Läute« 
werk  o.  dgL  ertönen  lassen.  Damit  die  Rllder  sich  nicht  frei  über- 
lassen  sind,  sondern  nur  von  Zahn  au  Zahn  weiter  gerOckt  werden 
können,  ruht  auf  jedem  eine  G^wichtsperre  F. 

FOr  das  bequemere  Einstellen  des  Werkes  Iftfst  sich  die  Welle  0 
mit  den  Bftdern  E  aus  den  Schlitslagem  ausheben,  nachdem  suvor  die 
Sperren  F  aurückgeschlagen  worden  sind. 


Neaenmgen  an  ZimmeröfeiL 

Pvtentklasse  S6.   Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  19. 

Das  Werk  j^HohenzoUem^  ^  Actiengesellschaft  ftlr  Locomotivbau 
in  Düsseldorf  (*D.  R.  P.  Nr.  13296  vom  18.  September  1880)  hat  einen 
Zimmerofen  (Fig.  4  und  5  Taf.  19)  angegeben,  welcher  sich  theils 
durch  eine  grofse  Heizoberfläche  bei  gedrungener  Form,  theils  durch 
die  mit  demselben  verbundene  Anwendung  von  zahlreichen  Circulations- 
kanälen  für  die  Zinimerluft  auszeichnet  Das  Bestreben  der  Construö- 
tion  ist  darauf  gerichtet,  an  keiner  Stelle  des  Ofens,  sobald  dieser  im 
Betrieb  ist,  eine  ruhende  Luftschicht  zu  gestatten,  sondern  durch  raschen 
Umlauf  der  24immerluft  eine  schnelle  Wärmeabgabe  und  Vermeidung 
aberhitzter  Flächen  zu  erzielen.  Es  wird  das  letztere  an  der  Stelle, 
wo  die  ersten  Richtungsänderungeti  der  Rauchgase  stattfinden,  voraus- 
sichtlich nicht  immer  zu  vermeiden  sein;  auch  dürfte  bei  diesem  Ofen, 
infolge  theilweiser  Anordnung  horizontaler  Luftcirculationskanäle,  der 
Reinigung  desselben  von  Staub  besondere  Aufmerksamkeit  zugewendet 
werden  müssen.  Der  Ofen  wird  für  Zwecke  periodischer  Heizung  und 
rascher  Erwärmung  der  Räume  vorzugsweise  in  Anwendung  zu 
bringen  sein. 

Der  Ofen  von  Addf  Jörns  in  Hannover  (»D.  R.  P.  Nr.  12426 
vom  15.  Januar  1880)  bezweckt ,  die  aus  dem  Brennmaterial  ent- 
wickelten Oase  durch  innige  Mischung  mit  erhitzter  Luft  zur  voll* 
kommenen  Verbrennung  zu  bringen.  Zu  diesem  Ende  befindet  sich 
in  einem  von  Oufseisen  hergestellten  Cjlinder  a  (Fig.  6  Taf.  19)  ein 
Ghamottecjlinder  b,  welcher  an  seinem  unteren  Ende  durch  einen 
seitlich  herausziehbaren  Rost  c  geschlossen,  an  seinem  oberen  Ende 
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mit  einer  Cbamotte-  oder  OufseiseDplatte  d  abgedeckt  ist  Der  Cj- 
linder  a  raht  mit  6  lappenartigen  Ansätzen  e  auf  einem  Sookel  und 
trftgt  mittele  6  lappenartiger  Stfltsen  /  den  Chamottecjlinder  k  Die 
Platte,  Ton  Joma  mit  ^Brennkopf^  beseichnet,  ist  an  der  unteren 
Seite  mit  conoentrischen  mid  radialen,  unter  einander  in  Verbindung 
stehenden  Sohlitsen  versehen.  Es  wird  somit  Luft  aus  dem  Aschen- 
fall in  den  von  den  beiden  Cjiindem  a  und  6  gebildeten  ringf&rmigea 
Raum  treten,  sich  an  dem  Cjlinder  6  erwärmen  und,  da  die  Chamotte- 
platte  durch  einen  überspringenden  Rand  den  Cjlinder  a  abschliefst, 
durch  die  Schlitze  der  Chamotteplatte  ttber  dem  Yerbrennungsraom 
eintreten  und  sich  mit  den  Verbrennungsgasen  mischen.  Letztere  ent- 
weichen durch  die  in  der  Platte  vorhandenen,  nach  oben  sidi  er- 
weiternden Durchgangsöfinungen  und  werden  nach  geraumer  Zeit  des 
Betriebes  die  Platte  zum  Glühen  bringen.  Unter  dem  Rost  befindet 
sich  der  auf  dem  Zapfen  g  ruhende  Aschenkasten  ^,  dessen  oberar 
Rand  eine  mit  Sand  gefüllte  Rinne  bildet,  in  welche  das  untere  Ende 
des  Cjlinders  a  hineinragt  Durch  Senken  des  Aschenkastens  bildet 
sich  eine  Oeffiiung,  durch  welche  die  Luft  in  denselben  gelangen  kann, 
während  beim  Heben  des  Aschenkastens  die  Lufb  abgeschlossen  wird. 
Zur  genauen  Regulirung  des  Lufteintrittes  dient  der  Keil  t,  zwischen 
dessen  Seitenzähne  der  zum  FeststeUen  des  Keiles  dienende  Schieber  k 
greift.  Der  Ofen  ist  von  dem  Mantel  l  umgeben  und  wird  so  die 
Möglichkeit  geschaffen,  sowohl  die  Zimmerluft  circuliren  lassen,  als 
auch  von  aufsen  entnommene  frische  Luft  durch  den  Ofen  hindurch- 
führen  zu  können. 

Den  gleichen  Zweck  dar  Rauchverbrennung  verfolgt  der  FWl* 
ofen  von  H.  Oiffhom  in  Wolfenbttttel  C*D.  R.  P.  Nr.  13064  vom 
25.  August  1880).  Die  Verbrennungsgase  gehen  zunächst  über  dne 
Feuerbrücke ,  welche  in  Gestalt  der  Luftkammer  a  (Fig.  7  and  8 
Taf.  19)  ausgebildet  ist.  In  diese  Kammer  tritt  von  der  anderen 
Seite  des  Ofens  durch  eine  kleine  Oeffnung  Zimmerluft,  welche,  nach- 
dem sie  sich  an  den  Wänden  der  Luftkammer  erwärmt  hat,  durch 
die  Schlitzöffnungen  6  über  dem  Feuerraum  den  Verbrennungsgasen 
zugeführt  wird.  Letztere  gelangen  durch  die  Züge  c  und  den  Stutzen  d 
in  den  Schornstein.  Eine  Erreichung  des  beabsichtigten  Zweckes, 
sowie  eine  lange  Haltbarkeit  des  Ofens  glaubt  Referent  nach  der 
Anlage  und  den  ganzen  Verhältnissen  des  Ofens  nicht  aimehmen  za 
dürfen;  auch  scheint  die  äufsere  Form  nicht  geeignet,  auf  irgend 
welche  Schönheit  Anspruch  machen  zu  können. 

Der  Ofen  von  Emil  Sermis  in  Luxemburg  (*  D.  R.  P.  Nr.  12 179 
vom  5.  März  1880)  ist  in  seiner  Grundform  ein  Schachtfüllofen  be- 
kannter Construction;  seine  Eigenthümlichkeit  besteht  darin,  dafs 
der  gufseiseme  Füllschacht,  so  weit  er  mit  dem  in  Glut  befindlichen 


Digitized  by 


Google 


'  NeaeniDgeii  an  Zimmeröfen.  217 

Bieimmaterial  in-  BertlhniDg  kommt)  hohl,  d.  h.  mit  ringförmigeD  Lafi- 
kanälen  v  (Fig.  9  Taf.  19)  versehen  ist  Der  Zweck  ist,  eine  Kühlung 
dieses  Theiles  des  Füllsohaohtes  zu  bewirken,  und  swar  erfolgt  die» 
selbe  ^  indem  die  Luft  durch  ein  nach  aufsen  mttndendes  Rohr  in  den 
untersten  dieser  Kanäle  einströmt,  diesen  durchzieht,  durch  einen 
kleinen  Verbindungskanal  in  den  nächst  höher  gelegenen  Kanal  ge- 
langt und  dann  in  derselben  Weise  in  den  obersten  Kanal  eintritt 
Ton  hier  soll  die  Luft  entweder  in  das  Zimmer  zurück,  oder  unter 
den  Rost,  oder  auch  in  den  Raum  der  abziehenden  Heizgase  geleitet 
werden,  welcher  durch  den  FüUsohacht  einerseits  und  den  diesen 
umgebenden  Mantel  andererseits  gebildet  wird.  Durch  eine  Klappe 
ist  der  Zutritt  der  Luft  zu  reguliren.  Die  Kanäle  v  werden  durch 
Schlitze  0  behufs  Abfbhning  der  Yerbrennungsproducte  unterbrochen; 
die  Schlitze  sind  schräg  angeordnet,  um  —  freiüch  nicht  mit  sicherem 
Erfolg  —  ein  Herausfallen  der  Asche  zu  verhindern. 

Der  Ofen  von  Heinrich  Maey  in  Zürich  (»D.  R.  P.  Nr.  13965 
vom  19.  September  1880)  verfolgt  ebenfalls  das  Bestreben,  durch 
zugeleitete  Luft  eine  vollkommene  Verbrennung  der  Feuergase  zu  er- 
zielen, und  besteht  in  der  Hauptsache  in  einem  aus  verschiedenen  Ab- 
theilungen  bestehenden  Heizraum,  von  'welchen  jede  für  sich  im  Stande 
ist,  die  Verbrennung  zu  unterhalten.  Der  eigentliche  cjlindrische 
Feuerungsraum  c  (Fig.  10  bis  12  Taf.  19)  ist  zur  Vergröfserung  der 
strahlenden  Fläche  mit  den  üblichen  Rippen  versehen ;  er  hat  vom 
den  kurzen  Kanal  ^,  welcher  durch  die  Heizthttr  h  verschliefsbar  ist 
Auf  c  befindet  sich  zunächst  ein  conischer  Ansatz  c^,  welcher  zur  Auf- 
nahme von  4  Röhren  in  die  gleiche  Anzahl  Oeffnungen  endigt  Die 
weiteste  dieser  Röhren  a  ist  oben  gebogen  und  dient  als  Füllschacht 
für  das  Brennmaterial,  zu  welchem  Zwecke  die  Oefinung  von  a  durch 
eine  Thür  6  verschliefsbar  ist  Die  anderen  drei  Röhren  /  dienen 
zum  Abzug  der  Feuergase,  welche  von  den  drei  Feuerstellen  in  c  aus- 
gehen; sie  sind  je  mit  einer  Klappe  q  versehen,  durch  deren  Schliefsen 
man  die  Feuerung  nur  auf  einen  Theil  des  Ofens  beschränkt  Oben 
endigen  diese  zur  Vermehrung  der  Strahlung  mit  Rippen  versehenen 
Bohre  /  wieder  in  ein  gemeinsames  Stück  r,  bestehend  aus  drei 
horizontalen  Rohrstumpfen,  welche  in  einen  verticalen  Rohrstumpf 
endigen.  Letzterer  hat  am  Boden  ein  sternförmiges  Stück  mit  drei 
Flügeln  zur  Fixirung  der  Zugrichtung  in  jedem  Rohre  /  und  schliefst 
direct  an  das  eigentliche  Ofenrohr,  welches  die  Verbindung  mit  dem 
Kamin  bildet,  an.  Unter  c  befindet  sich  der  conische  Untersatz  d,  in 
welchem  die  geneigten  Roste  k  angebracht  sind.  Diese  stützen  sich 
mit  ihrer  unteren  Kante  auf  das  tellerartige  Stück  e,  welches  den 
Abschlufs  des  Ofens  na6h  unten  bildet  Dieser  Teller  e  theilt  sich 
nach  oben  hin  in  drei  Flügel,  wodurch  die  Feuerungsanlage  in  drei 
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FeaerstelleD  getheilt  wird.  Die  Asche  ftllt  vod  dem  Roet  in  die 
OeShimg  o^  welche  durch  den  Schieber  m  mittek  der  Handhabe  n 
von  anfsen  veiechliefsbar  ist^  und  gelangt  von  da  in  den  Aschen- 
haaten  p*    Der  ganse  innere  Ofen  wird  von  drei  Füfsen  0  getragen. 

Der  Raum  b  unter  jedem  Rost  dient  zur  Zuleitung  von  atmo- 
sphärischer Luft  zum  Brennmaterial,  während  die  Räume  i  zum  Zu- 
leiten von  Luft  zum  Verzehren  der  Feuergase  dienen.  Im  Raum  c 
befindet  sich  nämlich  ein  Einsatz  derart^  dafs  zwischen  ihm  und  c 
ein  sehr  dttnner  ringf5rmiger  Raum.i  bleibt;  der  genannte  Einsatz  ist 
am  oberen  Rande  mit  Lochern  versehen^  so  dafs  die  Luft  aus  i  aus- 
treten und  sich  mit  den  Oasen  zur  vollständigeren  Verzehrung  der- 
selben mischen  kann ;  der  Zutritt  zu  dem  ringf&rmigen  Raum  i  erfolgt 
durch  den  Kanal  i  neben  «,  deren  Oeffbungen  durch  den  Schieber  m 
derart  regulirt  werden  können,  dafs  man  je  nach  Belieben  Luft  durch  s 
oder  %  allein,  oder  durch  beide  zugleich  eintreten  lassen  kann. 

Dieser  Ofenconstruction  liegt  offenbar  die  Absicht  zu  Oninde^ 
trotz  der  verschiedenen  Inanspruchnahme,  welcher  der  Ofen  nach  der 
jeweiligen  äufseren  Temperatur  ausgesetzt  werden  mufs^  eine  gleioh- 
mäfsige  und  möglichst  vollkommene  Ausnutzung  des  Brennmaterials 
zu  erzielen.  Es  ist  nicht  zu  läugnen,  dafs  man  im  Allgemeinen  die 
gröfste  Ersparnifs  an  Brennmaterial  erzielen  müfste^  wenn  man  in  der 
Lage  wäre,  auf  einem  Rost  stets  diejenige  Menge  Brennmaterial  unter 
Zuführung  derjenigen  Menge  Luft  zu  verbrennen,  welchen  zusammen 
der  höchste  Nutzeffect  entsprechen  würde.  Durch  eine  Anzahl  ver- 
schiedener Roste  und  durch  die  je  nach  dem  Bedarf  an  Wärme  be- 
dingte Inbetriebnahme  eines  oder  mehrerer  dieser  Roste  wird  man 
der  BedinguDg  höchster  Ausnutzung  des  Breunmaterials  näher  kommen. 
Für  die  Praxis  sind  aber  häufig  derartige  theoretische  Wahrheiten 
schwer  ausführbar  und  auch  bei  dem  itf oet/^schen  Ofen  dürfte  der  be- 
absichtigte Zweck  nur  durch  die  sorgfältigste  Bedienung  erreidibar 
werden.  Nicht  weniger  als  3  Klappen  ubd  3  Schieber  sind  zu  stellen 
und  erfordert  deren  Behandlung  Aufmerksamkeit  und  Yerständnifs. 
Werden  die  Klappen  und  Schieber  falsch  bedient,  so  wird  nicht  nur 
der  Zweck  nicht  erreicht,  soudern  es  tritt  geradezu  das  Oegentheil 
ein.  Ein  Mangel  liegt  noch  darin,  dafs  bei  Schlufs  aller  3  Klappen  q 
Kohlenoxjd  in  das  Zimmer  treten  und  zu  Vergiftungen  Anlafs  geben 
kann,  der  Ofen  mithin  auch  vielfach  auf  Orund  sanitätspolizeilieher 
Vorschriften  nicht  Verwendung  finden  dürfte. 

Der  Luftbefeuchtungs-  und  Ventilationsregulir-  und  Füllofen  von 
L.  Tobianshi  in  Königsberg  i.Pr.  (»D.  R.  P.  Nr.  14070  vom  14.  Sep- 
tember 1880)  ist  in  Fig.  13  Taf.  19  dargestellt  und  leicht  verständlieh; 
als  neu  ist  besonders  die  Verbindung*  mit  dem  kupfernen  Wasser- 
verdunstungskasten a  -hervorzuheben,  welcher  den  Ofen  nach  Art  eines 
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gewöhnlichen  Mantels  Tollkoinmen  nmBohliefst.  Da  die  innere  Wan- 
dung des  Wasaerkastens  an  ihrem  oberen  Ende  den  Füllschacht  b  nicht 
erreicht,  so  müssen  sich  die  durch  die  Erwärmung  des  Wassers  sich 
bildenden  Dämpfe  mit  der  zwischen  FttUschacht  und  Wasserkasten 
emporsteigenden  Luft  vor  Austritt  aus  dem  Ofen  vermischen;  es  wird 
somit  dem  Zimmer  stets  feuchte  Luft  zugeführt  werden.  Durch  eiuen 
am  Fnfs  des  Wasserkastens  angebrachten  Hahn  c  kann  das  Wasser 
abgelassen  werden,  während  das  ROhrChen  d  fbr  einen  etwaigen  Abzug 
des  Wassers  dienen  soll;  durch  den  Trichtere  erfolgt  das  Nachfüllen, 
durch  die  Glasscheibe/ die  Beobachtung  des  Wasserstandes.  Tobiansky 
will  durch  die  in  dem  fiöhlmantel  befindliche  Wassermenge  nicht  nur 
eine  Befeuchtung  der  Zimmerluft  erreichen,  sondern  gleichzeitig  eine 
grOfsere  Aufsammlnng  von  Wärme  erzielen. 

Es  ist  keine  Frage,  dafs  die  Zimmerluft  hierbei  gehörig  feucht 
erhalten  werden  kann;  indefs  liegt  bei  nicht  ganz  vorsichtiger  Be- 
dienung die  Gefahr  nahe,  die  Räume  mit  zu  viel  Feuchtigkeit  zu  er- 
ftdlen,  ganz  besonders,  wenn  ohne  Ventilation  nur  unter  Circulation 
der  Zimmerluft  geheizt  wird.  Der  Wasserstand  mnfs  je  nach  den 
Feuchtigkeitsverhältnissen  und  der  Temperatur  der  äufseren  Luft  ver- 
schieden hoch  in  dem  Wasserkasten  gehalten  werden;  bei  einiger- 
mafsen  lebhaftem  Betrieb  des  Ofens  wird  das  Wasser  zum  Sieden 
gelangen  und  das  Röhrchen  d,  da  der  Austritt  des  Dampfes  durch 
denOfenfries  nicht  zu  hemmen  ist,  den  zugeschriebenen  Zweck  kaum 
erfüllen.  Die  Ansammlung  von  Wärme  durch  das  Wasser,  welches 
etwa  4(ß  beträgt,  ist  nicht  nennenswerth  und  in  Folge  des  Umstandes, 
dafs  der  Ofen  ein  Füllofen  ist,  auch  weniger  von  Bedeutung.  Eine 
jedenfalls  sehr  wünschenswerthe  zeitweilige  gründliche  Reinigung  des 
Wasserkastens  ist  schwierig;  die  Einrichtung  zeigt  neuerdings,  dafs 
in  der  heutigen  Tags  vielfach  angestrebten  und  als  nöthig  empfundenen  . 
Befeuchtung  der  Zimmerluft  auch  des  Guten  zu  viel  gethan  werden  kann. 

Hervorzuheben  ist  bei  diesem  Ofen,  dafs  der  Rost  vom  Aschenfall 
ans  durch  einfache  horizontale  Drehung  um  die  Mittelachse  leicht  zu 
entfernen  ist,  indem  derselbe  mittels  dreier  Knaggen  auf  einem  vor- 
springenden Falz  ruht,  welcher  an  drei  symmetrisch  zu  den  Knaggen 
angeordneten  Stellen  durchbrochen  ist  Die  Füllklappe  ist  innerhalb 
des  Fttllschachtes  mit  einer  Verlängerung  hi  versehen,  welche  sich 
beim  Oeffnen  der  Klappe  an  die  feste  Scheidewand  g  legt.  Es  soll 
hierdurch  das  Eintreten  von  Heizgasen  durch  die  Oeffnung  der  Füll- 
klappe vermieden  werden.  Da  der  Schlufs  von  hi  mit  g  erst  statt- 
findet, wenn  die  Fttilklappe  vertical  steht,  so  dürfte  dieser  Einrichtung 
ein  besonderer  Vorzug  kaum  beizulegen  sein.  H.  Bl. 
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Die  Lelimanii'sclie  Heizung  mittels  überhitzter  Wasser- 
dämpfe  nnd  ihre  Anwendung  in  der  Industrie. 

Mit  Abbildangen. 

Wie  in  den  meisten  Hilfsmitteln  nnd  Verfahnmgsarten,  deren  sich 
die  Industrie  heute  bedient^  gegen  den  Stand  der  Technik  weniger 
Jahrzehnte  vor  uns  ein  gewaltiger  Umschwung  eingetreten  ist,  so  gilt 
dies  nicht  zum  geringsten  Grade  auch  von  den  Beheizungsmethodeo 
unserer  industriellen  oder  technischen  Oefen.  Die  Raschlebigkeit 
unserer  Zeit,  die  auf  das  Aeufserste  gesteigerten  Sohwierigkeiteo, 
welche  die  Concurrenz  der  Fabrikation  bereitet  hat,  zwingen  d^ 
Producenten,  Mittel  zu  ersinnen,  um  durch  vortheilhaftere  Einengung 
einerseits  und  Verbesserung  der  Qualität  seiner  Erzeugnisse  andererseits 
den  Markt  behaupten  zu  können.  Hierdurch  hat  sich  ein  natOrlicher 
Wetteifer  unter  den  Fabrikanten  nach  Erzielung  von  Besserem  und 
Billigerem  entwickelt,  welches  dem  erfindenden  Ingenieur  höchst 
interessante  Aufgaben  zu  lösen  aufgibt. 

Besonders  viel  war  und  ist  noch  zu  lebten  und  zu  verbessern  in 
den  Beheizungsarten,  sowie  in  den  Methoden  der  Erzeugung  und  des 
Transportes  der  Wärme,  ohne  welche  wir  die  meisten  Procesae  der 
chemischen  und  iandwirthschaftlichen  Industrie  nicht  ausführen  könnten. 
Trotzdem  in  dieser  Hinsicht  schon  viel  versucht  und  gethan  worden 
ist,  treffen  wir  noch  heute  vielfach  die  primitivsten  Einrichtungen 
in  der  Praxis  an,  so  dafs  es  als  eine  dankbare  Aufgabe  erscheint, 
dem  Neuen  und  Outen,  das  sich  uns  auf  dem  Gebiete  des  Heizungs- 
faches zeigt,  erhöhte  Aufmerksamkeit  zu  schenken  und  Einiges  davon 
einer  Besprechung  zu  unterziehen. 

Unter  der  Bezeichnung  „LeAmann^sche  Heissvng^^  so  genannt  nach 
deren  Erfinder  und  erstem  Ausführer,  dem  Ingenieur  Richard  Lehmann 
in  Dresden,  führen  wir  hier  eine  neue  Methode  der  Wärmeerzeugung 
und  des  Wärmetransportes  vor,  welche  in  der  weitgehendsten  Weise 
eine  hervorragende  Rolle  in  der  Technik  und  speciell  in  der  chemi- 
schen Industrie  zu  spielen  verspricht.  Es  beruht  diese  Heizungsmefhode 
auf  der  Erzeugung  und  Verwendung  niedrig  gespannter,  überhitzter 
Wasserdämpfe. 

Wenn  man  dem  Dampfe,  getrennt  von  dem  Wasser,  aus  welchem 
er  gebildet  wurde,  Wärme  zuführt,  so  geht  er  in  einen  Zustand  über, 
welcher  dem  der  sogen,  permanenten  Oase  verhältnifsmäfsig  ähnlich 
ist  und  den  man  als  überhitzten  Zustand  bezeichnet.  Die  Temperatur- 
znnahme  bei  dieser  Wärmezufuhr  ist  unbegrenzt  und  unabhängig  von 
der  Spannung  des  Dampfes.  Auf  diese  Eigenschaften  des  Dampfes 
gründet  sich   die  hier  zu  erörternde  Le^mann'sche  Heizung,  welche 
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iomit  alff  eine  offene  Miederdraok-Dampfheizang  Ar  höhere  Tenüpera* 
ttiteti  beceiehnet  werden  kaim; 

Diese  Beizmethode  eignet  sich  in  allen  den  FfiUen,  wo  es  deli 
am  Bfzeagung  gleichmftfsiger  Temperaturen  zwischen  100^  und  390^ 
handelt,  um  Temperaturen  also,  welche  mittels  gesättigter  Dämpfe 
deshalb  nur  schwer  oder  nicht  mehr  erzfeit  werden  können ,  weil  der 
Dampf  behufs  Erreichung  dieser  Temperaturen  alsdann  Spannungen 
annehmen  müfste,  die  nicht  allein  praktisch  unzulässig  und  gefährlich 
sein,  sondern  auibh  derartig  starkwandige  Oeftfse  voraussetzeä  würden, 
daf^  def  Kostenpunkt  und  die  Zweckmäfsigkeit  sehr  bald  von  selbst 
zu  einer  Grenze  der  Anwendbarkeit  führen  mttfsten.  Es  ist  ja  hin- 
län^ieh  bekannt,  dafs  die  Tentrperatur  des  gesättigten  Dampfes  keines- 
wegs im  geraden  VerhältDifs  zu  seiner  Spannung  wächst,  dafs,  wäh- 
rend der  Dampf  bei  1>t  lOO^  Temperatur  hat,  er  bei  Yerdoppelung 
seiner  Spannung  nur  um  etwa  20<^  wärmer  wird  tL  s.  w.  und  dafs 
das  Wachsthum  der  Temperatur  um  so  kleiner  wird,  je  höher  die 
Dampfspannung  ist. 

Die  Mehrzahl  der  Processe  der  chemischen  und  landwirthschaft* 
liehen  Industrie  verlangt  aber  gerade  Temperaturen  bis  zu  350^,  woraus 
sich  schliefsen  läfst^  welches  grofse  Feld  der  Anwendbarkeit  diese 
Heizung  mit  überhitztem  Dampfe  beherrscht 

Lehmann  verwendet  in  seinen  Heizapparaten  Dampf  von  niederer 
Spannung^  wie  er  in  jedem  mit  einer  Kesselanlage  versehenen  Geschäft 
zu  haben  ist.  Eine  besonders  wichtige  und  werthvolle  Eigenthümlich- 
keit  dieser  Heizung  ist  die,  dafs  sie  zu  den  Regenerativsystemen  ge- 
hört, da  der  verwendete  Dampf  immer  wieder  zurückgeführt  und  von 
Neuem  überhitzt  wird. 

Die  Heizapparate  bestehen  einmal  in  Röhren,  in  denen  der  Dampf 
im  Kreislauf  sich  bewegt  und  auf  die  nöthige  Temperatur  überhitzt 
wird,  zum  andern  in  Röhren,  mittels  welcher  der  überhitzte  Dampf 
Wärme  abgibt  Erstere  Röhren  dienen  somit  als  Ueberhitzer,  letztere 
als  Heizfläche.  Dabei  ist,  wie  erwähnt,  die  Anordnung  dieser  Röhren 
80  getroffen,  dafs  der  Dampf  in  einem  Ofen  mehrfach  wieder  über- 
hitzt wird  —  sich  regenerirt  — ,  also  von  Neuem  Wärme  aufnimmt, 
so  dafs,  wie  angestellte  Messungen  ergeben  haben,  die  relativ  kleine 
Dampfmenge  von  25  bis  35^^  in  der  Stunde  genügt,  um  Heizungsan- 
lagen gröfster  Dimensionen  oder  mehrere  solcher  Anlagen  zu  ver- 
sorgen, indem  der  Dampf  diese  nach  einanjier  durchfliefst  u.  s.  w» 
In  diesem  Umstände  liegt  zum  Wesentlichen  die  grofse  Wärmeökono- 
mie, welche  dieses  Heizungssystem  auszeichnet. 

Die  Construction  der   Heizkörper   ist   etwa  folgende:    In   einem 

weiten,    an    dem    einen    Ende    durch     ein    Sackrohr    geschlossenen 

Rohre  befindet  sich  ein  engeres  Rohr,    welches  mit  seinem  offenen 

Ende    bis    fast    auf  den    Boden    des    Sackrohres    reicht,    mit   dem 
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anderen  Ende  aber  einen  Krümmer  durchsetzt,  durch  welchen  das 
erstere  (umschliefsende)  Rohr  mit  einem  ebensolchen  Nachbarrohre 
verbunden  ist.  Die  aus  den  Yerbindungskrttmmern  der  Rohre  hervor- 
ragenden Enden  der  Innenrohre  sind  gleichfalls  durch  kleine  Erilmmer 
verbunden.  Durch  fortgesetzte  Verbindung  derartiger  Rohrcombina- 
tionen  entsteht  ein  Rohrsjstem  von  äufserlich  durch  Sackrohre  ein> 
seitig  geschlossenen  Rohren,  in  denen  der  Dampf  in  der  Weise 
umläuft,  dafs  er  zunächst,  von  einer  Kesselanlage  o.  dgl.  kommend, 
in  ein  Innenrohr  eintritt,  dieses  bis  zum  Boden  des  Sackrohres  durch- 
fliefst,  alsdann  durch  letzteres  gezwungen  wird,  in  dem  ringförmigen 
Räume  des  umschliefsenden  Rohres  aufwärts  zu  strömen,  durch  dessen 
Krtlmmer  in  das  benachbarte  Aufsenröhr  überzutreten  und  dieses  bis 
zum  Sackrohre  zu  durchfliefsen ,  von  wo  aus  der  Dampf  umgekehrt 
veranlafst  wird,  in  das  entsprechende  Innenrohr  einzutreten  u.  s.  f. 
Die  Sackrohre  liegen  im  Feuerraume  und  dienen,  als  eigentliche  Ueber- 
hitzer,  dem  Dampf  zur  Wärmeaufnahme,  während  die  anderen  Rohre, 
welche  die  Verlängerungen  der  ersteren  bilden,  im  Arbeitsraume  der 
Anlage  liegen  und  als  Heizfläche  dienen. 

Es  leuchtet  ein,  dafs  die  Regeneration  des  Dampfes  beliebig  oft 
wiederholt  werden  kann;  Lehmann  construirt  beispielsweise  Oefen,  in 
denen  der  Dampf  60  bis  70  mal  überhitzt  wird.  Ein  anderer  wesent- 
licher Vortheil  dieser  beschriebenen  Construction  ist  aber  der,  dafs 
aus  naheliegenden  Gründen  die  mittlere  Temperatur  des  Dampfes  in 
jedem  Rohr  die  gleiche  sein  mufs,  ein  Umstand,  der  derartige  Hei- 
zungen sich  durch  eine  hohe  Oleichfbrmigkeit  der  Temperatur  aus- 
zeichnen läfst.  Ganz  ähnlich  der  beschriebenen  Construction  sind  die 
Heizkörper  gestaltet,  deren  sich  Lehmann  für  gewöhnliche  Dampfäber- 
hitzer  bedient,  welche  wir  zunächst  einer  Besprechung  unterziehen 
wollen. 

Dampföberhitsser  sind  Apparate,  in  denen  der  Kesseldampf  oder 
der  Abdampf  einer  Maschine  auf  eine  höhere  Temperatur,  als  seiner 
Spannung  im  gesättigten  Zustande  entspricht,  überhitzt  wird,  ohne 
diese  Spannung  zu  erhöhen.  Ein  Bild  solcher  Apparate  gibt  die  Text- 
figur 1.    Die  Dampfüberhitzer   sind   von   besonderer  Wichtigkeit  für 


Digitized  by 


Google 


R.  Lehmann'a  Heizung  mittels  überhitzter  Wasserdämpfe.  223 

ehemiflohe  iDdusirien,  wie  Seifen*  und  Fetifabrikation  u.  dgl.,  und 
überall  dort  am  Piatae,  wo  es  sich  um  Eochung  von  Materialien  bei 
höheren  Temperaturen  handelt  und  wo  die  Qualität  der  Materialien 
durch  directe  Beheizung  der  Eoehgefftrse  leiden  würde.  Das  Kochen 
mit  Hilfe  von  überhitztem  Dampfe  hat  vermöge  der  grofsen  Reinlich- 
keit und  Bequemlichkeit,  femer  aber  yermöge  der  sehr  grofsen  Regulir- 
barkeit  der  Temperatur  und  der  Möglichkeit  der  raschen  Abstellung 
des  Eochprocesses  so  überwiegende  Yortheile  gegenüber  dem  directen 
Kochverfahren  über  offenem  Feuer ,  dafs  es  kaum  nöthig  ist,  die  ein- 
zelnen Vorzüge  näher  zu  beleuchten. 

Wenn  sich  früher  der  Anwendung  überhitzter  Wasserdämpfe  Wider- 
stände in  den  Weg  stellten,  so  hatte  dies  seinen  Grund  meist  darin, 
dafs  es  bisher  nicht  gelungen  war,  sicher  wirkende  und  haltbare 
Dampfüberhitzer  zu  constrairen.  Die  meisten  derartigen  Apparate 
nutzten  sich  rasch  ab  und  wurden  leicht  undicht  —  Uebelstände,  welche 
bei  der  Le^ann^schen  Construction  auf  Grund  längerer  Erfahrung  glück- 
lich beseitigt  scheinen. 

Die  hier  beschriebenen  Apparate  gestatten  noch  eine  andere  werth- 
YoUe  Anwendung,  als  Dampfirockner  für  Kesselanlagen,  Es  ist  hinläng- 
lich bekannt,  dafs  selbst  unsere  best  angelegten  Kessel  Dampf  mit 
grofsen  Mengen  beigemischten  Wassers  liefern.  Diesbezügliche  Messun- 
gen haben  dargethan,  dafs  der  Gehalt  des  Dampfes  an  sogen,  mit- 
gerissenem Wasser  bis  zu  15  Proc  betragen  kann.  Erwägt  man  nun, 
dafs  zur  Erwärmung  von  1^  Wasser  bis  zur  Dampfbildung  bei  den 
gebräuchlichen  Kesselspannungen  durchschnittlich  150^  Wärme  (die 
sogen.  Flüssigkeitswärme)  erforderlich  sind,  so  berechnet  sich  leicht 
der  beträchtliche  Wärmeverlust,  welcher  bei  Dampfmaschinen,  die 
stündlich  1000  und  noch  mehr  Kilogramm  Dampf  verbrauchen,  durch 
das  von  diesem  Dampfe  mitgeführte  Wasser  entspringt.  Indessen  ist 
nicht  nur  der  directe  Wärmeverlust  in  Betracht  zu  ziehen,  sondern 
auch  zu  bedenken,  dafs  dieses  mitgerissene  Wasser  noch  anderweit 
lästig  wird. 

Durch  Anbringung  eines  Dampftrockners,  in  welchem  das  dem 
Dampfe  beigemischte  Wasser  nicht  nur  vollständig  verdampft,  son- 
dern dieser  auch  noch  schwach  überhitzt  wird,  können  derartige 
Wärmeverluste  bedeutend  vermindert  werden.  Durch  Speisung  der 
Dampfmaschinen  mit  überhitzten  oder  gemischten  Dämpfen  resultiren 
aber  auch,  wie  längst  nachgewiesen  ist,  günstigere  Effecte  von 
Maschine  und  Kessel.  Derartige  Dampftrockner  können  zudem  mit 
Yortheil  im  Fuchse  der  Kesselanlagen  angebracht  werden,  so  dafs 
dieselben  keiner  besonderen  Feuerung  bedürfen,  sondern  durch  die 
abziehenden  Heizgase  bestrichen  werden,  ehe  letztere  in  den  Schorn- 
stein entweichen. 

nicht   minder   wichtig   als    diese   gewöhnlichen   Dampfüberhitzer 
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amd  die  versoliiedeiieii  ConrtraelioDeB  teduaeeher  OefSeo  orit  Lefcnumii*- 
•eher  Heisuig,  von  doMo  wir  dut  einige  heraoegreifen  nod  besfwe- 
ehen  wollen. 

Wie  erwMuit,  erfordern  die  meisten  Vorgftnge  der  chenÜMhei 
nnd  landwirtbschftfÜiohen  Industrie,  besonders  da ,  wo  es  sieh  darum 
haod^,  organische  Sobstaiiaen  in  fllr  die  weitere  Yerarbeitang  ge- 
eignete Form  sn  bringen,  mittlere  Temperatureo  swisofaen  150^ 
bis  2500.  Bei  der  Empfindlichkeit  der  Mehrzahl  der  organischen 
Produete  ist  es  eine  Hauptsache,  die  Behaadinng  derselben  unter  einer 
möglichst  gldchmftfsigen  und  genan  sn  regolirenden  Temperatur  ver 
sich  gehen  an  lassen.  Durch  directe  Feuerung  ist  dies  kaam  eu  er- 
reiehen.  Die  grofse  Teraperaturdifferenz  zwischen  Feuerherd  und 
Arbeitsraum  mu£B  nothwendiger  Weise  zu  Unregelmäfsigkeiten  fÜtocB, 
sobald  wir  uns  der  directen  Heizung  bedienen.  Als  das  Ideal  der 
Beheizungsmethode  für  Oefen  nnd  Apparate,  in  denen  organisohe 
Materialien  zu  behandeln  sind,  ranis  diejenige  beaeichnet  werden,  bei 
welcher  die  Wftrmequelle,  d.  i.  die  Wiftrme  abgebende  Hdzfliidie, 
keine  wesentlich  höhere  Temperatur  besitzt,  als  der  auszuftthreDde 
Ptoceft  verlangt  Jede  Heizmetbode,  welche  dies  nidit  anstrebt  oder 
von  vom  herein  unmöglich  macht,  kam  der  Fabrikation  keine  BOig- 
schaft  Atr  einen  rationeUen  Betrieb  und  dne  sidiere  Prodaotion  in 
Hinsicht  der  Qualitftt  bieten.  Grorse  Heizflächen  und  geringe  Tem- 
peratur sind  ja  auch  die  leitenden  Ideen  für  jeden  Heiztechniker  dort, 
wo  es  sich  um  Heizung  von  Zimmern  und  Gebäuden  handelt  und  hygie- 
nische Racksichten  in  den  Vordergrund  treten.  Wie  dort  die  glöhen- 
den  Zimmeröfen  und  sonstigen  ttberheifsen  Caloriferen,  welche  die  Luft 
verschlechtem,  beseitigt  und  mehr  und  mehr  durch  die  mildere  Dampf- 
und Wasserwftrme  ersetzt  werden,  so  soll  auch  in  der  organissh- 
chemischen  und  landwirthschaftUchen  Industrie  das  Bestreben  zu  Tage 
treten,  oben  bezeichnetem  Ziele  näher  zu  kommen.  Die  Le^mann'sdie 
Heizmetbode  darf  als  eine  solche  bezeichnet  werden,  welche  mit 
grofser  Sicherheit  letztere  Aufgabe  erfalit 

Ein  in  den  bezüglichen  Industriezweigen  besonders  häufig  vor- 
kommender Procefs  ist  das  Rösten  von  Materialien.  Als  Rösten  kann 
allgemein  ein  Vorgang  bezeichnet  werden,  durch  welchen  oiganischen 
Materialien,  über  den  Grad  ihrer  Lufttrockenheit  hinaus  Waseer  ent- 
zogen wird,  wobei  dieselben  zumeist  ihre  äufsere  wie  innere  chemische 
und  physikalische  Beschaffenheit  veräDdera.  Für  Processe  dieser  Art 
hat  LehmkoiMK  besondere  Röstoj^porafe  unter  Anwendung  seiner  Heizung 
constrairt,  die  durch  Fig.  %  veranschaulicht  sind.  Die  Verwendbar- 
keit dieser  Apparate  ist  eine  ungemein  vielseitige;  besonders  sind  die- 
selben zur  Erzeugung  von  Dextrin,  zum  Rösten  von  Kaffee  -  und  Cacao* 
höhnen,  Eicheln,  Gerste,  Farbmalz ^  Surrogaten  u.  dgL  geeignet.  Sb 
ist  hier   nicht  der  Ort,    die   einzelnen   Anwendungen   eingehend  sa 
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Fig.  2. 


besprechen^  es  genüge,  den  Werth  dieser  Apparate  fltr  die  Dextrin- 
fabrikation  in  Ettrse  hervorzuheben  und  die  Einrichtung  derselben  zu 
beleuchten. 

Es  bestehen  diese  Apparate  aus  flachen,  cylindiischen  Oef&fsai, 
welche  auf  oben  beschriebenen,  Wärme  abgebenden  Heisrohren  auf- 
liegeo.  Bis  zu  drei  solcher  Gefäfse  können  neben  einander  angebracht 
und  zu  einer  Anlage  mit  gemeinsamer  Hdzung  vereinigt  werdai.  Die 
Röatgeftbe  sind  im  Innern  sauber  ausgedreht  und  besitsen  je  ein 
Rührwerk,  welches  rechts-  und  linksläufig  gemacht  werden  kann; 
durch  dasselbe  wird  das  eingebrachte  Material  sehr  gleichm&Tsig  durch- 
rdhrt,  was  fOr  alle  Röstprocesse,  besonders  aber  für  die  Dextrin- 
erzeugimg ein  unbedingtes  Erfordemifs  ist  Die  Oefäfse  sind  durch 
leicht  aufhebbare  Deckel  verschlossen,  in  denen  sich  Dunstabzüge  für 
das  beim  Rösten  verdampfende  Wasser  sowie  je  eine  FüllöShung 
befinden,  welche  letztere  gleichzeitig  zur  bequemen  Entnahme  von 
Proben  und  zur  jederzeitigen  Beobachtung  des  Röstprocesses  dient. 
Jedes  Grefäfs  besitzt  eine  Ausschüttgosse,  welcher  bei  Uinkehr  des 
Drehungssinnes  des  Rührwerkes  das  geröstete  Material  zugeführt  wird, 
wodurch  eine  selbstthätige  Entleerung  des  Qef&fses  erfolgt.  Die  Tem- 
peratur wird  durch  ein  genaues  Pyrometer,  welches  sich  vom  im 
Mauerwerk  befindet,  angezeigt  und  kann  auf  den  Grad  genau  regu- 
Urt  werden. 

Referent  hatte  Gelegenheit,  Beobachtungen  über  Leistung  und 
Brennstoffverbrauch  derartiger  Anlagen  bei  Röstung  verschiedener 
Materialien  zu  sammeln;  davon  seien  nur  folgende  angeführt.  Die 
Röstdauer  hängt  natürlich  wesentlich  von  dem  zu  röstenden  Material 
und  der  Temperatur  ab,  welche  in  Anwendung  kommen  darf.  Bei 
Röstung  von  Gacaobohnen  wurde  eine  durchschnittliche  Röstdauer  von 
50  bis  70  Minuten  beobachtet;  der  Einbrand  betrug  5  bis?  Proc.  Das 
Füllen  und  Entleeren  der  Gefftfse  beanspruchte  nur  2  bis  3  Minuten, 
die  angewendete'Temperatur  war  2500  und  es  wurden  für  100^  frische 
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Bohnen  5  bis  &^  Kohlen  verfeaert  Kaffee  erforderte  IVi  bis  1  Vf  Stan- 
den bei  einem  Einbrande  von  etwa  20  Proe.  Die  Erzeugung  von  ,,blon- 
dem^  Dextrin  erforderte  1  bis  ly^  Stunden,  die  des  ^dunkelblonden^ 
bis  ^'gelben^  2  bis  2Vs  Standen  Röstzeit,  bei  Temperaturen  von  120 
bis  200  und  2300.  e^  wurden  hierbei  in  einer  Anlage  für  4  Gef&be 
stündlich  etwa  8^^  Kohlen  verbraucht  Bei  einer  Füllung  von  50i^  in 
jedem  Gefäfs  und  einer  durchschnittlichen  Röstdauer  von  2  Stunden 
erfordert  hiernach  in  diesen  Anlagen  die  Erzeugung  von  100^^  Dextrin 
nur  etwa  8^  Kohlen.  Der  Dampfverbrauch  wurde  mehrfach  genauen 
Eichungen  unterworfen  und  ergab  «ich  zu  20,8  bis  25*^  in  der  Stande. 
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Eine  weitere  int^ressaDte  Reihe  JLeAmann'scher  Oefen  sind  dessen 
Back'  und  Drockenöfen^  von  denen  Fig.  3  ein  Bild  gibt.  Einer  ein- 
gehenderen Besprechung  sind  dieselben  bereits  in  BmAaum:  Das 
Brodbacken  (Braunsehweig  1878  S.  230)  antersogen,  worauf  hier  ver- 
wiesen werde )  obgleich  die  a.  a.  0.  befindliche  Abbildung  nur  eine 
principielle  Darstellung  des  Heizungssystemes  gibt  Derartige  Oefen 
sind  nicht  nur  für  die  Brodbäckerei,  sondern  auch  als  Trockenöfen 
für  chemische  Fabriken  von  grofsem  Werthe. 

Eine  Abänderung  solcher  Trockenöfen  zeigt  Fig.  4.  In  dieser 
AusfQhrung  finden  derartige  Oefen  besonders  in  der  chemischen  In- 
dustrie Anwendung.  Dieselben  besitzen  mehrere  Arbeitsflächen,  zwi- 
schen denen  sich  je  ein  Wärme  abgebendes  Rohrsjstem  ausbreitet. 
iJede  dieser  Arbeitsflächen  kann  einzeln  aus  dem  Ofen  herausgezogen 
werden,  zu  welchem  Zwecke  sich  aufserhalb  Schienen  befinden.  Die 
Leistungsfähigkeit  solcher  Oefen  ist   naturgemäfs  eine  bedeutende. 

Obwohl  die  Mannigfaltigkeit  der  Einrichtungen,  bei  denen  Lek- 
mann^s  Heizsjstem  Verwendung  finden  kann,  mit  diesen  Beispielen 
keineswegs  erschöpft  ist  (Referent  erinnert  nur  an  die  Eignung  der 
Le^mann'schen  Heizung  zur  Erwärmung  von  Trockenstuben,  Darren, 
Lackiröfen  und  ähnlichen,  speciellen  Bedürfnissen  dienenden  Anord- 
nungen), so  soll  schliefslich  nur  noch  einer  von  den  vorbeschriebenen 
einigermafsen  verschiedenen  Construction  kurz  erwähnt  werden.  Es 
sind  dies  die  in  Fig.  5  und  (ß  veranschaulichten  Retorten  und  Kessel- 
apparate für  Destillations-,  Sublimations-  und  Schmelzprocesse,    bei 


Fig.  5.  I, — -"• ^- 1^         Fig.  6. 
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Anwendung  von  höheren  DampAemperaturen  (300  bis  3750).  Die  Con- 
struction der  Wärme  abgebenden  Heizfläche  ist  das  Einzige,  worin 
diese  Apparate  von  oben  beschriebenen  abweichen.  Um  eine  directe 
Ueberführung  der  Wärme  des  Dampfes  in  die  zu  behandelnden  Ma- 
terialien zu  erzielen,  sind  bei  diesen  Retorten  und  Eesselapparaten  die 
Heizrohre  als  eing^ossene  Kanäle  der  Oefftfswand  ausgebildet,  wo- 
durch erreicht  wird ,  dafs  die  Dampfwärme  durch  die  Retorten  -  oder 
Kesselwand   direct  in  das  Material  eintritt     Die  Form  der  Oefäfse 
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kann  eine  sehr  versehiedene  sein  und  wird  bei  Sehmeluppar&ten  sieh 
der  der  oben  heficliriebeQen  Böstgef&fse  n&hern.  Die  hier  abgebildete 
Betorte  dient  vorzogsweiae  zu  DeatUlationsaweeken  in  der  F^abii- 
katioD,  zur  Deaüllation  von  Wollrttdutänden,  von  Theerprodvojten,  Hine- 
raldlen,  Sablimatioa  achwerflUchtiger  SabataDsen  ^.  dg^.  Fttr  Schmelz- 
processe  der  Lack-  und  Siegellaekfabrikatian^  femer  zur  Erzeagnng 
TOO  Caramel  aua  Olucoae  u.  s.  w.  wendet  Lehmonn  keaaeU&rmige 
Apparate  principiell  gleicher  Conatruction  an. 

Der  Zweck  vorliegender  Hittheiiung  wird  erreicht  aein,  wenn  es 
gelungen  iat,  die  betheiligten  Fachkreise  auf  die  Vielaeitigkeit  dieser 
JLeAmann'Bchen  Heizung,  welche  bisher  zur  KeniitnifsDahme  in  weiteren 
Kreisen  noch  nicht  gelangt  zu  sein  scheint,  aufmerka^in  zu  machen 
u^d  zu  weiterem  Streben  in  der  allgemeinen  Nutzbarmachung  dieses 
neuen  Heizungsprincipes  V^ranlasaung  gegeben  zu  ha][>en.  £ 


üeber  die  gebränehliehsten  Beleaehtangsmittel;  von 
Fr.  Rüdorff  in  Berlin. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  1f 
(Schlafs  der  Abhandlung  8.  188  dieses  Bandes.) 

SchniÜbrenner.  Die  zu  meinen  Versuchen  verwendeten  Schnitt- 
Wnner  sind  Hohlkopfbrenner  von  Speckstein  mit  Messingfaaaung,  wie 
solche  von  den  Berliner  OasweriLcn  in  9  Ordfsen  geliefert  werden. 
Jeder  Brenner  ist  mit  einem  messingenen  Untertheil  versehen,  welcher 
unten  eine  kleine  Oefihung  hat,  durch  die  das  Gas  in  den  Brenner- 
kopf eintritt.  Durch  diese  bekannte  Vorrichtung  wird  bewirkt,  dab 
das  6as  aus  der  Brenneröffnung  unter  geringem  Druck  ausströmt  und 
die  Flamme  von  den  Schwankungen  des  äufseren  Druckes  unabhängi- 
ger gemacht  wird.  Die  Nr.  1  bis  6  werden  zu  Tarifbrennem  ange- 
wendet und  sollen  bei  mittlerem  Abenddruck:  Nr.  1  3S\  Nr.  2  66>, 
Nr.  3  1001,  Nr.  4  1331,  {Ir,  5  1661  und  Nr.  6  2001  Gas  in  der  Stunde 
durchlassen.  Die  Einrichtung  und  das  ftufsere  Ansehen  dieser  Brenner 
ist  aus  Fig.  9  Taf.  14  ersichtlich.  Ich  habe  meine  Versuche  auf 
3  Brenner  und  zwar  Nr.  3,  6  und  9  beschränkt  Die  Weite  des 
Schnittes  beträgt  bei  Nr.  3  0,25,  bei  Nr.  6  0,3  und  bei  Nr.  9  0°«,4. 

Aufser  diesen  wird  in  Berlin  als  Stoafsenbrenner  ein  Speckstein- 
sohnittbrenner  Nr.  8  von  derselben  Gonstruption  wie  die  vorigen,  aber 
ohne  Untertheil  angewendet.  (Die  Schnittbrenner  mit  Biasatz  kosten 
0,20,  ohne  Einsatz  0,15  H.  das  Stack).  Die  nachstehende  Tabelle 
zeigt,  wie  mit  zunehmendem  Gasverbrauch  die  Lichtstärke  bei  Anwen- 
dung dieser  Brenner  wächst. 
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Sohnittbrenner  | 

SchniUbrenner  \ 

Stüodl. 

Nf 

.3 

Nr 

6 

Nr 

•  9 

Nr 

.8 

Verbrauch 

Eerwn 

1  Kerze 

dfurch 

Kerzen 

IKer^ 
durch 

Kerzen 

1  Kerze 
durch 

Kerzen 

1  Kerze 
dorcb 

251 

14 

22,71 

14 

22,71 

1,2 

20,81 



__ 

80 

1,6 

18,8 

1,6 

18,8 

.1,8 

16,6 

— 



40 

2,5 

16,0 

2,7 

14,8 

2,8 

14,3 

-— 



50 

3,3 

15,1 

3,7 

13,5 

3,8 

13,1 

— 

— 

60 

4,0 

15,0 

4,5 

18,3 

4,9 

12,8 

— 



70 

4,7 

14,9 

5,6 

12,7 

6,0 

11,6 

— 

— 

80 

6,5 

12,3 

7,1 

11,2 

7,2 

11,11 

90 

— 

— 

7,6 

11,8 

8,» 

10,8 

8,1 

11,1 

100 

— 

— 

8,5 

11,7 

9,6 

10,5 

9,1 

10,9 

120 

— 

— 

10,4 

11,5 

11,7 

10,3 

11,1 

10,8 

140 

— 

— 

13,0 

10,8 

14,0 

10,0 

13,1 

10,6 

160 

— 

— 

— 

— 

16,4 

9,7 

15,0 

10,6 

190 

— 

— 

— 

— 

20,0 

9,5 

17,8 

10,7 

200 

— 

— 

— 

-=-■ 

— 

— 

18,2 

10,9 

220 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

20,2 

10,9 

250 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

22,7 

11,0 

260 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

23,2 

11,2 

270 

— 

— 

— 

— 

— 

28,6 

11,4 

Diese  Versuche  zeigen ,  dafs  bei  den  Brennern  Nr.  3,  6  an<}  9 
mit  zunehmendem  Verbrauch  die  ftlr  die  Hervorbringuog  von  1  Kerzen- 
flamme erforderliche  Anzahl  von  Liter  Leuchtgas  eine  immer  ge- 
ringere wird ,  ähnlich  wie  bei  den  Argandbrennern ,  dafs  aber  bei  dem 
Brenner  Nr.  8  bei  einem  Oasverbrauch  von  etwa  1501  die  höchste 
Leistnngsffthigkeit  eintritt  Bei  einem  1501  übersteigenden  Verbrauch 
iai  filr  die  Zunahme  der  Lichtstärke  um  1  Kerze  ein  immer  gröfser 
i^erdeader  Gasaufwand  erforderlich.  Schnittbrenner  mit  noeh  weiterem 
Schnitt  zeigen  bei  einem  über  eine  gewisse  Grenze  gesteigerten  Gas- 
verbrauch dieses  Verhalten  in  noch  höherem  Mafse;  ja  es  kann  sogar 
geaehehen,  dafs  die  absolute  Intensität  mit  wacbs^dem  Verbrauch 
nieder  abnimmt  So  ergab  beispielsweise  ein  weiter  Sehnittbrenner 
bei  einem  stündlichen  Gasverbrauch  von  245^  19,6  Kerzen,  bei  2651 
20,4  j^erzen,  bei  3021  19,5  Kerzen.  In  diesem  Falle  geht  nicht  allein 
eine  bestimmte  Menge  Gas  ungenützt  verloren,  sondern  das  über- 
flüssig ausströmende  Gas  kühlt  auch  noch  die  Flamme  ab  und  beeii^- 
trächtigt  dadurch  die  Lichtentwicklung  nicht  unerheblich.  Dieser  letzte 
Fall  tritt  dann  ein,  wenn  die  Flamme  mit  einem  deutlich  hörbaren 
Bauschen  brennt.  Bei  den  Zweilochbrennem  ist  dieser  Uebelstand 
noch  viel  hervortretender. 

In  Fig.  12  sind  die  Resultate  der  Versuche  mit  den  Schnittbrennem 
graphisch  dargestellt  und  mit  3*,  6*,  9*  und  8*  bezeichnet  Zugleich 
ist  der  besseren  Vergleichung  wegen  in  derselben  Figur  mit  I  be- 
zeiehiiet  die  Beziehung  zwischen  Lichtstärke  und  Gasverbrauch,  des 
Argandbrenners  I  aus  Fig.  11  hinzugefügt 

Seit  einiger  Zeit  kommen  ia  den  Handel  grofse  sogen.  Bray'sche 
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40-  und  TOflammige  Schnittbrenner,  welche  zur  Beleachtung  öffeni- 
licber  Plätze  Verwendung  finden.  Ich  habe  zwei  solcher  Brenner,  so- 
weit es  die  in  meiner  Photometerkammer  herrschenden  Dmckyer- 
h&ltnisse  erlaubten,  untersucht  und  folgende  Resultate  erhalten: 


Bray'scher    Sc 

hnittbrenner 

stündlicher 
Verbrauch 

40flaminig 

TOflammig 

Kerzen 

1  Kerze  durch 

Kerzen 

1  Kerze  durch 

1351 

12,8 

10,51 

12,9 

10,51 

150 

14,9 

10,0 

14,9 

10,0 

180 

18,7 

9,6 

18,8 

9,6 

200 

21,0 

.    9,5 

21,2 

9,4 

220 

23,3 

9,4 

23,6 

9,3 

250 

26,7 

9,4 

27,2 

9,2 

280 

30,3 

9,2 

30,8 

9,1 

300 

32,5 

9,2 

33,1 

9,0 

Die  mit  marktschreierischen  Anpreisungen  in  den  Handel  gebrach- 
ten Brönner^schen  Patentbrenner  sind  Specksteinschnittbrenner  tod 
ganz  ähnlicher  Construction  wie  die  oben  beschriebenen.  Dieselben 
übertreffen  in  Bezug  auf  Leistungsfähigkeit  (Oasersparnifs  und  Leucht- 
kraft) keineswegs  andere  gute  Schnittbrenner,  haben  aber  vor  diesen 
den  unbestrittenen  Vorzug,  dafs  sie  für  einen  etwa  8 mal  höheren 
Preis  verkauft  werden. 

S^eüochbrenner,  Von  Zweilochbrennem,  welche  vielfach  als  ^^ Spar- 
brenner'^ im  Handel  sind,  habe  ich  die  sogen.  Braj'schen  untersucht 
und  zwar  Nr.  3  bis  6  und  9.  Die  Brenner  bestehen  aus  einer  Messing- 
hülße,  welche  oben  mit  einer  mit  2  Löchern  versehenen  Porzellan- 
platte geschlossen  ist  Fig.  10  Taf.  14  zeigt  einen  solchen  Brenner  in 
y^  n.  6r.  Etwa  in  der  Mitte  der  Hülse  ist  ein  feines  Drahtnetz  einge- 
fügt, um  den  Druck  an  der  Ausfiufsöffnung  zu  verkleinem.  Von  diesen 
Brennern  kostet  das  Stück  0,10  M.  Die  folgende  Tabelle  enthält  die 
Versuchsresultate : 


.l 

Zweilochbrennerll  Zweilochbreimeri'  Zweilochbrenner 

Zweilochbrenner 

Zweilochbrenner 

Nr.  3 

Nr.  4                     Nr.  6 

Nr.  6 

Nr.  9 

Sä 

> 

Kerzen 

1  Kerze 
durch 

Kerzen 

1  Kerze 

durch 

Kerzen 

1  Kerze 
durch 

Kerzen 

1  Kerze 
durch 

Kerzen 

1  Kerze 
durch 

501 

1,5 

33,31 

2,3 

21,71 

2,* 

20,8 

3,2 

15,61 

3,7 

13,51 

60 

1,6 

37 

2,7 

22,2 

2,8 

21,4 

3,8 

15,8 

4,7 

12,8 

80 

1,8 

44 

8,6 

23 

3,7 

21,6 

6,8 

15,1 

6,9 

11,7 

100 

2,0 

50 

3,7 

27 

4,8 

23,2 

6,4 

15,6 

9,1 

10,9 

120 

2,0 

60 

8,9 

31 

4,7 

25,5 

7,3 

16,4 

10,9 

11,0 

140 

1,8 

80 

4,0 

35 

5,0 

28 

8,1 

17,3 

12,8 

10,9 

150 

— 

4,1 

36 

6,0 

30 

8,5 

17,7 

13,7 

10,9 

180 



— 

M 

44 

5,1 

35 

9,6 

19,0 

16,6 

10,8 

200 



— 

— 

5,1 

40 

— 

18,2 

10,9 

220 



— 



— 

5,1 

43 



— 

19,4 

11,6 

240 



— 



— 

— 



— 

20,2 

ll,b 

250 



— 







- 





20,7. 

12,1 

260 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

21,1 

12,8 
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Wie  aas  dieser  Tabelle,  noch  mehr  aber  aus  der  graphischen  Dar- 
sielluDg  Fig.  12  zu  ersehen ,  zeigt  sich  bei  den  kleineren  Sorten  dieser 
Brenner  die  sehr  auffallende  Erscheinung,  dafs  die  Intensität  mit  stei- 
gendem Gasverbrauch  nur  bis  zu  einer  bestimmten  Grenze  zunimmt 
und  von  da  ab  constant  bleibt  Es  folgt  daraus,  wie  überaus  unvor^ 
theilhaft  die  Anwendung  dieser  Brenner  ist  und  wie  wenig  sie  ihren 
Namen  „Sparbrenner''  verdienen.  Wenn  eine  solch  nutzlose  Ver- 
schwendung von  Gas  bei  den  Brennern  Kr.  6  und  9,  wenigstens  inner- 
halb der  Yersuchsgrenzen ,  nicht  stattfindet,  so  zeigt  sich  auch  bei 
diesen,  dafs  sie  die  relativ  gröfste  Lichtmenge  bei  einem  ganz  be- 
stimmten Gasverbrauch  liefern. 

Die  durch  die  vorstehenden  Versuche  erlangten  Resultate  gewinnen 
in  gewisser  Beziehung  an  Uebersichtlichkeit,  wenn  man  die  in  1  Stunde 
durch  die  verschiedenen  Brenner  zu  schickende  Gasmenge  berechnet, 
welche  zur  Hervorbringang  von  2,  4,  6  .  .  .  Eerzenflammen  erforder- 
lich ist.  Die  nach  dieser  Richtung  hin  umgerechneten  Zifiem  sind  fUr 
einige  der  untersuchten  Brenner  in  der  folgenden  Tabelle  zusammen- 
gestellt. Die  erste  Rubrik  enthält  die  Anzahl  der  Kerzenflammen, 
welche  bei  Anwendung  der  in  der  Ueberschrift  bezeichneten  Brenner 
durch  die  in  den  einzelnen  Rubriken  enthaltenen  Liter  Gas  bewirkt 
werden: 


Argandbrenner 

Schnittbrenner 

Zweilochbrenner 

Kerzen 

I 

U 

m 

V 

VI 

vn 

IX 

X 

3 

l 

6 

1 

9 

1 

8 

1 

3 

1 

5  1  6 

.9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 

2 



65 

61 

67 

— 

49 

89 

77 

35 

33 

33 



100 



62 



4 

65 

80 

74 

88 

82 

64 

104 

89 

60 

54 

52 

— 

— 

91 

92 

54 

6 

78 

96 

88 

104 

98 

78 

117 

102 



74 

70 



— 



137 

72 

8 

94 

109 

101 

118 

115 

90 

126 

112 

— 

95 

87 

89 

— 

— 

147 

91 

10 

105 

122 

114 

132 

129 

102 

135 

123 



116 

105 

108 







111 

12 

116 

133 

126 

143 

142 

113 

144 

133 

— 

132 

122 

129 

___ 





132 

15 

134 

147 

143 

160 

161 

130 

158 

147 

— 

— 

148 

160 

— 

— 

— 

164 

18 

152 

159 

161 

177 

180 

149 

172 

160 

— 

— 

173 

192 



.1^ 



198 

20 

162 

— 

173 

189 

192 

162 

182 

170 

— 

— 

190 

215 

— 

— 

— 

233 

24 

— 

— 

202 

214 

215 

— 

204 

190 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Wenn  man  die  in  einer  Horizontalreihe  stehenden  Zahlen  mit 
einander  vergleicht,  so  f&llt  die  verschiedene  Leistungsfähigkeit  der 
einzelnen  Brenner  deutlich  in  die  Augen.  Es  geht  aus  diesen  Zahlen 
u.  a.  auch  hervor,  dafs  die  kleinen  Zweilochbrenner  unter  allen  Bren- 
nern die  verschwenderischsten  sind ,  dafs  man  sich  zur  Hervorbringung 
einer  schwachen  Beleuchtung  am  besten  der  kleinen  Schnittbrenner 
mit  Einsatz  bedient,  dafs  man  aber  zur  Erzeugung  von  grofser  Hellig- 
keit am  vortbeilhaf testen  Ai^and-  oder  weite  Schnittbrenner  anwendet 

Um  nun  die  fUr  die  Praxis  so  wichtige  Frage  nach  den  Kosten 
der  Beleuchtung,  welche  bei  Anwendung  der  verschiedenen  Brenner 
erzielt  wird,  zu  beantworten,  braucht  man  die  in  der  vorstehenden 
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Tabelle  mitgeUieilteii  Xiter  nur  mit  0,016  za  maltiplioiren,  um  die  in 
Pfeni^ig  aofigedrackten  E^OBten  fttr  1  Stande  Beleachtang  spi  erhalten, 
da  in  ßerlin  1000^  6^  16  Pf.  kosten. 

Von  den  in  letster  Zeit  in  den  Handel  gekommeDen  Brennern  will 
ich  nur  die  sogen.  Albocarbonbrenner  erwAnen.  Dieselben  bestehen 
ans  einem  Metallgef&fs,  welches  mit  Stücken  yon  Naphtalin  gefüllt 
ist  Von  diesem  geht  ein  Rohr  ans,  dessen  Ende  den  Brenner,  einen 
kleinen  Zweilochbrenner,  trägt  Der  Brenner  ist  so  gestellt,  dafs  ein 
Theil  der  yon  der  Flamme  ausgehenden  Wftrme  das  Hetallgefkfs 
gelinde  erwftrmt,  wodurch  das  Naphtalin  yerdampft  Da  das  Oas, 
beyor  es  zum  Brenner  gelangt,  durch  das  Hetallgefftfs  geht,  so  wird 
es  durch  die  Naphtalind&mpfie  carburirt  Die  auf  diese  Weise  erhal- 
tene Flamme  zeichnet  sich  durch  ruhiges  und  weifses  Lacht  ans.  Die 
mit  dem  Apparat  zu  yerschiedenen  Zeiten  yorgenommenen  pbolo- 
'  metrischen  Messungen  stimmten  nicht  yöUig  mit  einander  flberrai; 
aber  dies  hat  in  der  bald  mehr,  bald  weniger  grofsen  Menge  yoa 
Naphtalin»  welches  dem  Gase  beigemengt  wird,  seinen  Chrund.  ]tei 
einem  Versuche  yerbrauchte  der  Brenner  811  Gas  in  dw  Stunde.  •  Die 
nicht  carburirte  Flamme  gab  bei  der  photometrischen  Messung  1,6, 
die  carburirte  Flamme  bei  demselben  Gasyerlnrauch  4,0  Keiaen.  — 
Bei  einem  anderen  Versuch  erhielt  ich  bei  79^  Gasyerbrauch  olwe 
Carburirung  1,7,  mit  Carburimng  4,8  Kerzen.  Noch  mehrlaeh  aage- 
stellte  Versuche  ergaben  fthnliohe  Resultate.  Es  geht  aus  denselben 
unzweifelhaft  heryor,  dafs  der  Apparat  zu  denjenigen  Brennern  gehört, 
bei  welchen  das  Gas  auf  eine  anerkannt  ungünstige  Art  yerbrannt  und 
durch  eine  nachträgliche  Verbesserung  ein  höherer  Effect  erzielt  wird. 
Wie  aus  den  oben  mitgetheilten  Versuchen  heryorgeht,  erhielt  man, 
wenn  man  die  yon  dem  Albocarbonbrenner  yerbrauchten  80^  Gas  aus 
dem  Schnittbrenner  Nr.  6  yerbrennen  würde,  eine  Lichtstärke  von 
6,5,  während  der  Albocarbonbrenner  höchstens  4,8  Kerzen  ergabt 

Angesichts  dieser  Zahlen  kommt  man  unwillkürlich  zu  der  Ftage, 
weshalb  man  nicht  das  durch  Naphtalindampf  carburirte  Gas  aus  einem 
weiteren  Zweiloch-  oder  Scbnittbrenner  yerbrennt,  welche,  wie  die 
oben  mitgetheilten  Versuche  ergeben,  einen  weit  höheren  Nutzefiect 
geben  als  die  Brenner  mit  engeren  Löchern  oder  engem  Schnitt  In- 
dessen steht  der  Anwendung  dieser  weiteren  Brenner  der  Umstand 
entgegen,  dafs  dieselben  fUr  das  8c)iwere  carburirte  Gas  ganz  unge- 
eignet sind,  da  sie  eine  sehr  stark  qualmende  Flamme  liefern  würden. 

Es  dürfte  yielleicht  nicht  überflüssig  sein,  hier  die  Gründe  ans 
einander  zu  setzen,  weshalb  ich  bei  meinen  Versuchen  die  englische 
Normal- Walrathkerze  und  nicht  die  deutsdie  Normal-ParafBnkerze  tJa 
photometrische  Einheit  angewendet  habe.  Ich  darf  wohl  als  bekannt 
yoraussetoen,   dafs  man   yon  Seiten  des   daitsdien   Gasfachmäaner- 
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y  eranes  seit  einer  Reihe  yod  Jahren  bemaht  gewesen  ist,  eine  so  ge- 
Dwinte  deutsche  Normalkerxe  hersustellen,  deren  Flamme  bei  photo- 
metrisehen  Messungen  als  Ehibeit  zu  Grunde  gelegt  werden  soll.  Bei 
djeseo  Bemflhuiigen  ist  man  —  aus  welohemt  Grunde  ist  nieht  recht 
in  die  Oeffenfliekkeit  gedrungen  -—  auf  die  ParaiBttkersen  yerfallen, 
obwohl  sieh  aua  allen  Vefmchen^  die  damit  angestellt  worden  sind, 
gerade  die  Parafflnkeraen  als  die  zu  diesem  Zweck  ungeeignetsten 
Kenen  erwiesen  haben.  Wenn  man  die  in  den  Versammlungen  des 
Vereines  über  diese  Normalkerze  gepflogenen  Verhandlungen  liest,  so 
kann  man  sich  des  Gefühles  nicht  erwehren,  daTs  zur  Zeit  noch  immer 
an  dieser  Kerze  hernmlaborirt  wird,  um  sie  zu  einer  brauchbaren 
photometrischen  Einheit  zu  gestalten. 

Schon  vor  Jahren  habe  ich  Versuche  angestellt  s,  um  darüber  ins 
Klare  zu  kommen,  welche  Kerzenflamme  die  constanteste  Lichteinheit 
gebe.  Die  Versuche  bestanden  darin,  dals  ich  die  Flamme  eines 
Argandbrenners  mit  der  Flamme  d^  Kerzen  bei  einer  bestimmten 
Flammenhßhe  yerglich.  Dias  Resultat  dieser  direct  aufs  Ziel  geridite- 
ien  Versuche  war,  dafs  die  Flamme  einer  guten  Stearin-  und  Walrath- 
kerze  eine  zu  photometrischen  Zwecken  tauglichere  Einheit  liefere  als 
die  Flamme  der  Parafflnkerzen.  Auch  die  von  SchiUing  in  München  mit- 
getheilten  Versuche  —  die  einzigen  brauchbaren  Versuche,  welche  über 
diesen  G^enstand  angestellt  sind,  --  kamen  zu  demselben  Eq;ebnifs. 

Neuerdings  habe  ich  wiederum  Versuche  mit  den  deutschen  Nor- 
mal-ParafiBnkerzen,  wie  solche  gegenwärtig  Yon  dem  Verein  der  Gas- 
facfamfinner  geliefert  werden,  angestellt  und  theile  die  Resultate  zur 
sadigemäfsen  Beurtheilung  mit  Zugleich  mit  diesen  Versuchen  habe 
ich  noch  eine  andere  Frage  zu  lösen  getrachtet,  nämlich  die  Frage,  in 
wie  weit  die  gegenwärtig  in  den  Handel  kommenden  englischen  Normal- 
Walrathkerzen  .  mit  den  vor  10  Jähren  bezogenen  in  Bezug  auf  ihre 
Lichtstärke  übereinstimmen.  Ich  besitze  eine  Anzahl  dieser  Kerzen, 
welche  aus  seit  dem  J.  1870  erhaltenen  Sendungen  herrühren,  und  habe 
aus  denselben  je  eine  Kerze  aus  den  J.  1870 ,  1872  und  1880  zu  Ver- 
suchen verwendet. 

Die  Versuche  wurden  in  folgender  Weise  angestellt:  Ein  Cylinder 
Von  dünnem  Schwarzblech  umgab  den  Glasjlinder  des  Argandbrenners. 
Die  Flamme  desselben  konnte  nur  Licht  durch  einen  in  dem  Blech- 
eylinder  befindlichen  Ausschnitt  senden,  welcher  so  angebracht  war, 
dafs  der  obere  und  untere  Theil  der  Argandflamme,  welche  an  den 
Aenderungen  der  Flamme  fast  ausschliefslich  betheiligt  sind,  abge- 
blendet waren.  Dadurch  verschaffte  ich  mir  eine  wenigstens  auf  einige 
Stunden  constante  Lichtquelle.  Diese  wurde  dann  mit  der  Flamme  der 
zu   untersuchenden   Kerzen   photometrisoh    gemessen.     Nachdem   die 


3  Vgl.  Jownlaifar  QtuheUuOitung  ^  1869  S.  &67. 
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Kerzen  etwa  10  Miouten  gebrannt  hatten ,  wurde  der  Docht  beschnitten 
und  80  lange  gewartet,  bie  die. Höhe  der  Flamme  45°>™  war.  Dann 
wurden  rasch  hinter  einander  4  Messungen  gemacht,  sodann  der  Docht 
wieder  beschnitten,  die  Flammenhöhe  von  45mm  wieder  abgewartet, 
wieder  4  Messungen  gemacht  und  in  derselben  Weise  fortgefahren. 
Mit  der  Kerze  aus  dem  J.  1870  erhielt  ich  folgende  Werthe: 

im  Mittel   18,5 

«         «      18,4 

«      18^ 

»         n      18,4. 

im   Mittel  18,6 
»         n      18,7 

n  n        18,4 

»      18,2. 

im   Mittel   18,3 
n        18,3 

»      18,4 

n  n        18,3. 

Bei  einer  anderen  Versuchsreihe  mit  denselben  Kerzen  erhielt  ich 
folgende  Mittel  aus  je  4  zusammengehörenden  Versuchen : 

Kerze  1870  Kerze  1872  Kerze  1880 

18.5  ....    18,6    ...    .    18,8 

18.6  ....    18,6    ...    .    18,8 

18.7  ..-.    18,7    ...    .    18,6 
18,7    ....    18,5    ....    18,7. 

Es  zeigt  sich  aus  diesen  Versuchen,  dafs  bei  jeder  der  3  Kerzen 
die  Mittel  aus  den  Beobachtungen  recht  gut  übereinstimmen,  so  daCs 
die  Flammen  dieser  Kerzen  eine  photometrische  Einheit  von  sehr  be- 
friedigender Gonstanz  bieten.  Ferner  geht  aber  aus  den  zu  einander 
gehörenden  Versuchen  auch  hervor,  dafs  zwischen  den  3  Kerzen  auB 
yerschiedenen  Jahrgängen  ein  erheblicher  Unterschied  nicht  stattfindet 
Selbstverständlich  sind  die  zu  yerschiedenen  Zeiten  angestellten  Ver- 
suchsreihen nicht  mit  einander  zu  vergleichen. 

In  derselben  Weise  wurden  Messungen  mit  2  Vereins-ParafBn- 
kerzen,  wie  dieselben  gegenwärtig  hergestellt  werden,  angestellt  Die 
Flammenhöhe  war  bei  diesen  die  vorgeschriebene  von  50°^°^.  Ich 
erhielt  folgende  Zahlen: 


18,6        18,4        18,6 

18.4  18,5        18,4 

18.5  18,6        18,6 
18,2        18,5        18,5 

18,5 
18,4 
18,4 
18,6 

Mit  dei^  Kerze  aus  dem  J.  1872: 

18.6  18,7        18,5 

18.7  18,6        18,7 
183        18,5        18,6 
18,2        18,8        18,2 

18,6 
18,8 
18,4 
18,2 

Mit  der  Kerze  aus  dem  J.  1880: 

18,4        18,2        18,2 

18.3  18,1        18,4 

18.4  18,3        18,4 

18.5  18,2        18,3 

18,3 
18,2 
18,4 
18,2 

17,0 

16,9 

17,1 

17,0 

im  Mittel   17,0 

17,5 

17,7 

17,4 

17,5 

n 

„       17^ 

17,7 

17,6 

17,5 

17,6 

n 

,       17,6 

17,3 

17,4 

17,4 

17,2 

n 

,       17,3 

18,0 

17,9 

18,1 

17,9 

» 

n         18,0 

17,2 

17,1 

17,0 

17,1 

n 

,       17,1 

17,5 

17,5 

17,6 

17,8 

n 

,       17,6 

17,7 

17,8 

17,6 

17,8 

n 

»       17,7. 

Für  die  mit  einer  anderen  Vereins-ParaflQnkerze  zu  einer  anderen 
Zeit  angestellten  Versuche  erhielt  ich  die  folgenden  Mittel  aus  je  4 
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Messungen:  16,6  16,8  17,0  16,&  16,3  16,3  16,7  16,6.  Yersaohe, 
welche  ich  mit  denselben  beiden  Kerzen  za  anderer  Zeit  anstellte, 
ergaben  den  obigen  ganz  ähnliche  Resultate. 

Vergleicht  man  die  mit  den  Walrath-  und  ParafBnkerzen  erhal- 
tenen YersQchsresnltate  mit  einander,  so  findet  sich  ein  nicht  uner- 
heblicher Unterschied  in  der  Gonstanz  der  Eerzenflammen.  Während 
sich  bei  den  Walrathkerzen  ein  Unterschied  von  etwa  2  Proc  herausstellt, 
weichen  die  Lichtstärken  bei  ein  und  derselben  ParafBnkerze  bis  zu 
6  Proo.  von  einander  ab.  Es  geht  hieraus  hervor,  dafs  die  Flamme 
der  Paraffinkerzen  eine  für  photometrische  Messungen  weniger  taugliche 
Einheit  liefert. 

Die  ParafBnkerzen  zeigen  noch  einen  anderen  Uebelstand,  welcher 
der  Anwendung  derselben  zu  photometrischen  Zwecken  sehr  entgegen- 
steht Zur  Erlangung  einer  Flamme  von  bestimmter  Höhe  (50^°^)  ist 
es  nöthig,  dafs  man  der  in  vollem  Brennen  begriffenen  Kerze  den 
Docht  etwas  kürzt  und  dann  wartet,  bis  die  Flamme  die  gewünschte 
Höhe  erreicht  hat  Hierbei  kommt  es  recht  oft  vor,  dafs,  wenn  die 
Flammenhöhe  bald  erreicht  ist,  die  Flamme  plötzlich  sehr*  viel  kleiner 
wird.  Der  Orund  dieser  Erscheinung  liegt  darin,  dafs  das  Parai&n 
selten  gleichmäfsig  herunterbrennt,  dafs  vielmehr  der  Band  der  den 
Docht  umgebenden  napfförmigen  Vertiefung  an  einer  Seite  höher  ist 
als  an  der  anderen.  Dieser  Rand  sinkt  plötzlich  in  die  Vertiefung  und 
füllt  dieselbe  mit  flüssigem  ParafiBn  an,  so  dafs  die  Flamme  dadurch 
gleichsam  ertränkt  wird.  Man  kann  dann  oft  10  Minuten  lang  warten, 
bis  das  überschüssig  geschmolzene  Kerzenmaterial  verzehrt  ist  und  die 
Flamme  die  normale  Höhe  wieder  erlangt  hat  Bei  den  Walrathkerzen 
zeigt  sich  dieser  Uebelstand  nicht 

Berlin,  Noyember  1881. 


Maschinen  für  Eerzengielserei;  von  Fanl  Moräne  in  Paris. 

Mit  AbbUdoogen  auf  Tafel  19. 

Beim  Beginn  der  Stearinfabrikation  bestand  der  Giefsapparat  aus 
einer  Anzahl  Formen,  an  deren  unterem  Ende  der  Docht  durch  einen 
kleinen  Holzpfiock  oder  einen  Stift  festgehalten  und  dadurch  centrirt 
wurde,  dafs  man  in  jede  Form  oben  einen  Ring  aus  Weifsblech  legte, 
durch  welchen  man  den  Docht  hlDdurchführte  und  dann  befestigte. 
Die  Arbeit  mit  einem  solchen  Apparat  war  umständlich  und  zeitraubend  ^ 
doch  hat  man  bis  zum  J.  1848  fast  nirgend  eine  andere  Oiefsvor- 
richtung  gekannt.  Zu  dieser  Zeit  führte  sich  in  die  französichen  Stearin- 
fabriken ein  bedeutend  yerbesserter  Apparat  ein ,  welcher  von  Cahouet 
herrührt    Um  sowohl  das  Oiefsen,  wie  auch  das  Herausbringen  der 
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Eei^ön  schneHer  bewerkdtelligeii  zu  können,  vereinigte  der  Gtentmite 
m^ere  Formen  tti  entern  Oiefsappatat  und  beseitigte  den  Stift, 
welcher  den  Docht  am  unteren  Ende  der  Form  hielt  Sein  Apparat 
beistand  aus  eineni  S.atBten,  welcher  den  Giefskopf  aufzunehmen  hatte. 
Der  Boden  des  Kastens  hatte  runde  Löcher,  in  welche  die  FornNfi& 
eingeschraubt  würden,  deren  Zahl  zwischen  16  und  30  wechselte.  Aa 
unteren  Ende  einer  jeden  Form  befand  sich  ein  kleiner  Messinghahn, 
durch  welchen  der  Draht  hindurchging.  Durch  Umdrehung  je  um  90^ 
konnte  man  den  Docht  befestigen  und  abschneiden  und  zwar  ebenso 
genau  und  sicher  als  früher  mit  dem  Slift,  wo  dann  dei^  Docht  hinten 
her  mit  der  Schere  abgeschnitten  wurde.  In  den  französischen  Stearin* 
fabriken  ist  dieser  Apparat  bis  zniA  J.  1856  in  Gebrauch  geblieben.  ^ 
Schon  10  bis  15  Jahre  früher  hatte  man  sich  yon  verschiedenen 
Seiten  bemüht,  eine  Maschine  zu  constrüiren,  bei  welcher  das  Einziehen 
der  Dochte  nicht  mit  der  Hand  bewirkt  zu  werden  bfancht  und  die 
Dochte  auch  nicht  aus  einzelnen  Enden  bestehen,  sondern  sich  ununter- 
brochen nachziehen,  bei  welcher  femer  keine  Hähne  zum  Pesthalten 
der  Dochte  erforderlich  sind,  auch  die  Formen  yor  dem  Giefsen  erwftrmt 
und  nachher  abgekühlt  werden  können,  ohne  sie  yom'  Platze  zu  bewe- 
gen, eine  Maschine  endlich,  bei  welcher  sofort  ein  neuer  Gufs  yor- 
genommen  werden  kann,  nachdem  die  fest  gewordenen  Kerzen  heraus- 
gebracht sind.  Der  Erste,  welcher  sich  bemüht  hat,  diese  Aufgabe  zu 
lösen,  wdr  Newton  (vgl.  1861  169*260).  Ihm  folgte  sehr  bald  ein 
Fabrikant  yon  Giefsformen,  Morgan,  Ton  1846  bis  1853  beschäftigten 
sich  dann  mit  demselben  Gegenstand  Fournier,  Cahouet,  Kßndal,  Binet 
und  Cahouet  u.  A.  An  den  construirten  Maschinen  zeigen  sich  yon 
yorn  herein  zwei  yerschiedene  Grundgedanken,  dieselben,  welche  sich 
noch  heute  bei  den  yerschiedenen  im  Gebrauch  befindlichen  Giefs- 
maschinen  bemerklich  machen^  das  eine  Princip  besteht  darin,  dab 
man  die  Kerzen  yon  oben  her  herauszieht,  das  andere,  dafs  man  sie 
yon  unten  herauf  herausdrückt  Das  zweite  System  hat  zuerst  Ver- 
wendimg gefunden.  Seit  d.  J.  1850  sind  Maschinen  nach  diesem  Sjstem 
zur  Anwendung  gelangt  und  zwar  zum  Giefsen  yon  Talglichten  und 
sogen.  Compositkerzen,  welche  bekanntlich  aus  einem  Gemisch  yon 
destillirtem  Palmöl  und  Cocosöi  bestehen  und  besonders  yon  der  Firma 
Price  eine  Zeit  lang  in  grofsem  Mafsstabe  angefertigt  wurden.  Wenige 
Jahre  später  ging  man  auch  in  Frankreich  an  die  Gonstruction  von 
Giefsmaschinen,  benutzte  jedoch  nicht  das  yon  den  Engländern  zur 
Anwendung  gebrachte  Sjstem  des  Herausschiebens  der  Kerzen,  sondern 
dais  oben  erwähnte  erste  Sjstem  des  Herausziehens.  Dafs  man  dieses 
Verfahren  wählte,   hatte   seinen  Grund   in  der  Beschaffenheit  der  in 

1  Diese  Einrichtung  (in  Deutschland  gewöhnlich  als  „Giefspark*'  beieichDet) 
ist  beschrieben  und  abgebildet  in  BoUey:  Das  Beleuehtungstoesen.  Braunschweig 
1862  8.  123. 
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Frankreich  dargesteUten  Kerzen.  Die  Maschinen  zum  Herausschieben, 
welche  man  damals  baute,  waren  ziemlich  umständlich;  man  konnte 
aber  in  England  nur  Maschinen  nach  diesem  System  anwenden,  weil 
bei  den  daselbst  erzeugten  Kerzen  in  Folge  ihrer  weichen  Beschaffen- 
heit ein  Herausziehen  nicht  möglich  gewesen  wäre.  Bei  den  harten 
Kerzen  in  Frankreich  war  es  anders ;  dieselben  liefsen  sich  sehr  leicht 
durch  ein  einfaches  Ziehen  aus  der  Form  herausbringen.  Man  wendete 
sich  also  in  Frankreich  dem  System  des  Herausziehens  zu,  hatte  jedoch 
anfänglich  yiel  Schwierigkeiten  zu  überwinden  und  zwar  hinsichtlich 
der  Einrichtung,  welche  dazu  dient,  den  Docht  festzuhalten,  ihn  genau 
zu  centriren  und  einen  Angriffspunkt  zu  bieten  für  die  Vorrichtung, 
welche  die  Kerzen  herauszuschaffen  hat.  Alle  Anstrengungen,  welche 
gemacht  sind,  dieser  Vorrichtung  eine  zweckmäfsige  Gestalt  zu  geben, 
blieben  bis  zum  J.  1856  erfolglos  und  erst  nach  vielen  Versuchen  kam 
Pcnd  Moräne  der  Aeltere  dahin,  alle  Schwierigkeiten  zu  überwinden, 
welche  sich  dem  Gebrauch  der  Maschinen  entgegenstellten.  Sobald 
aber  diese  Schwierigkeiten  überwunden  waren,  dauerte  es  nicht  lange, 
bis  die  französischen  Stearinfabriken  diese  Maschinen  annahmen,  und 
bald  verbreiteten  sich  dieselben  auch  nach  Belgien,  England  und  Hol- 
land. Von  diesen  Maschinen,  welche  in  ihrer  Construction  bis  heute 
ziemlich  unverändert  geblieben  sind ,  hat  Moräne  bis  jetzt  gegen  3500 
Stück  gebaut.  2 

Als  man  in  Frankreich  anfing,  ebenfalls  zur  Destillation  der  Fett- 
säuren überzugehen,  und  dadurch  eine  Kerzenmasse  von  niedrigerem 
Schmelzpunkt  erhielt,  war  man  genöthigt,  von  den  oben  erwähnten 
Giefsmaschinen  abzugehen,  indem  es  zuweilen  geschah,  dafs  nur  die 
Dochte  herausgezogen  wurden,  während  die  Kerzen  in  der  Form  sitzen 
blieben.  Die  sogen,  amerikanischen  Giefsmaschinen,  bei  welchen  die 
Kerzen  herausgeschoben  werden,  wie  sie  Slainthorp,  Riedig  und  Wünsch' 
mann  u.  A.  construirten ,  können  einen  solchen  Uebelstand  nicht 
zeigen.  Seit  d.  J.  1860,  d.  h.  seit  der  Zeit,  wo  die  Destillation  der 
Fettsäuren  in  Frankreich  allgemeiner  eingeführt  zu  werden  begann,  hat 
auch  Paul  Moräne  angefangen,  sich  mit  der  Construction  von  Maschinen 
zum  Herausschieben  der  gegossenen  Kerzen  zu  beschäftigen.  Im  J.  1871 
gelang  es  ihm  endlich,  eine  zweckmäfsige  Maschine  dieser  Art  fertig 
zu  stellen.  Sie  ist  viel  kleiner  als  die  Maschine  zum  Herausziehen  der 
Kerzen  und  enthält  nicht  mehr  als  30  bis  60  Formen.  Auf  einem 
leichten  Gestell  /  (Fig.  14  und  15  Taf.  19)  aus  Gufseisen  befindet  sich 
der  Formträger  und  der  Kasten  d  fUr  die  Formen.  Letztere,  mit  dem 
einen  Ende  im  Formträger  und  mit  dem  anderen  im  Kasten  befestigt, 
sind  cylindrisch  und  so  aufgestellt,  dafs  die  Rohre  h^  welche  das  Heraus- 
schieben der  Kerzen  bewirken,  bequem  durch  sie  hindurchgehen  können. 

3  Die  Maschine  ist  ausführlich  beschrieben  und  abgebildet  in  BolUy  a.  a. 
0.  8.  127. 

Dingler'8  polyt,  Journal  Bd.  243  H.  3.  1882/1.  17 
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Ipjia^e  Kohr^  ^,  we^ct^  flfsa  unter  jeder  ^ü^elneq  Farm  stebea,  aiad 
mit  ib^uk  Fii^a^de  in  ^inej?  wagr^cbten  Platte  befestigt,  die  beweg- 
lich. isA  und  mit  Hilfe  einer  Schraube,  «weier  E^^gel^äder  und  einer 
I^andlv^be  g  auf  und  nieder  beilegt  werden  k^nn.  An  das  obere  Ende 
de^  Rohres  h  i^t  eine  Kappe  angelöthet,  welche  die  form  {Ür  die  Spitie 
der  l^erze  bildet  Die  Pofßhtapalen  9  befindeo  si^  %^  beiden  Seiten 
der  Maschine  und  sind  in  Folge  dessen  leicht  %\x  überwache«.  Sier 
Docht  geht  dusch  das  Rohr  h  und  wird  beim  Herausschieben  der  Kerse 
nachgezogcD.  Fig.  16  zeigt  den  Obertheii  der  Maschine  mit  formen  m, 
aus  der  Form  herausgeschafften  Kerzen  n  und  anhängenden  Dochten  0; 
eine  Vovrichtiuig  i  ermöglicht  es,  die  Seitenwäude  des  fiingufskasteos 
unuulegen.  Hierdurch  wird  erreicht^  dafo  der  Oiefskopf  leicht  zu  be- 
seitigen ist,  sowie  auch,  dab  gar  kein  Docht  yerloren  geht,  indem  die 
herausgeschobenen  Kerzen  mit  ihrer  Spitze  fast  unmittelbar  auf  das  Fufs- 
ende  der  in  die  Form  eingegossenen  nächsten  Kerze  zu  stehen  kommen. 
Es  ist  dies  ein  Vorzug  vor  den  gewöhnlichen  amerikaniscben  Giefs- 
maschinen,  bei  welchen  für  jede  Kerze  3cm  Docht  yerloren  gehen. 

Die  Arbeit  mit  der  Maschine  geht  schnell  von  statten,  so  dafs 
eine  Arbeiterin  4  Maschinen  zugleich  bedienen  und  in  jeder  dieser 
Maschinen  3  Oüsse  in  der  Stunde  ausführen  kann.  Einen  Nachtheil 
soll  die  Maschine  haben,  dafs  man  nicht  aMch  Fettsäuren  von  hohem 
Schmelzpunkt  darin  giefsen  kann.  Die  letztgenannten  Fettsäuren  geben 
stets  einen  Oiefskopf  von  mehreren  Cenümeter  Dicke,  welcher  so  hart 
wird,  dafs  er  sich  nur  schwer  mit  dem  Messer  entfernen  läfst.  Dieser 
Umstand  hat  Mfirane  veranlafst,  noch  eine  andere  Oiefsmasci^ne,  bei 
welcher  die  fertigen  Kerzen  auch  herausgeschoben  werd^,  a^i^  <^on- 
struiren,  welche  er  als  ^la  parmenne^  bezeichnet 

Diese  Maschine  (Fig.  17  bis  20  Tafel  19)  ist  im  WesentlijQh^Q 
ebenso  construirt  wie  die  vorbeigehende.  Kasten  p  und  Vormtri^er 
ruhen  auf  einem  Gestell  aus  Gufseisen;  die  Dochtspulen  e  befinden 
sich  zu  beiden  Seiten  der  Maschine;  unter  jeder  Forni  befindet  sich 
ein  Bohr,  welches  die  fertige  Ken^  q  herauszuschieben  hat.  Dar  ganze 
Apparat  zum  Herausschaffen  der  Kerzen  wird  durch  Schraube,  ZahiO- 
räder  und  Handhabe  in  Bewegung  gesetzt  Die  wenigen  Unterschiede, 
welche  diese  Maschine  g^en  die  vorige  aufweist,  bestehen  in  eiqer 
eigenthümlichen  Gonstruction  des  Halters  v  fUr  die  fertigen  Kera^en  und 
in  der  Gestalt  der  Form,  welche  die  Spitze  der  Kerzen  bildet.  Den 
betreffenden  Theil  der  früheren  Maschine  ersetzte  Moräne  durch  ein 
kleines  Messingstück^  welches  nur  die  äufserste  Spits^  der  B^erze  hält 
und  einen  Angriffspunkt  bildet,  der  bei  der  Härte  des  Materials  genügt, 
auch  die  noch  nicht  vollkommen  fest  gewordene  Kerze  herauszuschie- 
ben. Statt  der  Klammem,  welche  bei  der  zuvor  beschriebenen  Ma- 
schine die  Kerzen  halten,  werden  bei  der  neuen  bewegliche  Hülsen 
angewendet,  welche  sich,  bevor  die  Kerze  in  die  Höhe  gewunden  ist 
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seitUoh  anfibiegen  lassen;  sind  die  Keraen  hoch  gebracht,  so  siteen 
sie  in  diesen  Hülsen  sicher  und  fest,  bis  sie  abgesehrntteiL  werden. 

Bei  diese?  Masehiiie  soll  man  das  Herauswinden  der  Keraen  schon 
▼omehmen  können,  wenn  sie  nur  äufserlich  fest,  innerlich  aber  wie 
auoh  am  Giefskopf  noch  weich  sind ;  10  bis  15  Minuten  sollen  genügen, 
um  der  Masse  eine  solche  Härte  zu  geben,  dafs  sie,  ohne  zerdrückt  zu 
werden,  herausgeschafft  werden  kan^  Wenn  die  Kerze  dann  noch 
10  bis  15  Minuten  aufserhalb  der  Form  abkühlt,  so  ist  sie  vollkommen 
ÜBt  Fig.  19  und  20  zeigen  im  gröÜBeren  Mafisstabe  den  Mechanismus  ^ 
Dir  das  Herausbringen  und  Festhalten  der  Kerzen  q  aus  den  Formen  y. 
Zum  Herausschieben  der  Kerzen  dienen  die  Stäbe  u,  zum  Festbalten 
die  Hülsen  i?;  letztere  sind  in  Fig.  20  im  Durchschnitt  gezeichnet. 

Die. 


Neuere  Apparate  znr  StärkefabrikatioiL 

Patentkaaee  89.    Mit  JkbbUdimgeD  auf  Tafel  20. 

Die  Actienfabrik  landwirthschafllicher  MascMnen  in  Regenwalde 
(*  D.  R.  P.  Nr.  11 404  vom  12.  März  1880)  verwendet  statt  der  sonst 
üblichen  Bürstencjlinder,  wie  aus  Fig.  1  bis  3  Taf.  20  zu  ersehen, 
zwei  aber  einander  liegende  Siemens^sche  Schüttelsiebe  A  und  B  mit 
dazwischen  liegender  Reibselmühle  C.  Die  Längsträger  E  sind  auf 
Tragstücke  des  Säulengestelles  der  Reibselmühle  und  auf  solche  der 
beiden  Säulen  F  aufgeschraubt;  sie  tragen  auf  Querträgem  J  einen 
Bretterbelag.  Das  obere  Sieb  wird  in  den  6  Stützpunkten  k  durch  die 
Schwungstützen  k^  getragen;  das  untere  Sieb  ist  mittels  6  Pendel  2^ 
in  den  Drehpunkten  /  aufgehängt  Die  obere  Holzrinne  N  ist  fest  ver- 
bunden mit  den  beiden  Säulen  F  und  der  Mühltonitö,  die  untere  Holz- 
rinne H  hängt  in  den  Hängestangen  m  an  den  Längsträgem.  Das  ganze 
Gerüst  steht  auf  cementirtem  Mauerfundament,  welches  zugleich  die 
Umfassungswände  der  Pülpegrube  0  bilden  kann.  Der  Antrieb  der 
ganzen  Maschine  erfolgt  durch  die  Riemenscheibe  p,  durch  die  Kegel- 
räder q  und  r  die  Bewegung  der  Mühle,  durch  Riemen  werden  die 
Kurbelwjellen  a  und  o  gedreht  und  hierdurch  die  Schüttelsiebe  A  und  B 
in  Bew^ung  gesetzt.  Jedes  der  beiden  Schüttelsiebe  ist  mit  einem 
senkrecht  zur  Längsrichtung  derselben  schwingenden  Wassersprührohr/ 
versehen.  Die  Bewegung  derselben  erfolgt  durch  die  Kegelräder  y 
von  der  Kurbelwelle  o  des  unteren  Schüttelsiebes,  durch  Kurbel  und 
l^ahnstange  t^  welche  an  einem  auf  der  Achse  6  sitzenden  Hebel  an- 
greift   Auf  derselben  Achse  sitzen   auch   die  Doppelhebel  e,  welche 

3  Fig  19  zeigt  die  Theile  liegend  statt  stehend,   wie  sie  in  der  Maschine 
sich  befinden. 
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durch  Stangen  mit  den  Siebrohren  /  verbunden  sind.  Die  mit  je 
3  Reihen  Löcher  versehenen  Sprührohre  /  sind  durch  Ansatzstttcke  mit 
Gummischlftuchen  t  verbunden,  an  denen  sie  pendeln  und  durch  welche 
sie  aus  der  Leitung  L  mit  Wasser  versorgt  werden. 

Beim  Betrieb  des  Apparates  wird  das  Eartoffelreibsel  gewöhnlidi 
mittels  einer  Breipumpe  auf  das  obere  Schüttelsieb  durch  ein  Schüts- 
mundstück  von  der  Breite  des  Siebes  nach  w  geschafft;  auch  werden 
die  H&hne  in  den  Wasserzuftthrungsrohren  geöffnet,  so  dafs  die  Schüttel- 
siebe mit  der  nöthigen  Menge  Wasser  übersprüht  werden.  Das  Reibsei 
wird  von  hier  aus  durch  die  rüttelnde  Bewegung  des  Siebes  in  der 
Längsrichtung  desselben  allmählich  weiter  zu  der  Reibseimühle  bewegt, 
in  der  es  nochmals  unter  Zuflufs  von  Wasser  aus  dem  Gummischlauch  x 
zerkleinert  wird,  und  fliefst  von  dieser  bei  z  auf  das  untere  Schüttelsieb, 
welches  es  ebenso  wie  das  obere  passirt,  um  alsdann,  nachdem  die 
Stärke  vollständig  herausgewaschen  ist,  als  Pulpe  durch  die  Oefinung  r^ 
in  die  Grube  0  zu  fallen.  Die  glatten  Siebe  u  und  v  haben  die  dop- 
pelte Anzahl  Maschen  auf  die  gleiche  Flächeneinheit  als  die  darüber 
liegenden  Schüttelsiebe.  Sie  dienen  hauptsächlich  dazu,  den  so  lästigen 
Schlamm  abzusondern,  da  sie  so  fein  sind,  dafs  sie  wohl  die  Stärke, 
nicht  aber  den  Schlamm  hindurchlassen,  welcher  vielmehr  langsam 
auf  den  beiden  feinen  Sieben  heruntergeht  und  schliefslich  von  dem 
oberen  durch  die  OefEhung  n  in  den  abgegrenzten  Theil  P  der  Holz- 
rinne  N  fällt,  von  wo  er  nach  der  Pülpegrube  geführt  wird;  von  dem 
unteren  feinen  Sieb  v  fällt  er  direct  in  die  Pülpegrube.  Die  Stärke 
dagegen  geht  durch  die  feinen  Siebe  hindurch  und  fliefst  von  dem 
oberen  Sieb  u  in  die  Holzrinne  iV,  von  dem  unteren  v  in  die  Rinne  H^ 
von  wo  dieselbe  aus  den  Oeffnungen  s  in  Blechröhren  nach  den  Stärke- 
quirlen geleitet  wird. 

Nach  W.  Angele  in  Berlin  (»D.  R.P.  Nr.  15354  vom  14.  November 
1880)  wird  der  auszuwaschende  Brei  direct  in  die  Siebtrommel  o 
(Fig.  4  und  5  Taf.  20)  aus  Om%33  weit  gelochtem,  Om^S  starkem 
Messingblech  bei  A  geführt  und  durch  die  in  der  Trommel  angebrachte 
Spirale  i  nach  hinten  befördert,  wobei  die  Trommel  in  der  Minute 
10  Umdrehungen  macht.  In  der  Siebtrommel  wird  der  Brei  durch  die 
mittels  Kurbel  von  der  Betriebsachse  aus  bewegte  Wasserbrause  m 
fortwährend  verdünnt  und  dadurch  die  Milch  von  der  Faser  abgespült 
bezieh,  ausgewaschen.  Der  ausgewaschene  Brei  entweicht  aus  der 
Siebtrommel  durch  die  OefiFnungen  s  und  den  Muldentrichter  f,  die  Milch 
dagegen  sammelt  sich  in  der  Mulde  e  und  läuft  durch  den  Stutzen  u 
ab.  Die  selbstthätige  Reinigung  der  Siebtrommel  bewirken  die  vier 
Stück  gekuppelten  Bürsten  to,  welche  von  den  beiden  Trommelköpfen  h 
aus  mittels  Lederschnüre  bewegt  werden.  Die  von  den  Bügeln  /  ge- 
tragenen Bürstenlager  x  sind   verstellbar,   so   dafs  die  Bürsten  mehr 
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oder  weniger  arbeiten.  Der  Beirieb  des  ganzen  Apparates  geschieht 
durch  ein  auf  der  Betriebsachse  h  befindliches  Zahnrad,  welches  in 
das  am  Hauptlagerbock  g  gelagerte  und  angebrachte  Wechselrad  k 
eingreift;  letzteres  greift  in  den  Zahnkranz  mit  innerer  Verzahnung, 
welcher  an  den  im  Sattellager  c  gehenden  Trommelkopf  b  festgeschraubt 
ist,  ein  und  bewirkt  so  die  drehende  Bewegung.  Die  Betriebsachse 
macht  in  der  Minute  30  Umdrehungen. 

Bei  dem  Apparat  ssum  TrockMn  der  Stärke  von  C.  Schöngart  in 
Klein-Krutschen  (»D.  R.  P.  Nr.  13678  vom  8.  Juni  1880)  stehen  auf 
dem  hölzernen  Untergestell  für  jeden  Trockencjlinder  zur  Befestigung 
der  Siebböden  vier  mit  dem  Obergestell  z  (Fig.  6  und  7  Taf.  20)  ver- 
bundene Säulen.  Zwischen  je  zwei  benachbarten  Säulen  befinden  sich 
oben  und  unten  gut  schliefsende  Thüren  t^  welche  in  Fig.  8  punktirt 
in  geöffneter  Stellung  angedeutet  sind.  Die  innere,  den  Siebböden  zu- 
gekehrte Fläche  der  Thüren  ist  mit  Zinkblech  überzogen.  Soll  die 
Wärmeausstrahlung  möglichst  vermieden  werden,  so  ist  dies  durch 
einen  äufseren  Ueberzug  von  Leinwand  und  Anfüllen  der  Zwischen- 
räume mit  schlechten  Wärmeleitern  möglich.  Die  senkrechte  Welle 
in  der  Mitte  des  Apparates  trägt  je  31  Doppelbürstenarme  (von  denen 
nur  wenige  in  der  Figur  gezeichnet  sind)  mit  je  3  verstellbaren  Bürsten. 
Bei  Cjlinder  Ä  geht  die  Welle  durch  den  unteren  Holzboden;  hier 
dreht  sich  auf  der  Welle  eine  Hülle  mit  darauf  befestigten  Bürsten- 
armen  für  die  beiden  unteren  Siebböden  6mal  schneller  als  die  Welle 
selbst  Jeder  Cjlinder  hat  30  Siebböden,  deren  eine  Hälfte  a  aus 
Blech,  die  andere  6  aus  Drahtgewebe  besteht.  Die  oberen  Böden  des 
Gjlinders  B  haben  auf  26°Qm  4  Maschen,  die  nächsten  5,  dann  6  und 
die  unteren  7  Maschen,  die  oberen  Böden  des  Cjlinders  A  8  bis  10 
Maschen,  der  29.  jedoch  45  und  der  unterste  60  Maschen. 

Die  geschleuderte  Stärke  gelangt  zunächst  in  die  Bröckelmaschine  n, 
die  Stücke  fallen  auf  den  Blechboden  1  des  Gjlinders  £,  wo  sie  von 
den  Bürsten  gefafst  und  durch  die  Siebböden  gebürstet  werden.  Da 
dieselben  nur  Böden  mit  halber  SiebBäche  und  die  Siebflächen  in 
den  Cjlindem  immer  entgegengesetzt  gelagert  sind,  so  fällt  die  Stärke 
auf  die  Ruhefläche  des  Bodens  2.  Hier  verweilt  sie  eine  kurze  2jeit, 
wird  dann  von  den  über  den  Boden  streichenden  Bürsten  erfafst  und 
durch  den  Siebboden  2  nach  der  Ruhefläche  des  Bodens  3  befördert 
Dies  wiederholt  sich  bei  den  in  Cjlinder  B  befindlichen  30  Böden,  bis 
die  Stärke  durch  eine  im  Holzboden  angebrachte  Oeffnung  nach  dem 
Hebezeug  m  gelangt,  welcher  sie  zur  kleinen  Schnecke  c  bringt,  aus 
der  sie  auf  den  Boden  1  des  Cjlinders  A  fällt  Hier  wiederholt  sich 
derselbe  Vorgang  wie  im  Cjlinder  ß;  jedoch  wird,  wie  erwähnt, 
die  Stärke  vom  Boden  28  ab  schneller  bearbeitet  Ein  Heizofen  liefert 
so  viel  heifse  Luft  von  160^,  wie  ein  Schiele'sches  Gebläse  von  630mm 
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Durchneaser,  laOouu  Eiaströmuiig,  130>iun  Attsstrtanmg  bei  9000  Om- 
gäDgeft  in  der  Mwute  im  Stande  ist^  fortBUsohaffen«  Die  dnreh  (Aen 
Ofen  enrftrmte  Luft  wird  milieU  dee  Geblfiaes  darch  das  Sinf trOmnog»* 
rahr  S,  welches  sich  nach  Cylinder  A  und  B  veraweigi)  in  die  Cjlinder 
getrieben  und  ist  geawungen,  von  unten  naoh  oben  die  Cjrlinder  zu 
darehströmen.  Aaf  diesem  Wege  trocknet  sie  die  Stärke  und  entweicht 
durch  die  am  Dache  des  Gebäudes  angebrachte  Oeffhung.  Durch  daa 
fortwährende  Durchbürsten  der  Stärke  yon  einem  zum  anderen  Sieb- 
boden wird  dieselbe  von  Boden  zu  Boden  immer  meiir  zerkleinert 
und  befindet  sich  zum  gröfsten  Theii  stets  in  fallender  Bewegung^  00 
dafs  die  Verdunstung  sehr  schnell  vor  sich  geht  Der  Gjlüider  B 
erfordert  eine  Temperatur  von  55  bis  60^,  während  der  Cjiinder  Ä 
eine  solche  von  75  bis  90^  beansprucht  Beides  ist  durch  angebrachte 
Thermometer  ersichtlich  und  durch  Drosselklappen  k  zu  regeln.  Eine 
Klappe,  welche  sich  am  Holzboden  der  Cylinder  A  und  B  befindet  und 
die  Auswurfftffnung  e  yerschliefst,  läfst  ein  Entweichen  der  heifaen 
Luft  nicht  zu.  Diese  Klappe  wird  durch  die  Thätigkeit  des  Apparates 
jedesmal  beim  Auswerfen  der  Hasse  geöSbet  und,  nachdem  der  Aus- 
wurf erfolgt  ist,  von  selbst  durch  eine  Feder  wieder  geschlossen« 

Bei  1°^  Cjlinderdurchmesser  soll  dieser  Apparat  stttndlich  360^ 
trockene  Stärke  mit  18Proc  Feuchtigkeit  geben  bei  einem  Wassergehalt 
der  zu  trocknenden  Stärke  von  30  Pfoc. 


üeber  Neuenmgen  in  der  Bierbrauerei. 

Mit  AbbUduBgen  auf  Tafel  t1. 
(Patentklasse  6.    Fortsetzung  des  Berichtes  8.  451  Bd.  241.) 

N,  J.  GaUand  in  Paris  (*D.  R.  R  Nr.  13910  vom  18.  September 
1880)  hat  das  pneumaiiicbe  Mdbnerfahren  (vgl  1881  241*452)  jetit 
dahin  verbessert  i^  dafs  die  verwendete  Luft  durch  ein  Filter  gereiDigt 
wird,  wdches  in  zwei  mit  Dampfröhren  versehenen  Abtheilungen  ge- 
theilt  ist,  um  mittels  Dampf  das  Filtermaterial  zu  reinigen  und  das 
Einfrieren  desselben  zu  verhüten.  Gleichzeitig  tritt  in  entsprechenden 
Apparaten  erwärmte  Luft  in  das  Filter  und  gemischt  mit  frischer, 
feuchter  Luft  aus  dem  Bohre  C  (Fig.  1  Taf.  21)  durch  Rohr  s  ttber 
das  Eeimgut,  welches  zur  Abhaltung  von  kalter  Luft  mit  Deckel  T 
bedeckt  ist  Hat  die  Gerste  120  Stunden  in  den  durch  Rohre  e  mit 
dem  Gebläse  E  verbundenen  Quellbottichen  D  gelegen,  so  läfst  man 
es  durch  Rohre  u  in  die  KeimabtheiluDg  F  fallen  oder  in  den  sich 
drehenden  Eeimapparat  P,  in  welchem  die  Gerste  das  Rohr  L  um 
10cm  überragen  mufs.    Die  von  dem  Rohr  0  zugeftthrte  Luft  tritt  dnroh 
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die  ddreMöcherl^  Wiand  y  in  den  Selihft]>parftt  und  wird  von  dem 
Laftsangibr  F  dnrteh  l^hr  L  and  N  ^€dtT  abgesaugt 

(^uiri  und  Ckmp.  in  Schiiti^eim,  Elsafs  (*b.  k.  P.  Zusatz  Kr.  14  0^^ 
vom  30.  STovember  4880)  haben  ihren  Kßimapparat  (vgl.  1881  041*452) 
mit  einer  Vorrichtung  zum  Umsleuern  iea  Luftstromes  versehen,  be- 
stehend aus  zwei  über  einander  liegenden  Luftkammern,  welche  durch 
je  zwei  Schieber  mit  den  Hauptluftkahälen  in  Verbindung  stehen,  bie 
durch  ein  Gebläse  unten  eingeführte  Lüh  soll  durch  über  Reisig  u.  dgl. 
rieselndes  Wasser  angefeuchtet  und  abgekühlt  werden. 

Nach  J.  Zieger  in  Radebeig  (*D.  R.  P.  Nr.  13  948  vom  17.  Juiü 
1880)  werden  aus  dem  unter  der  Darre  befindlichen  Räume  Rohre  a 
(Flg.  2  Taf.  21)  senkredit  aufsteigend  durch  den  Darrofen  6,  ohne  mit 
dem  Feuer  in  Bertthrung  zu  komraeb^  bis  über  die  erste  Horde  im 
Dfürrauib  t  gidführt,  wo  sich  jedes  Rohr  in  zwei  Arme  theilt  und 
kühle  Luft  unter  die  obere  Horde  leitete  Von  dem  Gewölbe  des  Darr- 
raumes  aus  gehen  vier  durch  Klappen  e  verschliefsbare  Abzugsrohre  d 
am  Sehomstein  so  weit  aufwärts,  daft  ihre  Rftnder  mit  dem  des 
Schornsteines  absehneiden;  Der  Ab^chlufs  des  Schornsteines  geschieht 
dmrch  den  trichterförmigen  Deckel  h^  welcher  mittels  der  über  Rollen  t 
laufenden  Ketten  k  auf-  und  niederi)e#egt  werden  kann. 

Die  mechJanuf<Ae  DäM  von  F.  Bchäfe^  zu  MühIhtoSen  in  ThüHngen 
(Oesterreichisches  Patent  Kl.  84  Vom  28.  Juli  1880  und  *D.  R.  P. 
Kl.  82  Zusatz  Nr.  14  547  vom  4.  November  1880)  hat,  wie  aus  Fig.  3 
bis  5  Taf.  21  zu  s^en,  den  Bchombtein  t  in  der  Wand  des  massiven 
T%arme^  liegen  ^^  um  die  V^rbrekmungsgase  nach  dem  Sohwadenfange 
zu  leiten.  Der  gufseiseme  Ofeki  0  besteht  aus  einedi  unteren  mndett 
Asohencylinder  a  mit  rundem  Rost  und  zwei  einander  gegenüber 
stehenden  A^chenhftlsen-,  welche  mit  Jalousien  und  besonderen  Aschen- 
thttren  verschliefsbat  sind.  Auf  dem  überspringend  angegosseneü  Rand 
des  Ascfaenejlinders  steht  in  einem  Falze  ein  Feuercy linder  l^  an  den 
sich  in  der  Lange  des  einen  darunter  liegenden  Aschenhalses  ein  Feaier- 
hala  initFenerthttr  anschliefst  Dieser  Cylinder  ist  in  d^r  Breite  des  Ran- 
des vom  unteren  Cjlinder  mit  Ghamotteftltterung  i  versehen^  welche 
oben  verjüngt  zulauft.  Auf  dem  Feuercjlinder  sitzt  eine  Haube  H^ 
ebenfalls  von  Oufseisen,  weicht  mit  einer  Anzahl  Rohrstutzen  ver- 
sehen ist 4  auf  denen  entsprechende,  in  eine  Trommel  F  mündende 
Rohre  stehen.  Auf  der  gemeinschaftlichen  Grundplatte  B  tragen  4 
bis  8  Füfse  eine  ringförmige  Platte  L,  auf  welcher  3  Blechcjlinder  c, 
e  und  n  gestützt  sind,  über  denen  ein  halb  so  langer  Cjlinder  g  ge- 
stülpt tti.  Der  Raum  zwischen  beiden  Gylindem  c  und  e  ist  obeti 
coüisch  abgedeckt  und  durch  aufirecht  stehende  Zungen  niit  eini6ih 
ab^echselndeh  Abstand  ron  Bbden  und  Decke  in  drei  einzehe  Züge  ^ 
getheili.    Von  der  Trommel  führen  zwei  Kanäle  k  nach  diesen  Zügen, 
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durch  welche  die  Feuerungsgase  vom  Ofen  durch  die  Rohre  und 
Trommel  gelangen  und  beiderseits  auf-  und  abgeleitet  werden,  bis 
sie  sich  in  dem  hintern  Zuge  x  vereinigen  und  durch  das  Rohr  q  nach 
dem  Schornstein  entweichen.  Die  äufsere  Fläche  des  Ofens ,  der  Rohre 
und  Trommel,  sowie  die  Wände  der  beiden  Cjlinder  c  und  e  bilden  die 
Heizfläche,  die  Cjlinder  n  und  g  dienen  lediglich  zur  Unterstützung  der 
Luftbewegung.  Eine  Verlängerung  des  Cjlinderstttckes  n  reicht  bis  auf 
die  Grundplatte;  diese  Verlängerung  ist  mit  langen,  schmalen  Oeff- 
nungen  versehen,  ebenso  sind  im  Cjlindern  selbst  gleich  grofse  Oetf- 
nungen  oberhalb  der  Riugplatte  angebracht.  Ueber  die  untere  Hälfte 
des  äufseren  langen  Cjlinders  n  ist  ein  auf  und  ab  verschiebbares 
Cjlinderstück  p  mit  eben  solchen  OefinuDgen  gesteckt,  so  dafs,  wennp 
hocbgezogen  wird,  die  Luft  durch  die  Oeffnungen  im  Cylinder  n  unge- 
hindert eintreten  kann,  durch  Herablassen  von  p  aber  die  Oeffnungen 
geschlossen  werden.  Ist  nunp  hochgezogen,  so  tritt  die  äufsere  Luft 
durch  die  unteren  und  oberen  Oeffnungen  des  Cjlinders  n  ein ,  um  vom 
Ofen  mit  seinen  Rohren  und  der  Trommel  F  erwärmt  oben  auszu- 
treten. Gleichzeitig  tritt  Luft  durch  die  oberen  Oeffnungen  an  p  zwischen 
die  beiden  Cjlinder  e  und  n,  um  hier  durch  e  erwärmt  ebenfalls  auf- 
zusteigen. Ueber  dem  Cjlinder  g  läfst  sich  das  an  den  Kegeln  r  be- 
festigte Ringstack  z  auf-  und  abschieben,  wodurch  die  schmalen 
Oeffnungen  oben  an  g  geschlossen  werden  können,  nach  dem  Aufziehen 
aber  das  Aufsteigen  von  erwärmter  Luft  zwischen  n  und  g  begünstigt 
werden  soll. 

Die  Horden  werden  von  neben  einander  liegenden  Rinnen  von 
gelochtem  Blech  oder  gewalztem  Drahtgeflecht  gebildet  Li  jeder 
Rinne  liegt  der  Länge  nach  eine  Welle  mit  spiralförmigem  Wender, 
welcher  das  in  den  Rinnen  liegende  Malz  unter  fortwährendem  Wen- 
den weiter  schiebt  Die  Betriebswellen  werden  durch  Riemen,  von 
der  oberen  Welle,  welche  durch  die  Haupttransmission  und  eine 
Riemeoscheibe  in  Bewegung  gesetzt  werden,  getrieben  und  zwar  so, 
dafs  durch  lose  und  feste  Scheiben  die  unteren  Wellen ,  eine  nach  der 
anderen,  durch  die  obere  in  Bewegung  gesetzt  werden  können.  Durch 
Umdrehung  der  Wellen  gelangt  das  Malz  vom  Kasten  K  aus,  der 
oberen  Rinnenetage  B  entlang,  durch  die  Schlote  8  in  die  zweite  Ab- 
theilung R  und,  da  die  Schaufeln  dieser  Wender  den  oberen  ent- 
gegengesetzt spiralförmig  stehen,  in  die  folgende,  bis  es  zuletzt  durch 
die  Ausläufer  y  auf  den  Malzboden  fällt 

Nach  S.  IMch  iAUgmeine  Zeüschnfl  ßJar  Bierbraiierei^  1881  S.  401 
und  456)  leidet  Malz,  wenn  demselben  auf  den  oberen  Horden  von 
den  unteren  noch  Feuchtigkeit  zugeführt  wird.  Er  legt  daher  die 
Horden  nicht  über  eioander,  sondern  neben  einander.  Bei  seiner  Darre 
für  ununterbrochenen  Betrieb  mit  2  Horden  liegt  die  Feuerung  a  (Fig.  6 
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bis  8  Taf.  21)  unter  der  ersten  Horde  A,  In  dem  Luftvorwärmeraum 
sind  Züge  6  mit  verstellbaren  Schiebern  angebracht,  um  Luft  nach 
dem  gurseisemen  Theile  des  Ofens  zu  führen,  welche  dann  erwärmt 
oben  austritt.  Um  den  Ofen  selbst  gehen  Züge  d,  mit  denen  der 
Kanal  e  verbunden  ist,  welcher  Luft  von  anfsen  zuführt,  die  dann 
erwärmt  oben  im  Kreise  vertheilt  austritt.  Aufserdem  kann  noch 
durch  die  Züge  c  nach  Bedürfnifs  frische  Luft  zugeführt  werden.  Um 
die  so  erwärmte  Luft  gleich mäfsig  vertheilt  durch  die  sogen.  Sau  unter 
die  Horde  gelangen  zu  lassen,  ist  der  Vorwärmeraum  R  mit  durch- 
löcherten Blechplatten  abgedeckt  und  kommt  bei  richtiger  Stellung 
der  Züge  die  Temperatur  auf  Horde  A  nicht  über  44^.  Die  zweite 
Horde  B  hat  unter  der  Sau  einen  Raum,  in  welchen  die  kalten  Züge 
münden  und  der  ebenfalls  mit  durchlöcherten  Blechplatten  abgedeckt 
ist  Die  Luft  tritt  durch  die  Löcher  dieser  Blecbplatten  gleichzeitig 
vertheilt  unter  die  Blechkanäle  n  der  abziehenden  Verbrennungsgase, 
woran  sie  sich  erwärmt  und  dann  zur  Horde  gelangt.  Die  Blech- 
schornsteine, in  welche  die  Kanäle  n  münden,  sollen  die  Luftbewe- 
gung steigern.  Um  aber  auch  diese  regeln  zu  können,  ist  in  dem 
Abzugskamin  ein  aus  Eisenblech  hergestellter  Kegel  an  Rollen  mit 
Gegengewichten  aufgehängt,  wodurch  die  Regelung  von  der  Darre  aus 
leicht  zu  bewerkstelligen  ist.  Das  Darren  geschieht  nun  wie  gewöhn- 
lich, indem  auf  der  ersten  Horde  A  GrünmaJz  aufgeladen,  dann  all- 
mählich angefeuert  und  die  Temperatur  bis  auf  44^  gesteigert  wird, 
welcher  Procefs  am  vortheilhaftesten  in  18  Stunden  zu  bewerkstelligen 
ist.  In  dieser  Zeit  ist  das  Malz  durch  die  Wärme  und  starke  Lüftung 
80  vorgetrocknet,  dafs  es  nach  der  zweiten  Horde  verbracht  werden 
kann ,  um  hier  nach  und  nach  bis  125<>  je  nach  Bedürfnifs  erwärmt 
und  abgedarrt  zu  werden,  was  ebenfalls  innerhalb  18  Stunden  am 
vortheilhaftesten  geschieht.  Die  Lüftung  kann  auf  der  zweiten  Horde 
ohne  Nachtheil  eingeschränkt  werden  und  kommt  die  strahlende  Wärme 
der  Biechkaoäle  der  abziehenden  Gase  hier  der  Bereitung  von  dunklem 
Malz,  falls  solches  gewünscht  wird,  sehr  zu  statten. 

Bei  ununterbrochenem  Betrieb  bestehen  die  Horden  aus  einem 
unendlichen  Band  von  Drahtnetz  in  ganzer  Breite  der  Horde,  welches 
über  zwei  Trommeln  X  gespannt  ist.  Damit  bei  der  durch  Hand-  oder 
Maschinenbetrieb  bewirkten  Umdrehung  der  Trommeln  das  Band  sicher 
fortbewegt  wird,  sind  auf  der  inneren  Seite  desselben  Ketten  ange- 
bracht, welche  über  Kettenräder  führen. 

Ist  in  der  vorerwähnten  Weise  der  Darrprocefs  auf  den  einzelnen 
Horden  beendet,  so  werden  die  Schieber  S  gezogen  und  wird  die 
Trommel  so  lange  in  Bewegung  gesetzt,  bis  die  Ladung  der  ersten 
Horde  in  dem  Räume  der  zweiten  Horde  angelangt  ist.  Zu  gleicher 
Zeit  wird  dann  das  fertige  Malz  der  zweiten  Horde  bei  2/  in  den  da- 
selbst  befindlichen   Trichter   einer  Transportschnecke   fallen,   welche 


Digitized  by 


Google 


246  ü^eber  Keirtniiigen  in  ^r  Ifierbraiiet^L 

dasselbe  dänti  Hlen  MalzkeimungsapfMiiltt^  «ttfUhrt;  bie  6ch3elNi^ 
wek^en  ftlsdbkm  wieder  geschtossen  üniA  Hohie  Ä  frisch  beladen  <,  Wiäs 
auch  üelbBitbfttig  eingerichtet  werden  kann,  wenn  auf  der  AnfseDBeite 
der  Horde  ein  Trichter  itt  der  ganzen  Lftnge  angebracht  'wird,  in 
welchenii  sich  das  frische  Malz  befindet.  Ehe  die  Horde  fortbW^ 
Wird,  hebt  man  den  äufseten  Schieber  so  hoch,  aib  die  Horde  bda- 
den  werden  soll,  und  wird  sich  dann  das  frische  Malz  wieder  gleidi- 
ttiftfsig  auf  Horde  A  befinden,  sobald  das  Di^ahtbiüid  fortbew^  wM. 

Der  neue  Läaterbottich  von  E.  Wehs  in  Breslau  und  Ä,  Rittner  in 
Schweidnitz  (*D.  R.  P.  Zusatz  Nr.  15439  vom  3.  März  1881)  ist  jetzt 
dahin  abgeändert,  dafs  der  trichterförmige  Doppelboden  zurErzielosg 
einer  gröfseren  Filterfläche  entweder  nach  Fig.  9  Taf.  21  nur  nach 
aufwärts  ^  oder  nach  Fig.  10  theilweise  aufwärts  und  abwärts  gerichtet 
ist  (vgl.  1880  236*360). 

Der  vereinigte  FiUrir'  uhi  KüMappatat  von  J.  Knebel  in  Worolft 
(*D.  R;  P.  Mr.  14394  vom  23.  Januar  1881)  tyesteht  aus  dem  Ei»- 
b^ftlter  A  (Fig.  11  Taf.  21)  und  dem  W^llUechcylinder  N,  welcher 
mit  enBÜerem  den  Eühbaum  bildet,  in  den  das  bei  F  zulaufende  Kfliil- 
wasser  ünteb  ein  -  und  oben  bei  «  austritt.  Das  Bier  fliei^t  durch  das 
Rohr  H  unter  die  Filtertttcher  D^^  steigt  durch  dieselben  von  unten 
nboh  oben,  tritt  in  die  Yertheilungsriline  o,  rieselt  an  N  herab  bis  tn 
dem  in  der  Mitte  des  Gjlinders  angebrachten,  schräg  abstehendeil 
Filter  d,  wind  wieder  auf  dieselbe  Weise  veHheilt  und  riesdt  ftber 
d«ti  ütateren  Th<sU  von  JV  nach  dem  Sammelbehälter  B. 

Der  in  ähnlicher  V^eise  aus  einem  äufseren  wellenförmigen  und 
inneren  glatten  Gjlinder  gebildete  Kuhlapparat  von  R,  Nagd  in  Cnemnitz 
(*b.  R.  P.  Nr.  13  780  vom  11.  Mai  1880)  ist  oben  durch  eine  flach- 
gewölbte Kuppel  n  (fi'ig.  1'^  "faf.  2l)  abgeschlossen,  welche  in  der 
Mitte  eine  tellerförmige  Vertiefung  hat.  In  diese  wird  der  am  unteren 
kande  mit  Löchern  versehene  Topf  l  hineingesetzt.  Das  zu  kühlende 
Bier  fliefst  durch  das  Rohr  m  in  den  Topf  /,  tritt  durch  die  Löcher 
in  die  Vertiefung  der  Blechkuppel  und  steigt  in  derselben  empor,  bis 
es  über  den  Rand  abfiiefst. 

In  dem  Bechenkühlapparai  von  L.  Beyer  in  Mikultsehfite  und  J. 
Wagner  in  Gleiwita  (»D.  R.  P.  Nn  1Ö427  vom  11.  Januar  1881)  ver- 
theilt  sich  die  durch  Rohr  a  (Fig4  13  Taf.  21)  eintretende  Bierwürze 
odet  Maisehe  auf  dem  Teller  b  und  g^t  durc^  den  Ablauf  c  auf  das 
Efihlbeeken  d,  fliefst  über  den  Rand  e  auf  das  zweite  Kühlbecken  d, 
durch  Ablauf  c  auf  das  nächstfolgende  Becken  u.  s.  f.,  bis  es  sohliefa- 
lioh  zum  AbflttfflTOhr  /  gelangt.  Das  durch  Rohre  g  eintretende  Kühl- 
wasser steigt  in  den  doppelten  Wandungen  der  Becken  und  dea 
Vertheilungsröhren  h  auf,  um  oben  durch  Rohr  i  abzttfliebeli.    Ke 


Digilized  by 


Google 


üeber  Neaeraiigeii  in  ä»  Bierteanerd.  %V7 

lieifse  Luft  ans  dem  'obeveii  VerthtiUn^Buftate  "wM  dareh  dae  Roht  fc 
alHgeflaagt. 

Beim  A'ckopparo*  vob  A.  Kühnscherf  ^un.  in  Dresden  (*D.  R.  P. 
Nr.  14  375  vom  7.  October  1880)  wird  heifse  Luft  zum  Schmelsen  des 
Peches  verwendet,  gleichzeitig  aber,  um  ein  Yerbrennen  der  Spund- 
löcher zu  verhaten,  kalte  Luft  zugeführt. 

Zum  Conserviren  von  Bier  und  Wein  wirA  nach  ß.  Wdf  in  München 
(♦D.  R.  P.  Nr.  14358  vom  28.  November  1880)  das  ringförmige 
Gefftfs  A  (Fig.  14  Taf.  21)  durch  Hahn  h  oder  g  gefüllt,  während  der 
Kolben  der  mit  Feder  e  und  Gewicht  /  versehenen  Expansionsvorrioh- 
tung  B  auf  seinem  tiefsten  Punkt  steht  Man  stellt  den  gefüllten 
Apparat  in  den  mit  Wasser  theilweise  gefüllten  Bottich  C  auf  die 
Träger  p  und  erwärmt  ihn  nach  dem  gewöhnlichen  Pasteur'schen  Ver- 
fahren ,  wobei  die  sich  erwärmende  Flüssigkeit  den  Kolben  der  £bq>an- 
sionsvorrichtung  hebt 

Ck.  W,  Ramsey  in  Brooklyn  (""D.  R.  P.  Nr.  14360  vom  3.  Deoeai- 
ber  1880)  will  Bier  und  sonstige  gegohrene  oder  gährungsfähige  Qeträfdos 
dadurch  c(msermren^  dafs  er  sie  in  einem  Apparat  dikrch  heftige  Schläge 
in  Schaum  verwandelt  .^  wodurch  die  Gährungsorganismen  angeblich 
getödtet  werden. 

Um  destiüirte  oder  gegohrene  Oeträmke  aU  ssn  maeh^^  will  AdAnsey 
(*D.  B.  P.  Nr.  14381  vom  3.  December  1880)  in  die  zu  Schaum  ge- 
schlagene Flüssigkeit  atmosphärische  Luft  oder  Sauerstoff  einigten. 

L.  Paidus  und  P.  CMrouU  in  Paris  COesterreiehisches  Patent  Kl.  45 
vom  19.  Januar  1880)  wollen  zur  BersieUmng  von  Darrsohiempe  oiw  den 
Bückständ&h  der  Brauereien  und  Frucktbrennereien  diese  zunächst  in  einer 
Filterpresse  möglichst  Wasser  frei  machen ,  dann  in  einem  Därr^parat 
(Fig.  15  Taf.  21)  trocknen^  Biertreber  können  auch  ohne  vorheriges 
Pressen  getrocknet  werden.  Der  Apparat  besteht  aus  einer  Anzahl 
ttöhren  T^  deren  Achsen  0  Schraubenflächen  V  tragen ,  welche  durch 
Zahnräder  R  in  Umdrehung  gesetzt  werden.  Die  Schraubenflächen 
sind  durchbrochen,  damit  die  bei  A  durch  ein  Gebläse  angesaugte 
Luft  hindurchstreichen  kann.  Die  Heizung  der  Röhren  geschieht  durch 
Feüergase  oder  abgehenden  Dampf,  welche  durch  F  entweichen.  Die 
zu  trocknenden  Rückstände  werden  bei  B  eingeführt,  durch  die  Schrau- 
ben V  langsam  vorgeschoben,  bis  sie  völlig  getrocknet  bei  C  heraus- 
fallen. Diese  Anordnung  des  Apparates  ermöglicht  eine  Regulirung 
der  Temperatur,  bei  welcher  die  Schlempe  gedarrt  wird,  indem  man 
es  in  der  Hand  hat,  durch  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Luft- 
und  Schlempezufuhr  zu  verhüten,  dafs  die  Temperatur  über  100^  steige. 

Will  man  die  Kleie  der  Schlempe  von  dem  Kleber  und  den  Stärke 
haltigen  Substanzen  trennen,  so  hat  man  dieselbe  in  ein  Quetschwerk 
zu  bringen.    Der  Siofe,  welchen  die  Masse  in  diesem  erhält,  genügt, 
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um  eine  Abaonderung  der  genaniiten  Beatandtheile  von  einander  tm 
bewirken,  die  sodann  durch  einfaches  Beutehi  gesammelt  werden 
können. 


Neue  Apparate  für  Laboratorien. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  20. 

Der  Extractionsapparat  von  E.  Thom  in  Hamburg  C*D.  R.  P.  Kl.  12 
Nr.  14523  vom  17.  October  1880)  ist  aus  Glas  hergestellt  Der  mit 
einem  Filter  ausgekleidete  und  mit  der  auszuziehenden  Substanz  ge- 
füllte Trichter  B  (Fig.  9  Taf.  20)  wird  von  den  nach  innen  vorsprin- 
gendeu  Eindrücken  b  des  Gefäfses  Ä  getragen,  welches  die  Extracfcions- 
flüssigkeit  enthält.  Der  eingeschliffene  Cjlinder  C  ist  mit  Wasser  ge- 
füllt. Man  erwärmt  nun  das  Gefäfs  A^  so  dafs  der  Dampf  der  sieden- 
den Flüssigkeit  zwischen  den  Wandungen  des  Trichters  B  und  des 
Gefäfses  A  aufsteigt,  sich  in  den  Kugehi  a  verdichtet  und  in  den 
Trichter  B  zurückfällt  Ist  die  Extraction  beendet,  so  hebt  man  den 
Cjlinder  C  ab  und  bestimmt  den  Extractgehalt  durch  Wiegen  des 
Trichters  B  oder  der  ausgetrockneten  Flasche  A  aus  dem  Gewichts- 
verlust oder  der  Gewichtszunahme. 

Die  Fülrirvorrichtung  von  K.  Trobach  in  Berlin  (»D.  R.  P.  Kl.  12 
Nr.  15  745  vom  2.  März  1881)  besteht  aus  einem  gewöhnlichen  Trichter  a 
(Fig.  10  Taf.  20),  in  welchem  mittels  der  federnden  Klemme  e  ein 
siebartig  durchlöcherter  Einsatz  befestigt  ist,  während  die  Spitze  bei  b 
eine  Siebkapsel  trägt  Der  Zwischenraum  zwischen  c,  a  und  b  ist  mit 
Asbestwolle  ausgefüllt. 

Zur  ekktrolytüchen  Bestimmung  von  Blei,  Kupfer,  Zink  und  Nickd 
verwendet  A.  Riche  (^Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  1881  Bd.  13  S.  508) 
einen  gleichzeitig  als  positiven  Pol  dienenden  Platintiegel  a  (Fig.  11 
Taf.  20),  welcher  von  einem  Stativ  mit  Glasstange  A  getragen  wird. 
Als  negativer  Pol  dient  ein  unten  und  oben  ofifener,  dem  Tiegel  sonst 
ähnlicher  Platinconus  e,  in  dessen  Seiten  längliche  Oeffnungen  einge- 
schnitten sind,  damit  während  der  Elektrolyse  eine  gleichmäfsige  Gon- 
centration  erreicht  wird.  Der  Zwischenraum  von  Conus  und  Ti^el 
beträgt  2  bis  4°^m.  OJe  Fällung  gröfserer  Flüssigkeitsmengen  geschieht 
in  einem  Becherglase  mit  eingetauchtem  Platincjlinder  als  negative 
Elektrode  und  einem  cjlindrisch  gebogenen  Platindrahtnetz  als  posi- 
tiven Pol. 

Zum  Auffangen  und  Messen  von  Oasen  ^  namentlich  von  Stickstoff 
bei  dessen  directer  Bestimmung,  verwendet  R  Schmitt  (Journal  für 
praktische  CTiemte,  1881  Bd.  24  S.  444)  als  pneumatische  Wanne  den 
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amgekehrten,  abgesprengten  Kopf  B  (Fig.  12  Taf.  20)  einer  Flasche, 
in  dessen  Hals  ein  langer  Oummipfropfen  C  dicht  eingesetzt  ist.  Zum 
Auffangen  und  Messen  der  Gase  kann  jede  in  0^%6  getheilte  Glashahn- 
bfirette  benutzt  werden.  Man  füllt  nun  die  Wanne  mit  der  betreffen- 
de Flüssigkeit,  z.B.  mit  Kalilauge,  bis  1^°^  ttber  den  Oummistopfen 
an,  so  dafs  sich  auch  das  durch  Schlauch  D  mit  der  Wanne  ver- 
bundene Rohr  E  füllt  Dann  setzt  man  die  Mefsröhre  A  luftdicht  auf 
den  Oummipfropfen  und  öffnet  den  Hahn,  so  dafs  die  Füllung  derselben 
durch  das  Rohr  E  bewirkt  wird.  Man  hebt  nach  Schliefsung  des 
Hahnes  die  Gasbttrette  vom  Gummistopfen  ab,  senkt  sie  gefüllt  bis 
auf  den  Boden  der  Waime  und  läfst  durch  Neigen  der  Röhre  E  die 
überschüssige  Flüssigkeit  bis  zur  Höhe  des  Gummipfropfens  abfliefsen. 
Die  Zuleitung  des  Gases  geschieht  in  gewöhnlicher  Weise;  doch  wird 
die  Biegung  des  Gasleitungsrohres  a  mit  einem  Gummischlauch  e  über- 
zogen, um  das  Zerbrechen  desselben  durch  das  Mefsrohr  zu  yerhüten. 
Nachdem  das  Ueberleiten  des  Gases,  dessen  Volumen  bestimmt  werden 
soll,  beendet  ist,  wird  die  Wanne  in  der  früheren  Höhe  mit  Wasser 
gefüllt  und  das  Mefsrohr  fest  auf  den  Kork  aufgesetzt  und  so  die 
Verbindung  mit  dem  Rohr  E  wieder  hergestellt,  so  dafs  dieses  jetzt 
als  Druckregulator  dient,  indem  man  durch  Senken,  Heben  desselben 
oder  Nachfüllen  die  Flüssigkeit  in  beiden  Röhren  in  gleicher  Höhe  ein- 
stellt Hat  man  Kalilauge  als  Absperrflüssigkeit  und  will  die  Ablesung 
des  Gasvolumens  über  Wasser  vornehmen,  um  die  Tension  des  Wasser« 
dampfes  in  Rechnung  bringen  zu  können,  so  giefst  man,  nachdem  das 
Mefsrohr  auf  den  Pfropfen  fest  aufgesetzt  und  der  Kautschukschlauch  D 
an  einer  Stelle  mit  der  Hand  zusammengedrückt  ist,  durch  Neigung 
der  Wanne  und  des  Rohres  E  die  Kalilauge  aus  und  ersetzt  dieselbe 
durch  Wasser;  dann  hebt  man  das  Mefsrohr  vom  Gummipfropfen  ab, 
so  dafs  sich  die  Kalilauge  in  dem  Rohre  mit  dem  Wasser  der  Wanne 
mischt;  ersetzt  man  noch  einmal  auf  dieselbe  Weise  die  schon  sehr 
verdünnte  Kalilauge  durch  Wasser,  so  genügt  dies  vollkommen. 

Zur  Bestimmung  der  Dampfdichte  im  Barometerrohr  verwenden 
Ch.  A.  Bell  und  F.  L.  Teed  nach  der  Zeitschrifl  fikr  analytische  Chemie^ 
1882  S.  127  ein  38cm  langes  cylindrisches  Glasgefi&fs  A  (Fig.  13  Taf.  20). 
Das  eine  Ende  desselben  ist  geschlossen,  das  andere  geht  in^eineS^m 
weite  und  83cm  lange  Röhre  B  über,  an  welche  seitlich  die  Röhren  C 
und  D  angeschmolzen  sind.  C  ist  oben  zugeschmolzen  und  mit  Milli- 
metereintheilung  versehen,  deren  Nullpunkt  in  gleicher  Höhe  mit  der 
auf  B  angebrachten  Marke  m  liegt.  Die  oberen  Theile  des  Apparates 
sind  mit  Glascjlinder  E  umgeben,  welcher  dazu  dient,  durch  bei  a 
zu-  und  bei  h  wieder  abgeleiteten  Dampf  diesen  Theil  des  Apparates 
zu  erhitzen.  Man  bestimmt  das  Volumen  von  A  bis  zur  Marke  m  und 
berechnet  daraus   unter  Berücksichtigung  der  Ausdehnung   des  Glases 
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dae  6ewißbt  dieaee.  YolameoB  Waasentoff  oder  Luft  bei  100^  vati 
lOOunm  Queckeilber  von  100^;  dme  Goröfse  9«du»I  m»a  die  GonstaDte 
dea  Apparates. 

Zar  Aosfährang  eines  Versuches  dreht  man  den  ganzen  Apparate  am, 
nimmt)  den  Stopfen  s  ab  nnd  füllt  niMi  durch  B  den  ganzen  Apparat  mit 
Quecksilber,  wobei  man  Sorge  trägt,  dafs  möglichst  alle  Luft  aus  Ä  und  C 
entfernt  wird.  Dann  bringt  man  die  Substanz  in  einem  kleinen  zugeschmol- 
zeBen  Glasröhrchen  auf  die  Oberfläche  des  Quecksilbers  in  £,  setzt  bei  geöff- 
netem ^ahn  h  den  Stopfen  m  auf,  schlieüst  dann  den  Hahn  und  dreht  4ßn 
Apparat  um.  wobei  das  Gefäfschen  mit  der  Substanz  nach  A  gelangt.  Jetzt 
ömiet  man  aen  Hahn  h  und  läfst  so  viel  Quecksilber  auslaufen,  dafs  Ä  und  C 
mit  einander  in  Verbindung  stehen.  Dadurch  wird  bewirkt,  dafs,  wenn  etwa 
ein  Rest  von  Luft  in  einem  dieser  beiden  Theile  zurückgeblieben  sein  sollte 
diese  Luft  jetzt  gleichmäUsi^  auf  Ä  und  C  vertheilt  wird.  Dann  bringt  man 
die  Mündung  tou  D  unter  Quecksilber  und  läfst  durch  Schiefhalten  des  ganzen 
Apparates  so  viel  Quecksilber  eintreten ,  dafs  Ä  etwa  zu  Vg  damit  aBgefoJlt 
ist,  schliefst  ^,  stellt  den  Apparat  senkrecht  und  läfst  Dampf  in  den  von  E 
umschlossenen  Raum  treten.  Wenn  dann  durch  die  Hitze  das  die  Substanz 
enthaltende  Gefäfschen  gesprengt  und  der  ganze  obere  Theil  des  Apparates 
gleichmäfsig  erhitzt  ist,  öffnet  man  den  Hahn  h  und  läfst  so  lange  Queck- 
silber auslaufen,  bis  es  eben  an  m  steht.  Man  braucht  jetzt  nur  die  Höhe 
der  Quecksilbersäule  in  C  über  m  zu  messen,  um  den  Druck  des  Gases  in  A^ 
ausgedrückt  in  Quecksilber  von  1000,  zu  errahren.  Multiplicirt  man  diesen 
Druck  mit  der  Constanten  des  Apparates  und  dividirt  mit  diesem  Product  in 
das  Gewicht  der  angewendeten  Substanz,  so  erhält  man  die  auf  Wasserstoff 
bezieh.  Luft  bezogene  Dampfdichte. 

Pas  Dompfmanomeier  vod  L.  Perrter  iD  Paris  (♦D.  R.  P.  Kl.  42 
Nc  13221  vom  21.  August  1880)  soU  zur  Angabe  des  Alkoholg^aliee 
d^r.  i^  eioem  Destillaiionsl^essel  enthaltenen  Dämpfe  oder  zur  Bestii»* 
Qiung  des  Coneentrationagrades  von  Sjrup  und  ähnlichen  Flüssigkeiten 
dienen.  Der  Kolben  A  (Fig.  14  Taf.  20)^  weicher  dupeh  ein  in  das 
Ktthlg^fäfs  R  tauchendes  Bohr  B  mijb  der  Luft  in  Verbindong  steht^ 
wird  durch  eine  Lampe  L  mit  Spiritusbeh&lter  5  erwärmt  Der  Tubnsi«. 
im.  Mittelpunkt  der  Lampe  trftgt  den  ganzen  Aipparat  Der  mit  d^  au 
prüfenden  Flüssigkeit  versehene  Kolben  A  ist  durch  einen  Stopfeqt  ge- 
schlossen, durch  welchen  das  Manometer  geht,  bestehend  aus  einer  an 
beiden  Enden  offenen,  unten  in  eine  Spitze  auslaufenden  Röhre,  welche 
in  einen  angeschmolzenen  Kolben  taucht  Dieser  ist  bis  s  mit  Queck- 
silber gefüllt;  darüber  befindet  sich  die  Flüssigkeit,  aus  deren  Span- 
nung die  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  berechnet  werden  solL  Ißt  alles 
vorgerAchtet,  so  zUadet  man  die  Lampe  L  an  und  legelt  die  Wärme* 
Übertragung  auf  den  Kolben  A  mitteis  des  Trichters  c.  Die  Dämpfe 
der  siedenden  Flüssigkeit  verdichten  sich  im  Kühler  B.  Das  Kühlge* 
^s  R  enthält  ein  Bohr  o,  welches  durch  einen  Schlauch  mit  dem 
Bohr  £2  verbunden  ist  Dieses  ist  anfangs  nach  oben  gerichtet,  wird 
aber  horizontal  gelegt,  wenn  der  Versuch  im  Gange  ist  und  die  Queok-^ 
Silbersäule  annähernd  zur  Buhe  gekommen  ist  Das  Kühlwasser  fliebt 
nun  aus  nnd  der  Kolben  des  Manometers  nimmt  die  Temperatur  der 
ihn  umgebenden  Dämpfe  an.    Aus  dem  Stande  der  QuecksUbenäoie 


Digitized  by 


Google 


Br^U,  über  djie  Erbalti&^g  der  öffentU^heoi  Brojpaedenkm&T/ir.        ^1 

im  HaDomeier  bNKD   majqi  dann  den  Alkobolgehall  der  au  p^fend^n 
Flttsaigkeit  berecho^n. 

Bei  dem  Läihrohr  mit  vnunterbrochenem  Luflstrahl  von  A.  Koppe  in 
Berlin  (*D.  R.  P.  K).  12  Nr.  15369  vom  16.  Oetober  1880)  füllt  die 
von  a  (Fig.  15  Taf.  20)  aus  eingeblasene  Luft,  da  sie  durch  die  kleine 
Oeffnung  in  der  Düse  niebt  schnell  genug  entweichen  kann,  den  Gummi- 
ballon c,  dessen  übermäfsige  Aufblähung  durch  die  Metallhttlle  /  ver- 
hindert wird.  Sobald  nun  der  Arbeiter  beim  Athemschöpfen  das  Blasen 
unterbricht,  schliefst  die  im  Ballon  enthaltene  geprefste  Luft  das  Ventil  b 
und  fliefst  nach  der  Düse  ab,  aus  welcher  sich  daher  ein  ununterbro- 
chener Luflstrom  ergiefst. 


Ueber  die  ErhaltoBg  der  öffentlichen  Bronzedenkmäler; 
von  J.  W.  Brühl. 

Es  ist  eine  beki^nnte  Thate^he,  dafs  die  meisten  in  neuerei:  Zeit 
aiUi^es^Uten  Erzbildwerke  mit  einer  upscbönen  dunklen  HuUe.über- 
spg^n  si^d.  Noch  rascher  als  bei  ups  zu  Liiinde  geht  diese  Schwer- 
z«og  ijQ,  dem  industriellen  England  vor  sieh  und  auch  Frankreich  macht 
hierin  keine  Ausnahme.  Die  Vendöme-Säule,  die  Statue  Ludwig  XIV, 
auf  der  Place  des  victoires  in  Paris  erscheinen  ebenso  unansehnUch  und 
matt  in  der  Farbe  wie  die  MebrzahJ,  der  in  diesem  Jahrhundert  in 
Deutachland  errichteten  Standbilder.  An  den  in  unsere^  Tagen  so 
yielfaeh  aufgestellten  Denkmälern  £äUt  es  vor  Allem  auf,  mit  welcher 
äebnelUgkeit  diese  Zerstörung  der  Oberfläche  voranschreitet.  In  wenigen 
Jaftr^n  bedecken  sie  sich  mit  einer  fahlen  schwarzen  Kruste,  welche 
da#  darunter  befindliche  Metall  dicht  überzieht  und  ihm  das  Aussehen 
TOB  Qufseijsen  ertheilt.  Die  stumpfe,  dunkle  Färbung  vermag  die 
Ifojsculatur  und  alle  feinere  Gljiederung  nicht  mehr  zur  Anschauung  zu 
bringen,  die  Wirkungen  von  Licht  und  Schatten  geben  gänzlich  verloren. 

Das  öffieatlicbe  Interesse,  welches  dieser  Gegenstand  verdient, 
dürfte  es  gerechtfertigt  erscheinen  lassen,  denselben  hier  einer  Erörte* 
rung  ZI),  unterziehen,  zumal  da  ich  auph  Gelegenheit  haltte,  mich  mit 
den  Fragil  nach  der  Ursache  der  Schwärzung  der  Bronzen  und  nach 
den.  Hilfsmitteln  zur  Wiederherstellung  derselben  ezperjLmentell;  zu  be^ 
schäftigen. 

Fast  ebenso  ajilgemein  wie  die  Schwärzung  di^r  Erzbild  werke  i^ 
eine  Erklärung  diesea  Un^tandes  verbreitet,  nämlich  die ,  dafs.  dj^r 
dunkle  Ueberzi^g  aus  Schwef^lkupfer  besteht,  beiirühren^d  von  der  Slin- 
wirkung  Schwefelwasserstoff  haltiger  Atmosphäre  auf  die  Legirung, 
Difi»ß  Ann^ibme  ist  indessen  durchaus  unbegründet.  Qie  Zusammen- 
setzung der  Luft  ist,  in   den  verschiedensten  Städten  und  sehr  häufig 
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untersQcht;  aber  niemals  ist  ein  nennenswerther  Gehalt  der  st&dtischen 
Atmosphäre  an  Schwefelwasserstoff  nachgewiesen  worden.  Seine  An- 
wesenheit in  geschlossenen  Räumen  ist  swar  eine  Thatsache,  welche 
sich  durch  die  Schwärzung  des  Silbergeräthes  täglich  kundgibt;  den- 
noch ist  das  Gas  in  einiger  Entfernung  von  seinem  Bildungsherde 
nicht  mehr  nachweisbar.  Durch  den  Sauerstoff  der  Luft  wird  es  eben 
sehr  leicht  zerstört  und  in  kurzer  Zeit  zu  Wasser  nnd  Schwefel  bezieh. 
Schwefelsäure  verbrannt  Diesem  Umstand  ist  es  zu  verdanken,  wenn 
trotz  der  unaufhörlichen,  massenhaften  Bildung  des  Schwefelwasser- 
stoffes durch  den  Fäulnifsprocefs ,  in  den  Gewerben  n.  dgl.  doch  die 
Atmosphäre  grofser  Städte  und  der  Schwefelbäder,  wie  z.  B.  Aachens, 
keine  nachweisbaren  Mengen  dieses  Gases  enthält 

Dafs  der  schwarze  Ueberzug  unserer  Bronzedenkm&ler  nicht  aus 
Schwefelkupfer  bestehen  kann,  wird  auch  durch  die  vielen  in  Kirchen 
befindlichen  Erzbilder  bestätigt,  welche  trotz  ihres  zum  Theil  sehr 
hohen  Alters  fast  ausnahmslos  eine  schöne  Oberfläche  besitzen.  Ich 
erinnere  nur  an  das  altberühmte  Petrusbild  in  S.  Pietro  im  Vatican, 
welches  aus  dem  5.  Jahrhundert  stammt,  von  Papst  Paul  V  nach  der 
Peterskirche  verpflanzt  worden  ist  und  gewifs  Zeit  genug  hatte,  all- 
mählich schwarz  zu  werden.  Ebenso  bekannt  ist  es,  dafs  eine  grofse 
Anzahl  alter,  auf  öffentlichen  Plätzen  aufgestellter  Denkmäler  vor- 
handen sind,  welche  sich  durch  eine  wohl  ausgebildete  Patina  aus- 
zeichnen. Mit  Recht  berühmt  ist  in  dieser  Hinsicht  das  Reiterstand- 
bild Marc  Aurel^e  auf  dem  römischen  Gapitol  und  in  dem  sehr 
gewerbreichen  Düsseldorf  die  Erzfigur  des  Kurfürsten  Johann  Wilhelm^ 
i.  J.  1711  errichtet,  femer  die  prachtvoll  smaragdgrünen  Kupferdächer 
in  ^readen^  Pillnitz  u.  s.  w.  In  Aachen  stehen  ein  schön  grün  ge- 
färbtes Denkmal  Karls  des  Qrofsen^  aus  dem  Beginn  des  17.  Jahr- 
hunderts, und  vor  dem  Münster  zwei  wohlpatinirte  Bronzestücke,  eine 
Wölfin  und  einen  Pinienzapfen  darstellend,  aus  dem  10.  Jahrhundert^ 
welche  trotz  der  nächsten  Nähe  zahlreicher  und  sehr  kräftiger  Schwefel- 
thermen im  Laufe  einer  so  langen  Zeit  nicht  geschwärzt  wurden. 

Der  grüne  Ueberzug,  die  sogen.  Patina  oder  der  Edelrost,  besteht 
bekanntlich  aus  kohlensaurem  Kupfer,  und  wenn  der  Schwefelwasser- 
stoff die  Bronzen  verdürbe,  so  würde  auch  der  Edelrost  nicht  bestehen 
können,  da  derselbe  noch  weit  leichter  durch  Schwefelwasserstoff 
geschwärzt  wird  als  blankes  Kupfer  oder  eine  Kupfer  haltige  Legiraog. 
Und  dafs  der  dunkle  Ueberzug  der  neueren  Bronzen  kein  Schwefel- 
kupfer ist,  geht  auch  aus  den  Eigenschaften  dieser  Substanz  selbst 
hervor,  welche,  fast  ebenso  unbeständig  als  Schwefel  Wasserstoff  ^  i^. 
feuchter  Luft  zu  löslichem  Kupfervitriol  oxjdirt  und  durch  den  Regen 
abgespült  werden  müfste. 

Vor  einiger  Zeit  wurde  ich  von  dem  Magistrate  der  Stadt  Aachen 
zur  Untersuchung  eines  dort  kurz  zuvor  aufgestellten  Bronzedenkmals 
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aufgefordert,  welches  sich  binnen  weniger  Jahre  mit  einem  dichten 
grauschwarzen  Uebersug  bedeckt  hatte.  Nicht  die  geringste  Spur  von 
Schwefelkupfer  konnte  in  dem  zu  diesem  Zwecke  abgeschabten 
schwarzen  Pulver  nachgewiesen  werden.  Durch  das  Mikroskop  liefs  sich 
dagegen  sogleich  eine  Masse  kleiner  Stemkohlenbruchstücke^  Sand 
und  Staub  erkennen,  weitaus  den  Hauptbestandtheil  des  Pulvers  bildend. 
Aufserdem  ergab  die  Analyse  noch  die  Gegenwart  einer  geringeren 
Menge  von  Oxyden  des  Kupfers,  Zinnes,  Zinkes  und  Bleies. 

Man  hat  bis  dahin  nur  wenig  oder  keine  Versuche  gemacht,  voll- 
kommen schwarz  gewordene  öiSentliche  Bronzedenkmäler  zu  restau- 
riren,  vielleicht  ausgehend  von  der  falschen  Voraussetzung,  dafs  die 
schwarze  dichte  Hülle  aus  Schwefelkupfer  besteht  und  wegen  der 
Gefahr,  ein  Kunstwerk  mit  warmer  Salpetersäure  oder  Königswasser  zu 
behandeln,  welche  diesen  Körper  allein  rasch  zu  lösen  vermögen.  Nach- 
dem die  Bestandtheile  der  schwarzen  Kruste  des  Aachener  Denkmales 
ermittelt  waren,  wurden  an  demselben  Versuche  zur  Entfernung  des 
Ueberzuges  angestellt  Eine  mechanische  Ablösung  erwies  sich  als 
nahezu  unausführbar,  da  die  dunkle  Substanz  so  fest  haftete,  dafs 
eine  Entfernung  derselben  durch  Abreiben  mit  Sand,  Ziegelmehl  u.  dgl. 
den  feineren  Formenabstufungen  gei&hrlich  werden  mufste.  Eine 
chemische  Ablösung  mit  Hilfe  von  verdünnter  Schwefelsäure  erfolgte 
ebenfalls  nur  langsam  und  schwierig;  dagegen  zeigte  es  sich,  dafs 
eine  wässerige  Lösung  von  Ammoniumcarbonat  hierzu  ganz  vorzüglich 
geeignet  war.  Die  Abwaschung  geschieht  am  raschesten  und  voll- 
stftndigsten,  wenn  eine  starke  Lösung  des  Salzes  (1^  käufliches  kohlen- 
saures Ammoniak  auf  4^  Wasser)  mit  der  Bürste  aufgetragen  wird. 
Durch  leichtes  Abreiben,  bei  stärkerer  Adhäsion  der  schwarzen  Sub- 
stanz mit  einer  heifsen  Auflösung,  erfolgt  die  vollkommene  Entfernung 
des  dunklen  Ueberzuges.  Dieselbe  vollzieht  sich  dadurch,  dafs  die 
Oxyde  des  Kupfers  in  wässerigem  Ammoniumcarbonat  leicht  auflöslich 
sind.  Die  Cohäsion  der  schwarzen  Hülle  vnrd  also  aufgehoben  und 
der  Staub  und  Rufs  u.  dgl.  mechanisch  mit  abgespült.  Die  Oberfläche 
bleibt  jedoch,  zumal  an  yertieften,  schwer  zugänglichen  Stellen,  nicht 
glänzend  und  überzieht  sich  bald  mit  einem  ungleichmäfsigen  grünen 
Anflug  von  kohlensaurem  Kupfer.  Es  ist  auf  diese  Weise  leicht,  selbst 
ein  gröfseres  Erzbiidwerk  in  kürzester  Zeit  mit  emer  künstlichen 
Patina  zu  versehen.  Allein  diese  Behandlung  erfordert  sehr  sach- 
kundige und  kunstgeübte  Hände,  wenn  schroffe  und  unnatürliche 
Farbenübergänge  vermieden  werden  sollen.  Nachdem  das  Denkmal  in 
oben  beschriebener  Weise  aus  der  schwarzen  Haut  herausgeschält 
war,  wurde  es  zur  Entfernung  des  grünlichen  Ueberzuges  mit  ganz 
verdünnter  Schwefelsäure  abgewaschen  und  nach  dieser  doppelten 
Behandlung  erschien  dann  die  Legirung  in  ihrem  ursprünglichen  Glanz. 
Das  Denkmal  machte  den  Eindruck,  als  wenn  es  frisch  aus  der 
DiDgler's  polft  Journal  Bd.  143  H.  8.  1SS%/I.  18 
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CiBelirwerkstätte  gekommen  wfire.  Dieses  Yerfahreo,  wenig  Eeitraiibe&d 
and  niobt  koetspielig,  empfiehlt  sieh  daher  zur  Restauration  selbst 
umfangreicher  Bronzen. 

Es  erhob  sich  nun  die  Frage^  ob  man  das  Ersbild  in  dieser  Ver- 
fassung belassen  sollte  und  ob  bezieh,  welche  Mafsr^eln  zum  Schotie 
des  Kunstwerkes  zu  ergreifen  seien.  Ganz  zweifellos  würde  eine  ge- 
rdnigte  Bronze,  sich  selbst  überlassen,  in  einiger  Zeit  wieder  in  den 
ursprünglichen  Zustand  zurückkehren.  Durch  erneute  Behandlung  in 
der  erwähnten  Weise  würde  es  indessen  raögliidk  sein,  die  ursprüng- 
liche Oberfläche  des  Erzes  dauernd  zu  erhalten.  Es  wurde  vorhiD 
hervorgehoben,  dafs  solche  Denkmäler,  welche  in  früheren  Zeiten 
einmal  eine  Patina  erlangt  haben,  dieselbe  auch  beibehalten;  somit 
bietet  dieser  Ueberzug  nicht  nur  die  yom  künstlerischen  Standpunkte 
erwünschteste  Färbung  eines  Denkmales,  sondern  auch  den  besten 
Schutz  gegen  Zerstörung  und  Schwärzung.  Die  schöne  Patina  jener 
Bronzen  ist  zu  einer  Zeit  entstanden,  wo  es  noch  keine  Dampfkessel, 
keine  Steinkohlenfeuerung  gab.  Die  Atmosphäre  der  Städte  war  daher 
in  jenen  Tagen  frei  von  Rufs  und  Kohlenstaub  und  geeignet,  eine 
langsame  Oxydation  des  Kupfers  zu  kohlensaurem  Kupfer  zu  bewirken. 
Fem  von  gewerbreichen  Städten,  sowie  in  grofsen  geschlossenen  Itäamen, 
in  Kirchen  u.dgl.,  werden  auch  neuerdings  aufgestellte  Erzbilder  sich 
mit  der  Zeit  mit  einer  grünen  Schicht  überziehen.  Dies  ist  jedoch 
bei  Denkmälern ,  welche  sich  auf  Strafsen  und  Plätzen  grofser  Städte 
befinden,  heut  nicht  mehr  möglich.  Die  blanke  metallische  Oberfläche 
wird  zuerst  durch  den  Sauerstoff  der  Luft  ang^;riffen,  sie  wird  rauh. 
Es  setzt  sich  sogleich  Staub  und  Rufs  fest,  die  Feuchtigkeit  haftet 
und  beschleunigt  eine  verderbliche  Oxydation.  Die  Flächen  werden 
immer  mehr  uneben,  der  neu  aufgetragene  Rufs  setzt  sich  um  so 
dichter  an  und  ist  nun  selbst  durch  den  stärksten  Platzregen  niobt 
mehr  abzusptüen.  In  wenigen  Jahren  ist  in  der  Regel  ein  neoes 
Bronzedenkmal  vollständig  entstellt,  schwsrz.  Ganz  anders  verhält 
sich  die  Sache,  wenn  eine  Patina  bereits  vorhanden  ist  Der  langsam 
entstandene  Edelrost  bildet  eine  gleichmäfsige,  dichte  und  glatte  Ober- 
fläche, welche  das  Haften  von  Staub  u.  dgl.  ersehwert  und,  wenn 
solcher  sich  dennoidi  abgesetzt  hat,  so  wird  er  durch  den  Regen 
sehr  leicht  wieder  abgesptüt.  Dies  ist  auch  die  Ursache  der  Gonaei^ 
virung  der  alten  Denkmäler.  Die  dichte  grüue  Hülle  bildet  einen 
Schutz  gegen  die  fortgesetzte  zerstörende  Einwirkung  der  Luft  und 
Feuchtigkeit.  Es  ist  erstaunlich,  dafs  diese  einfache  Erscheinung  iii<dit 
längst  von  den  Künstlern,  von  den  BroDzegiefsem  erkannt,  nicht  be- 
hufs Erhaltung  ihrer  Werke  benutzt  wurde. 

So  leicht  es  ist,  eine  Bronze  in  der  Werkstatt  zu  patiniren,  so 
schwierig  wird  es,  ein  bereits  aufgestelltes  Denkmal  mit  diesem 
wün8<Aen8werthen    Ueberzuge    zu    versehen.     Die    dahin   gerichteten 
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«BettreboDgen  sind  bis  jetet  erfolglos  geblieben  und  man  mafs  gestehen, 
dafs  es  heot  noeh  kein  Verfahren  gibt,  öffentliche  BronzedenkmÜer 
durch  irgendwelche  einmalige  Behandlung  Tor  den  verderblichen 
SinflflBsen  der  Atmosphftre,  des  Bufses,  Staabes  und  der  Feaehtigkeit 
zu  schützen.  Es  wflrde  wohl  der  Mühe  w«rth  sein,  in  einer  Stadt, 
in  welcher  knnstgettbte  Arbeiter  zur  Verfügung  stdien,  das  vorhin- 
erwähnte  Patinirnngsverfahren  mit  Ammoniumcarbonat  an  einem  im 
Freien  aufgestellten  Erzdenkmal  einer  praktischen  Probe  zu  unterziehen. 

G.  Magnus  (vgl.  1869  192  477)  empfahl  i.  J.  1869  zur  Erzeugung 
einer  Patina,  die  Bronzebildwerke  jeden  Monat  einmal ,  nach  voraus- 
gegsngeaer  Reinigung  mit  Wasser,  mit  Knochenöl  oder  Olivenöl  zu 
überstreichen  und  sogleich  mittels  wollener  Lappen  wieder  abzureiben. 
Bei  kleineren  Denkmälern  ist  dieses  Verfahren  gewifs  anwendbar  und 
an  verschiedenen  Orten,  z.  B.  in  Frankfurt  a.  M.,  ist  es  in  der  That 
mit  Erfolg  angewendet  worden.  Bei  gröfseren  Bildwerke  wird  diese 
Operation  indessen  kaum  durchführbar  sein. 

Da  es  mir  in  Aachen  an  geschulten  Arbeitern  fehlte,  mit  welchen 
ieh  einen  Versuch  zur  Pätinirung  des  dortigen  Denkmales  mittels 
Ammoniumcarbonat  hätte  unternehmen  können,  so  zog  ich  es  vor, 
das  Bronzedenkmal  in  einer  weniger  Kunstfertigkeit  erheischenden 
"Weise  behandeln  zu  lassen.  Dasselbe  wurde  nämlich,  in  Zwischen- 
räumen von  einigen  Wochen,  wiederholt  mit  einer  Lösung  von  etwa 
.  30  Th.  Eisessig  in  100  Th.  E^ochenöl  bestriehen  und  jedesmal  sofort 
wieder  mit  Wolle  abgerieben.  Der  Eisessig  löst  sich  bis  zu  20  Proc. 
in  jenem  Oel  und  die  Mischung  ist  vortheühafter  anzuwenden  als 
reines  Knochenöl.  In  beiden  Fällen  wird  durch  Einwirkung  der  Luft 
das  Oel  zersetzt,  es  bildet  sich  eine  äufserst  dünne  Haut  von  grünem 
ölsaurem  Kupfer,  —  Kupferseife.  Durch  Essigsäure  scheint  diese 
2^r8etzung  beschleunigt  zu  werden  und  dies6  Säure  selbst  bildet  mit 
der  Legirung  Grünspan.  Es  sind  mit  diesem  Verfahren  ganz  günstige 
Resultate  erzielt  worden.  Ich  hatte  in  den  letzten  Sommerferien 
Gelegenheit,  das  Denkmal  wieder  zu  sehen,  nachdem  seit  der  eben 
beschriebenen  Behandlung  3  Jahre  verstrichen  waren.  Die  Bronze 
hat  sich  unterdessen  mit  einem  dünnen  .grünen  Anflug  überzogen, 
welcher  einen  natürlichen,  guten  Eindruck  macht.  Da  Erfahrungen 
hier  ganz  fehlen,  so  mufs  es  abgewartet  werden,  ob  diese  Grünfärbung 
sich  weiter  entwickeln  und  ob  sie  haltbar  sein  wird. 

Wenn  sich  die  Künstler  und  namentlich  die  Bronzegiefser  dazu 
entscfaliefsen  könnten,  ihre  Werke  nicht  eher  aufzustellen,  bis  dieselben 
mit  einer  schönen,  dauerhaften  Patina  versehen  sind,  so  würde  der 
Uebelstand  der  Schwärzung  neuer  Erzdenkmäler  aufhören.  Dafs  eine 
künstliche  Bildung  der  Patina  möglich  ist  und  auch  fabrikmäfsig  be- 
trieben wird,  zeigen  die  vielfach  geförbten  Bronzegeräthschaften  und 
Oalanteriewaaren.    In  dieser  Industrie  sind  uns  indessen  die  Franzosen 
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sehr  weit  überlegen.  Sie  verstehen  es,  auch  den  gröfsten  und  oom> 
plicirtesten  Kunstwerken  die  schönste  Oberfläche  zu  ertheilen,  sie  zq 
bronsiren,  zu  bnuiiren  und  mit  einer  täuschend  nachgeahmten  grünen 
Patina  zu  überziehen.  Die  letzte  Pariser  Weltausstellung  eothieli  eme 
prachtvolle  Sammlung  derartiger  kunstgewerblicher  Erzeugnisse.  Es 
•ist  nicht  einzusehen,  warum  eine  künstlich  hervorgerufene  Patina,  ein 
durch  Aetzen  der  Bronze  bewirkter  Ueberzug  von  Eupfercarbonat, 
sich  nicht  auf  öffentlichen  Erzdenkmälem  ebenso  gut  halten  sollte  als 
eine  natürlich  entstandene.  Und  wäre  es  nicht  weit  rathsamer,  die 
Erzbilder  mit  einer  an  den  Antiken  so  sehr  bewunderten  Färbung 
von  vom  herein  auszustatten  und  dadurch  zugleich  die  Erhaltung  der 
Werke  zu  sichern,  als  dieselben  durch  mifsverstandene  Scheu  vor 
jeder  künstlichen  Behandlung  der  unfehlbaren  Verunstaltung  in  kürzester 
Frist  zu  überlassen.  Die  alten  Hellenen  waren  da  weniger  aber- 
gläubisch und  ihre  Sprödigkeit  ging  nicht  einmal  so  weit,  um  sie  vor 
dem  Bemalen  des  parischen  Marmors  abzuhalten.  Vielleicht  haben 
sie  auch  ihre  Erzbildwerke  nicht,  wie  dies  zuweilen  bei  uns  geschieht, 
messinggelb  der  Oeffentlichkeit  übergeben.  Von  der  im  Alterthume 
hoch  gerühmten  Statue  des  Aristonidea^  welche  den  reuigen  Athama^ 
seinen  in  der  Raserei  erschlagenen  Sohn  Learchoe  betrauernd,  darstellte, 
wird  berichtet,  dafs  der  Künstler  dem  Erz  Eisen  beigemengt  habe, 
um  durch  den  feurig  gebildeten  Rost  die  Schamröthe  darzustellen« 
Es  ist  kaum  zu  bezweifeln,  dafs  die  Griechen  auch  vor  dem  Färben 
und  Antikisiren  der  Bronzen  nicht  zurttcksoheuten  und  doch  war  das 
Volk  des  P/ttdtos,  des  Alkamenes  und  Fraxiieies  eine  ganz  leidlidi 
ästhetische  Gesellschaft. 

Lemberg,  im  Januar  1882. 


Elektridtät  gegen  Fenersge&hr. 

Das  durch  den  Brand  des  Ringtheaters  in  Wien  herbeigeführte  entsetz- 
liche Unglück  hat  Dr.  Wemer  Siem&ns  in  Berlin  Anlafs  gegeben,  in  der  Sitzung 
des  Elektrotechnischen  Vereines  am  27.  December  1881  einen  Yortrag  über 
die  Beihilfe  zn  halten,  welche  uns  die  Elektridtät  zur  Verhütung  und  bei 
Bekämpfung  von  Fenersbrünsten  leisten  kann.  Der  Vortrag  ist  in  der  BSUktro- 
tochnucA«n  Zeitsekrifi^  1882  S.  7  ff.  abgedruckt  und  wir  geben  nachstehend 
dessen  wesentlichen  Inhalt  und  die  hauptsächlichsten  Bemerkungen  aus  der 
sich  an  den  Vortrag  anschliefsenden  Verhandlung  über  den  Gegenstand  wieder. 

Nachdem  der  Vortragende  nachgewiesen,  dafs  sich  die  Feuersgefahr  an  sich 
überhaupt  gar  nicht  beseitigen  lasse,  dafs  sie  sogar  trotz  der  zu  ihrer  Ver- 
minderung angewendeten  Mittel  fortwährend  gestiegen  sei,  erklärt  er  die 
Thatsache,  dafs  trotzdem  die  Zahl  der  Brände  und  die  Gröfse  der  Brand- 
schäden nicht  zugenommen  habe,  aus  dem  umstände,  dafs  wir  von  Jugend  auf 
an  den  Kampf  gegen  das  Feuer  gewöhnt  würden  und  unsere  Hilfsmittel  in  die- 
sem Kampfe  beständig  sich  verbesserten.  Es  komme  hauptsächlich  darauf 
an,  kleine  Feuer  schnell  zu  löschen,  bevor  sie  Zeit  gehabt  haben ,  sich  gefahr- 
drohend  zu  entwickeln,  also  überall  gute  Löschmittel  zur  Hand  zu  haben 
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und  noch  zu  rechter  2jeit  gat  geschalte  nnd  organisirte  Löschkräfte  herbeizu- 
schaffen, um  ein  ausgebrochenes  Feuer  zu  dämpfen,  ehe  es  eine  bedrohliche 
Gröüse  angenommen  hat  Die  Elektrotechnik  habe  schon  seit  langer  Zeit  durch 
Anlage  ausgebreiteter  FeuertoehrteUffraphen  eine  bedeutende  Rolle  hierbei  ee- 
spielt.  1  Es  sollte  aber  unbedingt  das  bei  diesen  Anlagen  übliche  Melde- 
system so  weit  ausgedehnt  werden,  dafs  alle  gröfseren,  besonders  feuer- 
gefährlichen Anlagen,  wie  Fabriken,  öffentliche  Gebäude  u.  s.  w.,  durch  einen 
oder  besser  mehrere  Meldeapparate  unmittelbar  mit  der  Feuerwehr  in  Verbin- 
dune  gesetzt  werden,  damit  die  Anzeigen  von  Feuersgefahr  möglichst  schnell 
an  die  rechte  Stelle  kommen.  Es  liege  dies  nicht  nur  im  einseitigen,  son- 
dern im  allgemeinen  Interesse,  weil  besonders  in  eng  gebauten  Städten  das 
Ausbrechen  eines  grofsen  Feuers  für  die  ganze  Umgebung,  ja,  wie  der  Ham- 
burger Brand  zeigt,  sogar  für  ganze  Stodttheile  eine  Existenzfrage  bilden 
kann.  Es  müsse  jedoch  dieses  System  noch  viel  weiter  entwickelt  werden. 
In  grofsen  Fabrikräumen ,  Theatern,  öffentlichen  Gebäuden  sind  so  viele  feuer- 
gefährliche, räumlich  weit  von  einander  entfernte  und  oft  mühsam  zugäng- 
liche Stellen,  dafs  die  einfache  Meldung,  es  brenne,  in  dem  betreffenden 
Gebäudecomplexe  nicht  ausreicht.  Es  mufs  zugleich  der  Ort,  too  es  in  dem 
selben  brennt,  angegeben  werden ,  weil  oft  einige  Minuten  entscheidend  sind 
um  einen  gewaltigen  Schaden  abzuwenden. 

Hierfür  ist  in  der  Fabrik  von  Siemens  und  Halske  in  Berlin  eine  beson- 
dere Einrichtung  getroffen  worden,  welche  die  Feuermeldung  mit  der  Wächter- 
oontrole  vereinigt.  In  eine  Drahtleitung,  welche  die  ganze  Fabrik  durchläuft, 
sind  an  allen  gefährdeten  und  schwer  zugänglichen  Stellen  Apparate  einge- 
schaltet, welche  jeder  beiden  Zwecken  dienen.  Die  Wächter  müssen  nämlich 
auf  ihrem  Gange  durch  die  Fabrik  an  einem  bestimmten,  etwas  versteckt 
angebrachten  Knopfe  ziehen,  wodurch  die  2^it  ihres  Besuches  des  Ortes  auf 
einem  Papierstreifen  im  Bureau  registrirt  wird.  Dies  gewährt  aufserdem  den 
grofsen  Vortheil,  dafs  der  Apparat  selbst  immer  in  hrauMarem  Zustande  erhol' 
ien  wird.  Denn  ein  Mechanismus ,  der  nicht  regelmäfsig  angewendet  oder 
eontrolirt  wird,  ist  nicht  zuverlässig.  An  demselben  Apparat  ist  nun  noch 
ein  zweiter  leicht  erkennbarer  Knopf  angebracht,  mit  welchem  Jeder,  der 
daran  zieht,  eine  Feuermeldnng  geben  kann,  indem  eine  Alarmglocke  in 
Thätigkeit  gesetzt  und  zugleich  die  Nummer  des  meldenden  Apparates  frei- 
gelegt wird. 

Einen  zweiten  Wirkungskreis  eröffne  der  Elektrotechnik  gegen  Feners- 
gefahr  die  elektrische  Kraftübertragung,  In  dieser  Richtung  sind  in  neuerer 
^it  durch  das  Wiener  Brandunglück  viele  Pläne  zum  Vorschein  gekommen. 
Die  meisten  Erfinder  wollen  die  Feuermeldung  und  Löschung  gleich  selbst- 
thätig  einrichten.  Sie  wollen  %  brennbare  Schnüre  ausspannen,  welche  durch 
das  Feuer  vernichtet  werden  sollen,  oder  durch  die  Hitze  des  Feuers  Con- 
tacte  hervorbringen,  kurz  durch  das  Feuer  selbst  eine  Thätigkeit  ausüben 
lassen,  welche  direct  die  Feuermeldung  besorgt,  den  eisernen  Vorhang  bei 
Theatern  niederläfst.  Spritzen  in  Gang  setzt,  Ventilatoren  Öffnet  u.  s.  w. 
Siemens  erklärt  solche  seibstthätige  Einrichtungen  als  im  Allgemeinen  nicht 
ausreichend,  selbst  wenn  sie  beständig  in  guter  Ordnung  wären.  Die  einzige 
Hilfe,  unter  allen  Umständen  richtig  functionirend  gegen  Feuersgefahr,  biete 
der  thatkräftige,  vernünftige  Mensch;  dieser  müsse  die  Mittel  erhalten,  seine 
Thatkraft  zu  rechter  Zeit  am  rechten  Ort  in  Thätigkeit  bringen  zu  können, 
und  müsse  die  richtigen  Löschmittel  schnell  zur  Hand  haben.  Hierzu  kann 
die  elektrische  Kraftübertragung  mit  Vortheil  verwendet  werden.  Es  lassen 
sich  leicht  Einrichtungen  treffen,  um  von  einem  oder  mehreren  Punkten  aus 

1  An  der  Hand  der  Statistik  wird  der  bedeutende  Einflufs,  den  gute  Feuer- 
telegraphen -  Anlagen  auf  die  Verminderung  der  Zahl  der  Oro/sfeuer  äufsem, 
schlagend  nachgewiesen  in  den  Tabellen,  wdche  R.  r.  Fiseher-TreiJnfeld'B  Buch : 
Feuertelegraphen  (Stuttgart  1877)  beigegeben  sind.     (Vgl.  1877  225 "^553.) 

S  Wie  z.  B.  Prof.  Dr.  Obemier  in  Bonn,  dessen  Vorschläge  sich  auch  auf 
einen  mittels  Qnecksilberthermometer  beschafften  selbstthätigen  Feuermelder 
erstrecken  (vgl.  ElektroUchnisehe  Zeitschnft^  1882  S.  1  u.  2).  D.  Red. 
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durch  einfache  ContactschlüsBe  in  groOser  Schnelligkeit  mechanisohe  Opera* 
tionen  anscuführen,  die.  zweckmäfaig  sind,  um  das  Feuer  abzusperren,  sein 
Weitergreifen  ra  verhindern,  oder  aach  es  zu  löschen.  Es  verdiene  dies 
namentlich  bei  'Theatern  Beachtung,  in  denen  eine  grofse,  eng  an  einander 
gedrängte  Menschenmenge  einer  ungewöhnlich  grofsen  Feuersgefahr  aaegesetet 
ist  Ist  eine  elektrische  Beleuchtung  vorhanden,  oder  werden  andere  elek- 
trische Kraftübertragungen  dauernd  zur  Ausführung  nöthiger  Arbeiten  a&* 
gewendet,  wie  z.  B.  zum  Verschieben  der  Coulissen,  Bewegung  schwerer 
Vorhänge  oder  Versenkungen  u.  s.  w.  ^  so  ist  der  nöthige  Strom  für  die  Ver- 
wendung der  Kraftübertragung  zum  Feuerlöschen  immer  vorhanden.  Wäre 
der  eiserne  Vorhang  des  Wiener  Theaters  immer  durch  elektrische  Kraftüber- 
tragung bewegt  worden,  so  hätte  die  Hitze  des  ausgebrochenen  Feuers  das 
Niederlassen  desselben  nicht  verhindern  können,  wie  es  der  Fall  gewesen 
sein  soll.  Die  dektrische  Maschine  erträgt  eine  ziemlich  grofse  Hitze  und 
würde  durch  sie  nicht  verhindert  sein,  ihre  Thätigkeit  auszuüben,  wie  der 
damit  beauftragte  Mann. 

Die  Feuergefährlichkeit  selbst  würde  sich  ferner  durch  Einfahrung  ^ 
elektrischen  Beleuehituiig  in  hohem  Grade  vermindern.  Feuergefährlich  ist  natur- 
lich auch  die  elektrische  Beleuch^ng  und  auch  lebensgefährlich  kann  sie 
bei  unvernünftiger  Handhabung  unter  umständen  werden.  Diese  Gefahren 
dürften  selbst  durch  die  Neuheit  der  Sache  und  die  geringe  Verbreitung  der 
Kenntnifs  der  Elektricitätslehre,  sowie  durch  den  Mangel  an  Erfahrunffen  noch 
wesentlich  gesteigert  werden.  Es  fragt  sich  aber  einmal,  ob  die  Gefährlich- 
keit, die  sich  in  vereinzelten  Fällen  gezeigt  hat,  in  der  Natur  der  Sache 
beg^ndet  ist  oder  nicht  und  zweitens,  ob  sie  gröfser  oder  kleiner  ist  wie 
bei  einer  anderen  Beleuchtungsart. 

Früher,  als  man  noch  aus  Retortenkohle  geschnittene  Kohlenstabe  an- 
wendete, kam  es  allerdings  häufig  vor,  dafs  glühende  Kohlenstuckchen  ab- 
splitterten und  niederfielen.  Durch  die  jetzt  allgemein  verwendete  Prefskohle 
ist  dieser  üebelstand  aber  vollständig  beseitigt  Trotzdem  wird  aber  kein 
Sachverständiger  elektrische  Lampen  in  feuergefährlichen  Räumen  ohne  eine 
sichere  Umhüllung  von  Glaskugeln  mit  Drahtgeflecht  oder  von  angebrachten 
Laternen  aufstellen.  Dafs  ferner  dünne  Leitungsdrähte,  die  von  starken  Strö- 
men durchflössen  sind,  glühend  werden,  ist  eine  bekannte  Thatsache.  Der 
Elektrotechniker  hat  aber  die  Leitung^fähigkeit  der  Drähte  so  grofs  zu  wählen, 
dafs  eine  schädliche  Erwärmung  derselben  und  eine  Entzündung  benachbarter 
brennbarer  Gegenstände  durch  sie  nicht  eintreten  kann ,  und  er  hat  dieselben  so 
sicher  zu  befestigen  und  zu  bedecken ,  dafs  eine  Loslösung  unmöglich  ist  Wenn 
ein  solcher  Fall  bei  einer  zeitweiligen  Anlage,  wie  die  im  Pariser  Ansstel- 
lungspalaste  war,  eintritt,  dann  ist  nicht  die  Elektricität,  sondern  die  Un- 
kenntnifs  oder  der  Leichtsinn  des  Arbeiters  und  des  die  Arbeit  leitenden 
Ingenieurs  an  dem  Unfälle  Schuld.  Ganz  unverständlich  dagegen  ist  die 
Behauptung,  dafs  von  unbedeckten  Leitungsdrähten  Funken  ausgegangen 
seien,  die  Nägel  elühend  gemacht  und  das  Holz,  in  dem  sie  steckten,  ange- 
zündet hätten.  Die  zur  elektrischen  Beleuchtung  verwendeten  elektrischen 
Ströme  haben  eine  verhältnifsmäfsig  geringe  elektrische  Spannung.  In  der 
Regel  übersteigt  sie  die  einer  galvanischen  Batterie  von  einigen  Hundert 
Daniell'schen  Elementen  oder  Volts  nicht  Eine  solche  elektrische  Spannung 
hat  aber  noch  keine  mefsbare  Schlagweite.  Selbst  bei  einigen  Tausend  Volts 
Spannung  geht  ohne  vorherige  metallische  Berührung  noch  kein  Funke 
zwischen  den  Leitungsdrähten  oder  von  ihnen  zu  anderen  Körpern  über.  Die 
oft  wiederholte  Angabe,  dafs  Funken  oder  blitzartige  Schläge  von  den  Lei- 
tungen abgesprungen  wären,  können  daher  nur  auf  Selbsttäuschung  beruhen. 
Eine  g%U  angelegte  eUktrische  Bdeiuehtung  bietet  alle  diese  Gefahren  nicht  3 

3  Aehnlich  hat  sich  auch  Prof.  Henry  Morton  im  Sanitary  Engineer  aus- 
gesprochen. Derselbe  hebt  namentlich  hervor,  dafs  sorgsam  zu  verhüten  wäre, 
dafs  etwa  Halbleiter  oder  sehr  dünne  Leiter  unversehens  eine  Nebenschliefbung 
zwischen  den  von  starken  Strömen  durchlaufenen,  zu  den  Lampen  führenden 
Zuleitungsdrähten   bilden,   dadurch   glühend   werden   oder   kleine  Voltasche 
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Ebenso  übertrieben  sind  die  Gefahren  für  Leben  and  Oesnndheit  durch 
die  elektrisehen  Maschinen  nnd  Leitungen.  Bei  sehr  hochgespannten  elektri- 
schen Strömen,  wie  sie  neuerdings  von  Bnuk  in  Amerika  angewendet  werden, 
kann  es  in  der  That  lebensgefährlich  werden,  wenn  man  gleichzeitig  die  beiden 
Polklemmen  der  elektrischen  Maschine  oder  die  Leitungsdrähte  anfafst,  da  der 
dann  den  Körper  durchlaufende  starke  Strom  einen  Muskelkrampf  erzeugt, 
der  es  unmöglich  macht,  sie  schnell  wieder  loszulassen.  Um  dies  zu  verhüten, 
müssen  die  Leitungen  gegen  zufällige  Berührung  geschützt  werden.  Thut 
Jemand  es  absichtlich,  so  begibt  er  sich  freiwillig  in  Lebensgefahr,  wie  wenn 
er  die  Hand  unter  den  Treibriemen  der  Maschine  legte,  bi  der  Fabrik  von 
SUmens  tmd  HaUke^  in  welcher  wohl  mehr  wie  irgendwo  in  der  Welt  mit  starken 
elektrischen  Strömen  ezperimentirt  wird,  ist  noch  nie  Jemand  durch  den  elek- 
trischen Strom  beschädigt  worden. 

Die  Feuergefährlichkeit  der  elektrischen  Beleuchtung  ist  sicher  gar  niclit 
in  Vergleich  mit  der  Feuersgefahr  jeder  anderen  Beleuchtungsart  und  nament- 
lich der  Gasbeleuchtung  zu  bringen.  Es  fällt  die  Explosionsgefahr  und  die 
grofse  Gefahr  beim  Anstecken  der  Gasflammen  in  Räumen,  die  mit  leicht  brenn- 
baren Stoffen  angefüllt  sind,  bei  der  elektrischen  Beleuchtung  vollständig  fort, 
ebenso  die  Gefahr  der  Vergiftung  durch  ausgeströmtes  un verbranntes  Leuditgas. 

Der  Anwendung  der  Elektridtät  zur  Beleuchtung  der  Theater  ^  hat  man 
bisher  nicht  ohne  Grund  das  Bedenken  entgegengesetzt,  dafs  die  Beleuchtung 
mittels  starker  elektrischer  Lichter  die  beabsichtigten  künstlerischen  Effecte 
stört,  indem  die  Schatten  zu  stark  und  ungleichmäfsig  und  die  bläulichweifse 
Lichtfarbe  unzweckmäfsig  wäre.  Zum  grofsen  Theile  sind  diese  nicht  unbe- 
rechtigten Bedenken  schon  durch  die  von  Siemens  und  HcUtke  zuerst  durch- 
geführte Theilung  des  elektrischen  Lichtbogens  beseitigt  Mittels  der 
Differentiallampen  (vgl.  1880  886*420),  welche  gegenwärtig  in  nur  un- 
wesentlich modiÜdrten  Formen  überall  zur  Anwendung  gebracht  werden, 
kann  man  das  von  einer  Elektricitätsquelle  ausgehende  Licht  jetzt  inner- 
halb weiter  Grenzen  räumlich  vertheilen  und  dadurch  unschöne  Schatten- 
bildungen beseitigen.  Dafs  das  elektrische  Licht  blätUieh  wäre,  ist  ein  Irrthum, 
der  auf  Sdbsttäuschung  beruht  Bei  unmittelbarem  Vergleiche  der  Farbe  des 
Sonnenlichtes  mit  der  des  elektrischen  Lichtes  erscheint  unzweifelhaft  ein 
elektrisch  beleuchteter  weifser  Gegenstand,  verglichen  mit  dnem  durch  Sonnen- 
licht beleuchteten,  gelblieh^^  während  er,  durch  Gaslicht  beleuchtet,  rolh  ist. 


Flammenbögen  entstehen  lassen  und  so  brennbare  Stoffe  entzünden  könnten. 
In  Lichtbogenlampen  sei  bei  Einschaltung  einer  sehr  grofsen  Zahl  in  densel- 
ben Schliefe nngskreis  etwa  durch  Beigabe  einer  im  Bedarfsfalle  sich  selbst- 
ihätig  herstellenden  guten  Nebenschliefsung  in  der  Lampe  oder  durch  gedg- 
nete  Regulatoren  in  der  Strom  erzeugenden  Maschine  zu  verhüten,  dafs  beim 
plötzlichen  Auslöschen  mehrerer  Lampen  der  Strom  in  den  eingeschaltet  ge- 
lassenen so  stark  und  der  Lichtbogen  so  lang  würde,  dafs  vielleicht  Schmel- 
zungen der  Metalltheile  eintreten  könnten.  (Vgl.  Engineering  and  Mining 
Journal,  1881  Bd.  32  S.  388.)  D.  Red. 

*  Der  Niederötterreichisehe  Qewerbeverein  in  Wien  hat  auf  Grund  eingehender, 
in  seinen  Abthdlnngen  für  Chemie,  Baugewerbe  und  Mechanik  stattgefundener 
Berathungen  eine  Reihe  von  Vorschlägen  zur  Sicherung  der  Theater  gegen 
Feuersgefahr  an  die  n.-ö.  Statthalterei  geleitet  und  in  einem  besonderen 
Schriftchen  ausgegeben,  in  welchem  nach  eingehender  Besprechung  der  Be- 
lenchtungsfrage  Überhaupt,  auf  S.  28  bis  30,  auch  in  Bezug  auf  die  elektrische 
Beleuchtung  und  die  baupolizeiliche  Beaufsichtigung  bd  Anlage  und  Unter- 
haltung derselben  Vorschläge  gemächt  werden,  in  denen  im  Wesentlichen  die 
auch  von  Siement  ausgesprochenen  Forderungen  Ausdruck  gefunden  haben. 
In  gleicher  Weise  ist  auch  der  Oesterreichische  Ingenieur-  und  Architektenverein 
in  Wien  voi^egangen.  D.  Red. 

5  F.  «.  ße/ner-AUeneek  weist  darauf  hin,  dafs  in  dektrisch  bdeuchteten 
Bahnhofshallen  sich  dies  sehr  leicht  nachweisen  lasse,  wenn  das  elektrische 
Licht  berdts  angezündet  werde,  während  aufserhalb  noch  Dämmerlicht  herrsche. 
Man  brauche  sich  nur  an  das  offene  Ende  der  HaJle  zu  stellen  und  ein  Blatt 
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Die  SelbsUänschung  entsteht  -nun  darans,  dafs  wir  gewohnt  sind,  die  Welt 
nach  Sonnenuntergang  roth  beleachtet  zu  sehen,  und  daüs  wir  von  dieser 
Gmndlage  ans  uns  eine  veränderte  Farbenscale  bilden.  Taffeslicht  würde  uns 
danach  des  Nachts  noch  bläulicher  erscheinen  wie  das  gelbliche  elektrische 
Licht.  Es  würde  sich  diese  falsche  Vorstellung  ändern,  wenn  elektrische  Be- 
leuchtung allgemein  eingeführt  wäre.  Da  dies  aber  noch  nicht  der  Fall  ist, 
auch  wohl  sobald  nicht  eintreten  wird,  und  da  die  FarbenzusammensteUong 
der  Bühnendeoorationen,  der  Toiletten  und  der  Schminke  der  Schauspieler 
einmal  auf  die  Beleuchtung  durch  röthliches  Gas-  oder  Lampenlicht  eingerichtet 
sind,  so  mufs  das  Bedenken  gegen  die  Bühnenbeleuchtung  durch  elektrisches 
Bogenlicht  als  begründet  anerkannt  werden.  Die  fortgeschrittene  Elektro- 
technik hat  aber  eine  Aushilfe  bereits  in  der  Verbesserung  des  elektrischen 
Glühlichtes  gefunden.  Es  ist  gelungen,  Glühlampen  herzustellen,  welche  die 
Leuchtkraft  einer  starken  Gasflamme  haben  und  Monate  lang  ununterbrochen 
leuchten  können,  ohne  dafs  die  dünnen  Kohlenfaden  verzehrt  werden  oder 
zerbrechen.  Die  Arbeitskraft,  welche  zur  Erzeugung  solchen  Glühlichtes  auf- 
gewendet werden  mufs,  ist  freilich  noch  immer  ansehnlich  gröfser  wie  bei 
dem  elektrischen  Lichtbogen*,  dafür  kann  man  mit  ihnen  aber  die  Theilung 
des  elektrischen  Lichtes  bis  zu  jeder  beliebigen  Grenze  hin  ausdehnen.  Für 
den  Theaterbeleuchtungszweck  besonders  haben  die  Kohlenglühlichter  noch 
die  wesentlichen  Vorzüge,  dafs  die  Feuersgefahr  bei  ihnen  fast  ganz  fortfällt, 
dafs  sie  aufserordentlich  leicht  zu  entzünden,  zu  löschen  und  in  der  Lichtstärke 
zu  verändern  sind,  dafs  endlich  die  Lichtfarbe  röthlich  wie  die  des  Gaslichtes 
ist  Selbst  im  Falle  der  Zerschlagung  einer  solchen  Glühlampe  entsteht  keine 
Feuersgefahr,  da  der  feine  Kohlenfaden  dann  zerbricht  und  fast  augenblicklich 
schwarz  wird.  Er  würde  kaum  ein  umherliegendes  Zündhölzehen  noch  ent- 
zünden können. 

Durch  eine  Verbindung  der  eigentlichen  elektrischen  Beleuchtung  mittels 
Differentiallampen  mit  Glühlichtern  läfst  sich  nun  eine  fast  ganz  gefahrlose 
Theaterbelenchtung  beschaffen.  Ist  der  Vorhang  niedergelassen,  so  wird  durch 
das  helle,  belebende  Licht  einer  Anzahl  von  zweckmäfsig  angebrachten  Differential- 
lampen der  Zuschauerraum  erleuchtet.  Momentan  vor  Aufzug  des  Vorhanges 
wird  diese  helle  Beleuchtung  wieder  beseitigt  und  der  Zuschauerraum  nur 
noch  milde  und  wie  die  Bühne  mit  röthlichem  Lichte  durch  einen  oder  mehrere 
Kränze  von  Glühlichtem  an  den  Galerien  beleuchtet,  welche  unausgesetzt 
brennen  bleiben.  In  gleicher  Weise  können  die  Zugänge  und  Treppen  beleuchtet 
sein.  Auch  hier  wird  man  aus  Vorsicht  zwei  bezieh,  mehr  ganz  von  einander 
gesonderte  Stromkreise  mit  besonderen  Maschinen  anbringen  und  die  Glüh- 
lampen abwechselnd  in  den  einen  oder  anderen  Kreis  einschalten.  Besonders 
wichtig  ist  es  aber,  das  feuergefährliche  Gas,  sowie  alle  Flammenbeleuchtung 
wm  der  Böftne  vollständig  zu  verbannen.  Es  kann  dafür  kaum  eine  geeignetere 
Beleuchtung  erdacht  werden  wie  das  elektrische  Glühlicht  Die  Glühlampen 
lassen  sich  mit  gröfster  Leichtigkeit,  nachdem  die  Leitungen  einmal  solid  und 
sicher  verlegt  sind,  überall  anbringen,  anstecken  und  auslöschen,  und  zwar 
jede  Lampe  für  sich  oder  auch  gruppenweise  von  einer  Stelle  aus;  es  läfst  sich 
die  Lichtstärke  und  Lichtfarbe  vom  dunklen  Roth  bis  zum  röthlichweifsen 
Lichte  des  besten  Gaslichtes  beliebig  erhöhen  und  vermindern  und  es  ist  diese 
Beleuchtung  so  vollständig  feuergefahrlos,  dafs  man  die  hermetisch  ver- 
schlossenen, nur  schwer  zu  zerbrechenden  Lämpchen  mit  dem  feuergefährlichsten 
Material  in  unmittelbare  Berührung  bringen  könnte. 

Alle  diese  Eigenschaften  machen  die  elektrische  Beleuchtung  so  ganz  be- 
sonders geeignet  für  die  Theaterbeleuchtung  6,  dafs  es  nur  als  eine  Frage  der 

Papier  oder  die  Hand  so  zu  halten,  dafs  sie  auf  der  einen  Seite  nur  elektrisch, 
auf  der  anderen  vom  Tageslicht  erleuchtet  werde.  Die  elektrisch  erhellte  Seite 
werde  dann  auffällig  gelb  und  die  andere  blau  erscheinen,  so  dafs  man  kaum 
begreifen  könne,  wie  man  lediglich  infolge  einer  Täuschung  eine  Stunde  später 
das  elektrische  Licht  bläulich  finden  könne,  (vgl  EUktrisehe  ZeiUehriß^  1882  S.  2.) 
6  In  der  sich  an  den  Vortrag  knüpfenden  Besprechung  erklärt  sich  auch 
Geh.  Ober-Regierongsrath  Kinel  für  die  möglichst  ausgedehnte  Einführung  der 
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Zeit  erscheint,  dafs  ein  Tiieater  ohne 'sie  kaum  noch  zu  denken  sein  wird. 
um  diese  Zeit  möglichst  abzukürzen,  wäre  es  sehr  zu  wünschen,  dafs  die 
elektrotechnischen  Kenntnisse  bald  eine  gröfsere  Ausdehnung  erhielten.  E* 
soUUn  auf  <üUn  teehnisehen  Schulen  y  namentlich  auf  den  technischen  Eoi^ckuleny 
Lehrstühle  der  EUektroteehnik  gegründet  werden  7^  am  wenigstens  unsere  technische 
Jugend  mehr  vertraut  mit  der  Elektricitfttslehre  und  ihrer  technischen  An- 
wendung zu  machen.  Mit  der  wachsenden  Kenntnifs  wird  sich  dann  auch  die 
noch  herrschende  Scheu  vor  der  Anwendung  elektrischer  Einrichtungen  legen 
lud  werden  eine  Menge  allgemein  verbreiteter  Vorurtheile  gegen  dieselben 
schwinden. 


Miscellen. 


ToTote's  selbstthätige  Schmlerbfichse  fttr  dlck- 
flOssige  Oele. 

Der- Civilingenieur  Fr.  Tottote  in  Hannover  hat  eine  neu- 
artige, sehr  einfache  Schmierbüchse  für  dickflüssige  Oele  ange- 
geben, welche  dadurch  charakterisirt  ist,  dafs  der  Verbrauch 
an  Schmiermaterial  durch  einen  mit  Schrotkömern  beschwerten 
hohlen  Kolben  genau  regulirt  werden  kann  und  der  Inhalt  der 
Oelbüchse  durch  eine  am  oberen  Ende  der  Kolbenröhre  sitzende 
Scheibe  weithin  sichtbar  markirt  wird.  Die  Wochenschrift  des 
Vereines  deutscher  Ingenieure^  1882  S.  36  berichtet,  dafs  auf 
der  Württembergischen  Landesgewerbeausstellung  in  Stuttgart  1881 
sämmtliche  Transmissionen  mit  Tovote's  Schmierbüchsen  ver- 
sehen waren,  wobei  sich  das  Schmiermittel  sehr  bewährt  habe ; 
46  Lager  verschiedener  Gröfse  sind  144  Tage  je  6  Stunden  lang 
im  Betriebe  gewesen  und  verbrauchten  121^  consistentes  Fett 


elektrischen  Beleuchtung  in  den  Theatern.  Ein  zweiter  zwar  aufserhalb  des 
Bereiches  der  Elektrotechnik  liegender  Punkt,  auf  welchen  er  wegen  der 
Wichtigkeit  der  Sache  sodann  die  Aufmerksamkeit  lenkte,  betraf  die  Frage 
der  eisernen  Vorhänge.  Kind  wies  auf  die  Nachtheile  hin,  welche  damit  ver- 
banden sind,  wenn  in  den  Theatern  ein  besonderer,  nur  bei  eintretender 
Feuersgefahr  in  Anwendung  kommender  eiserner  Vorhang  befindlich  ist; 
warum  sollte  es  nicht  angänglich  sein,  auch  die  gewöhnlichen  Vorhänge  aus 
Eisen  oder  sonstigem  gegen  Feuer  sichernden  Materiale  herzustellen? 

Ingenieur  Nehrlieh  theilte  mit,  dafs  für  Berliner  Theater  bereits  gegen- 
wärtig eiserne  Vorhänge  zum  gewöhnlichen  Gebrauch  in  der  Anfertigung 
begriffen  seien,  und  wies  unter  Bezugnahme  auf  das  Wiener  Unglück  darauf 
hin,  dafs  das  elektrische  Licht  noch  den  Nutzen  gewähre,  dafs  es  bei  einem 
Brande  in  der  entstehenden  Stickluft  voraussichtlich  weniger  schnell  erlöschen 
werde  als  die  Gasflammen  und  die  Oellichtlampen.  Dagegen  hob  indessen 
Siemens  hervor,  dafs,  wenn  es  bei  einer  Feuersbrunst  erst  so  weit  gekommen 
sei ,  dafs  die  Gasflammen  und  Oellampen  wegen  Mangel  an  Sauerstoff  in  der 
Luft  erlöschen,  bei  den  Menschen  schon  lange  der  Erstickungstod  eingetreten 
sein  werde. 

7  In  ganz  gleicher  Weise  hat  —  wie  Efectricion,  1882  Bd.  8  S.  156  be- 
richtet —  der  Vorsitzende  der  Society  of  Telegraph  Engineers  and  of  Electricians^ 
Genie-ObersUientenant  Webber^  in  seiner  Antrittsrede  es  ausgesprochen ,  ^ dafs 
die  2jeit  gekommen  sei,  wo  eine  die  gründliche  praktische  und  theoretische 
Durchbildung  vermittelnde  Schule  für  Elektrotechnik  als  ein  klares  und  unab- 
weisliches  Bedürfnifs  anzuerkennen  sei.  D.  Red. 
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Neaemngen  in  der  Oleflserel.  (PatentUasse  31). 

Theäbare  Formen  »um  Gie/ten  von  FlufseutnbUkken]  von  Georg  WM  in  Johni- 
iown,  Penn.^  Nordamerika.  Diese  änfserlich  cylindrische  und  mit  Boden  yer- 
sehene  Form  für  Flufseisenblöcke  von  qoadratiachem  Querschnitt  (*  D.  R.  P. 
Nr.  13590  vom  13.  Januar  1880)  ist  der  Länge  nach  durch  8  radiale  Schnitte 
in  8  Theile  getheilt^  die  durch  starke  Bügel  und  Zwingen  zusammen  gebaltea 
werden.  Die  Bügel  sind  drehbar  an  Arme  befestigt,  welche  auf  eine  vertieil 
stehende  und  durch  hydraulischen  Druck  zu  hebende  Kolbenstange  aufgekeUt 
sind.  Vor  dem  Giefsen  wird  letztere  gehoben  und  mit  der  Form  unter  die 
Giefspfanne  gedreht  Der  Boden  der  Form  wird  von  einer  unter  starkem 
Druck  geprefsten  und  sodann  getrockneten  Dolomitplatte  bedeckt  Nach  dem 
Gurs  wird  eine  gleiche  Platte  auf  die  Metalloberfläche  gelegt  und  die  Form  unter 
eine  Presse  gedreht,  durch  welche  das  flüssige  Metall  unter  directer  Einwirkung 
eines  hydraulischen  Kolbens  einem  hohen  Druck  ausgesetzt  wird.  Um  letzteren 
nicht  aufheben  zu  müssen,  wenn  die  Presse  behufs  Verwendung  bei  anderen 
Formen  entfernt  wird,  legt  man  zwischen  den  Prefskolben  und  die  Metallober- 
iläche  einen  Prefsklotz,  welcher,  nachdem  der  Prefskolben  seinen  tiefsten  Stand 
erreicht  hat,  durch  Bügel  und  Zwingen  fest  mit  dem  Gestell  bezieh,  der  Form 
verbunden  wird. 

Das  Verfahren  zur  Herstellung  hohlen  Hartgusses  von  Ferd.  Teüander  in  Stock- 
holm (*D.  R.  P.  Nr.  13  630  vom  16.  September  1880)  bezieht  sich  auf  hohle 
Gafseisentheile,  deren  innere  Flächen  der  Abnutzung  ausgesetzt  sind,  z.  B. 
Nabenbüchsen  für  Wagenräder.  Das  Modell  wird  dabei  wie  gewöhnlich.  Jedoch 
ohne  Kern,  in  Sand  in  einen  Formkasten  eingeformt  und  sodann  auf  einen 
mit  Wasser  gefüllten  Kasten  gestellt,  in  dessen  Deckel  der  zum  Modell  gehö- 
rende Kern  in  Gestalt  eines  Metallbolzens  eingesetzt  ist.  Fängt  das  einge- 
gossene  Metall  an  zu  erstarren,  so  zieht  man  einen  den  Bolzen  haltenden  Sperr- 
riegel unter  demselben  fort,  so  dafs  er  in  den  Wasserkasten  fällt  unu  die 
Luft  ungehindert  die  Nabenbohrung  durchstreichen  kann  und  letztere  schnell 
abkühlt 

Die  Dauer 'Formen  für  Metallgufs  von  C.  Schlaegel  in  Hoyerswerda,  Reg.- 
Bez.  Liefirnitz  (*D.  R.  P.  Nr.  14002  vom  26.  October  1880)  bestehen  aus  Theo, 
Braunkohle  und  Chamotte,  welche  Materialien  fein  gepulvert  in  trockenem 
Zustande  in  verschiedenen  Verhältnissen,  Je  nach  Festigkeit  (mehr  Thon), 
Porosität  (mehr  Braunkohle)  oder  Härte  (mehr  Chamotte)  mit  einander  ge- 
mengt und  mit  Wasser  zu  einem  steifen  Brei  angemacht  werden.  Letzterer 
wird  in  die  über  die  Modellplatten  gestellten  Formkasten  eingeknetet  und  an 
der  Luft  so  lange  getrocknet,  bis  sich  die  Kasten  in  Folge  des  Schwindens  der 
Masse  abziehen  lassen.  Sodann  werden  die  Formflächen  polirt  und,  nachdem 
sie  3  bis  4mal  mit  einer  Wasserglaslösung  bestrichen  wonien,  in  einer  Muffel 
gebrannt  Beim  Giefsen  werden  2  Formhälften  zwischen  2  Brettern  zusam- 
mengehalten. Will  man  die  Formkasten  beibehalten,  so  sind  nach  dem  Brennen 
die  Fugen  zwischen  Jenen  und  der  Formmasse  mit  Gyps  auszagiefsen.  Soll 
bei  einfacheren  Gufsgegenständen ,  z.  B.  Roststäben,  ohne  Modell  gearbeitet 
werden,  so  meifselt  man  die  Gufsform  in  die  getrocknete  oder  gebrannte  Masse 
ein  und  polirt  dann  die  Formflächen. 

Bei  Herstellung  der  Form  in  die  gebrannte  Masse  braucht  man  ein  Schwind- 
mafs  natürlich  nicht  zu  berücksichtigen.  Für  hohle  Gegenstände,  z  B.  Potterie- 
gufs,  macht  man  den  Kern  am  besten  aus  Sand,  da  sonst  beim  Erkalten  und 
Schwinden  des  Eisenmantels  dieser  über  einem  Massekern  aufplatzen  würde. 
Runde  symmetrische  Formen  lassen  sich  auf  der  Drehbank  herstellen. 

Die  von  Peter  Koerwr  in  Kohlscheid  bei  Aachen  (*D.  R.  P.  Nr.  14772 
vom  12.  December  1880)  angegebene  Qufsform  zur  Herstellung  wm  StU/elahsai»' 
eisen  besteht  aus  zwei  Ober-  und  Unterkasten  bildenden  Metallplatten,  in 
welchen  die  Formen  der  Absatzeisen  und  die  Eingufskanäle  ausgearbeitet  sind. 
Um  nun  beim  Giefsen  auch  die  Löcher  herzustellen,  mittels  welcher  die  Eisen 
durch  Stifte  am  Stiefelabsatz  befestigt  werden,  sind  in  der  Oberplatte  als 
Kerne  dienende  stählerne  Bolzen  derart  drehbar  angebracht,  dafs  gleich  nach 
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dem  GalJB  alle  Bolzen  gleichzeitig  hin-  und  her  gedreht  werden  kt)nnea,  um 
ein  leichtes  Ablösen  der  in  die  Form  hineinreichenden  Bolzenenden  von  dem 
Eisen  zu  bewirken.  Die  Bolzen  besitzen  zu  diesem  Behufe  anfsen  viericantige 
Köpfe,  auf  welche  kleine  Hebel  gesteckt  sind,  die  alle  an  eine  gemeinsame 
Schubstange  angreifen.  Durch  Hin-  und  Herschieben  der  letzteren  wird  die 
Drehung  der  Bolzen  bewirkt.  Formen  und  Kerne  werden  vor  dem  Gufs  behufs 
leichterer  Lösung  von  den  Absatzeisen  mit  Rüböl  bestrichen. 

Das  EisenhüUentcerk  „MarienhüiU*^  hei  Kotzenau^  vormals  SchlUtgen  und  Haase 
(*D.  R.  P.  Nr.  15489  vom  5.  December  1880)  liefs  sich  keine  eigentliche  Form- 
maschine, sondern  einen  Formtisch  für  Geschirrgufs  patentiren,  welcher  ein 
ruhiges  und  sicheres  Abheben  der  von  Hand  voll  gestampften  Formkasten  von 
dar  Modellplatte  bezweckt  Für  Ober-  und  ünterkasten  ist  je  ein  Tisch  noth- 
wendig.  Bei  Herstellung  der  gewöhnlichen  eisernen  Töpfe  liegt  auf  dem  einen 
Tisch  die  Modellplatte  mit  den  der  Aufsenfläche  des  Geschirres  entsprechenden 
Modellen.  Der  Formkasten  wird  auf  einen  mit  der  Modellplatte  in  einer  Ebene 
liegenden  und  letztere  umgebenden  Rahmen  gestellt,  welcher  durch  innerhalb 
des  Tischgestelles  liegende  Zahnräder  und  Schranbenspindel  gehoben  und  ge- 
senkt werden  kann.  Ist  der  Formkasten  voll  gestampft,  so  wird  er  durch 
Drehen  der  Schraubenspindel  mit  dem  Rahmen  von  der  feststehenden  Modell- 

Slatte  abgehoben.  Der  Formtisch  für  die  Kerne  besitzt  ebenfalls  eine  feste 
[odellplatte  mit  den  Kemformen;  um  hier  Jedoch  ein  Hängenbleiben  der 
Sandkerne  in  letzteren  zu  verhindern,  besitzen  die  Kemformen  lose  eingelegte 
Boden,  welche  durch  Stützen,  die  mit  dem  den  Formkasten  tragenden  Rahmen 
fest  verbunden  sind,  beim  Abheben  des  Kastens  von  der  Modellplatte  mit  ge- 
hoben werden.  St. 

Bieger'8  Brennholzsäge. 

Zum  Zersägen  von  Holzscheiten  in  kürzere  Stücke  zu  Heizungszwecken 
hat  H.  Rieger  in  Aalen,  Württemberg  (*D.  R.  P.  Kl.  38  Nr.  14477  vom 
3.  December  1880)  eine  Maschine  construirt,  welche  für  Handbetrieb  einge- 
richtet ist.  Der  Schnitt  wird  mittels  eines  leichten  Gatterrahmens  von  zwei 
oder  drei  je  nach  der  Holzlänge  einstellbaren  Sägen  ausgeführt,  welcher  in 
einem  gnfseisemen  Gestell  vertical  auf  und  ab  bewegt  wird.  Die  zu  kürzenden 
Holzscheite  werden  von  einem  Support  aufgenommen,  welcher  dorch  eine 
Lfdtspindel  mit  dem  Schaltwerk  der  Säge  verbanden  ist  und  hierdurch  seine 
Vorwärts-  und  Rückwärtsbewegung  erhält  Der  Gatterrahmen  wird  durch 
eine  gekröpfte  Welle  bewegt,  deren  Drehung  mittels  eines'  Karbeigetriebes 
geschieht.  Zum  Zweck  des  leichten  Ganges  ist  auf  die  Welle,  welche  auch 
ein  grofses  Schwungrad  trägt,  eine  Radübersetzung  von  der  Handkurbel  aus 
eingeschaltet    Die  ganze  Maschine  ist  auf  einem  fahrbaren  Holzgestell  auf- 

Sebaut,  um  leicht  bewegt  zu  werden.    Je  nach  der  Zahl  der  Sägen  kann  die 
aschine   eine   beträchtliche   Leistung  aufweisen,    da    die   Zuschiebung   des 
Holzes  in  der  Minute  20<^  beträgt  Jfy. 

Deutgen's  Apparat  zum  Blchten  Yon  Spiralfedern. 

Die  gebräuchlichen  Apparate  zum  Richten  von  Sprungfedern,  deren 
Durchmesser  an  den  Enden  bekanntlich  gröfser  sind  als  in  der  Mitte,  be- 
stehen aus  zwei  Platten,  welche  auf  einem  Dom  gegen  einander  verschoben 
werden  und  die  um  letzteren  gewickelte  Feder  einfach  zusammenprefsen  und 
auf  das  gewünschte  Mafs  bringen.  Hierbei  werden  die  einzelnen  Gänge  der 
Spirale  meist  derart  zusammengedrückt,  dafs  sie  alle  in  eine  Ebene  zu  liegen 
kommen  und  sich  kreuzen,  in  Folge  dessen  häufig  schiefe  Federn  entstehen. 
K  Deutgen  in  Düren  (*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  14685  vom  7.  November  1880) 
vervollkommnet  diesen  Apparat  in  folgender  Weise :  Die  Scheiben  sind  nicht 

Slott,  sondern  jede  derselben  ist  auf  der  inneren  Seite  so  ausgespart,  dafs  in 
er  Mitte  Je  ein  Kegel  stehen  bleibt,  dessen  Achse  der  Dom  ist  Bei  der 
Pressung  der  Spiralfedern  bilden  nun  die  beiden'  Kegel  der  Platten  den  Kern 
der  Spiwde,  wcniurch  diese  vollständig  central  ausgerichtet  werden  mufs  und 
keine  Fehler  entstehen  kikinen.  Mg. 
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Sedlacfek  und  WiknlilPs  elektrische  Locomotir-  und 
Sckiffslampe. 

Die  in  D.  p.  J.  1880  286  251  schon  erwähnte,  von  ^9.  Sehuekert  in  Nürn- 
berg ausgeführte ,  an  H.  Sedlaezek  und  F.  Wikulül  patentirte  elektrische  Lampe 
mit  hydrostatischer  Regulimng  hat  sich  bei  vielen  Versuchen ,  welche  nament- 
lich auf  der  Kronprinz  Rudolfbahn  (vgl.  Woehensdirifl  des  österreichüehen  IngenitM^ 
und  ArchüekUwoereifut^  1881  *S.  279)  sowie  am  1.  und  7.  December  1881  zwi- 
schen Paris  und  Dammartin  (vgl.  Beime  mduttrieUe^  1881*8.603)  ausgeführt 
worden  sind,  als  Locomotivlampe  gut  bewäihrt,  da  sie  als  solche  trotz  der 
heftigen  Stöfse  und  Erschütterungen  ohne  Störung  fortbrennt.  Die  oommuni- 
cirenden  Röhren  derselben,  worin  sich  die  dicht  schliefsenden  Kolben  hin 
und  her  bewegen,  werden  mit  Oel,  Olycerin  o.  dgl.  gefüllt.  Anstatt  mittels 
eines  vom  Strom  durchlaufenen  Elektromagnetes  kann  die  Regulirung  des 
Lichtbogens  unmittelbar  von  der  Maschine  bewirkt  werden.  Dazu  wird  der 
Regulirkolben  im  Hahne  der  Lampe  durch  einen  kleinen  Centrifagalregulator 
bewegt.  Beim  Anlassen  der  Maschine  zieht  letzterer  den  Kolben  heraus, 
schliefst  dadurch  erst  die  Darchgangsöffnnng  gegen  die  den  positiven  Kohlen- 
träger enthaltende  engere  Röhre,  senkt  dann  bei  fernerem  Herausziehen  zu- 
folge des  Nachziehens  der  Flüssigkeit  aus  der  weiteren,  den  Kolben  mit 
der  negativen  Kohle  enthaltenden  Röhre  diese  Kohle  und  läfst  so  den  Licht- 
bogen entstehen.  Durch  Abbrennen  der  Kohlen  wächst  die  Umlaufsgeschwin- 
digkeit in  der  Maschine,  der  Regulirkolben  wird  noch  weiter  herausgezogen 
und  endlich  durch  eine  zweite  OeiTnung  in  ihm  die  Gommunication  zwischen 
beiden  Röhren  wieder  hergestellt  und  ein  Theil  der  Flüssigkeit  dringt  aus 
der  positiven  Röhre  in  die  negative^  die  Kohlen  rücken  dadurch  gegen  ein- 
ander, die  Maschine  läuft  langsamer,  der  Centrifugalregulator  schiebt  den 
Regulirkolben  wieder  hinein  und  schliefst  die  Durchgangsöffhung  wieder. 

Telephonischer  Musikgennfe. 

Wie  schon  in  Paris  1881  während  der  Ausstellung  für  Elektridtät  die 
Vorstellungen   der  grofsen  Oper   in  zwei  Räumen  des  Ausstellungsgebäudes 

fenossen  werden  konnten,  so  ist  kürzlich  auch  in  London  ^  von  der  ünüed 
Telephone  Company  das  Comedy  Theaire  telephonisch  mit  einem  Zimmer  in  dem 
Ok°^,8  entfernten  Bristol  Botel y  Burlington  Gardens^  verbunden  worden,  worin 
am  20.  December  1881  einigen  Personen  die  Oper  Mascotte  zu  hören  Gelegen- 
heit geboten  wurde.  Zwei  Blake'sche  Mikrophone  (1881  241  236)  waren  etwa 
3m  über  der  Bühne  an  den  die  Vorhangslager  tragenden  Holzsäulen  befestigt; 
von  jedem  lief  ein  Draht  nach  dem  Hotel;  den  Strom  lieferte  eine  Batterie 
von  4  kleinen  Leclanch^-Elementen ,  die  mit  im  Mikrophon gehäuse  unter- 
gebracht waren.  Im  Hotel,  waren  7  Sätze  zu  je  8  Telephonen  aufgestellt; 
jeder  Hörer  bekam  zwei  Telephone,  von  denen  das  eine  mit  dem  links  von 
der  Bühne,  das  andere  mit  dem  rechts  von  ihr  aufgestellten  Mikrophon  ver- 
bunden war.  Der  Erfolg  war  auch  hier  ein  vollkommen  befriedigender. 
Doch  war  eine  gewisse  Unbestimmtheit  zu  spüren,  welche  den  Hörer  oft  das 
Telephon  festei*  ans  Ohr  zu  drücken  geneigt  machte,  um  deutlicher  zu  hören. 
Auch  störten  die  Geräusche  im  Zimmer  etwas ^  selbst  die  Bewegung  der  bieg- 
samen Leitungschnuren  an  den  Telephonen.  Einzelne  Instrumente,  z.  B.  die 
Messinginstrumente  und  das  Violoncello  in  den  tieferen  Tönen,  erregten  ein 
gewisses  Schnarren,  namentlich  wenn  sie  mit  anderen  Instrumenten  zugleich 
gespielt  wurden.  Durch  die  oben  erwähnte,  auch  hier  benutzte  Schaltungs- 
weise der  Telephone  wird  gewissermafsen  das  stereoskopische  Sehen  aufs 
Hören  übertragen,  in  so  fem  die  beiden  Ohren  sich  ein  Urtheil  über  den 
Standpunkt  des  Singenden,  bezieh,  den  Aufstellungsort  der  einzelnen  Instru- 
mente zu  bilden  vermögen.    (Nach  Engineering^  1881  Bd.  32  S.  633.) 


1  Auch  in  Berlin  sind  seit  einiger  Zeit  ähnliche  Versuche  gemacht  worden. 
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Befahren  elektriseher  Eisenbahnen  mit  mehreren  Wilgen. 

Auf  der  elektrischen  Eisenbahn  in  Lichterfelde  (v^.  1881  241*368),  auf 
welcher  der  für  dieselbe  ursprünglich  gebaute  eine  Wagen  seither  fahrplan- 
mälüsig  lief,  wurde  am  4.  Januar  d.  J.  der  bisher  noch  unterbliebene  inte- 
ressante Versuch  gemacht,  mit  xwei  Wagen  gleichzeitig  zu  fahren.  Der  auf  der 
Pariser  Ausstellung  1881  von  Siemens  und  Halske  ausgestellte  elektrische 
Wagen,  der  jenem  ersten  in  Allem  vollkommen  gleich  ist,  wurde  zu  diesem 
Zw^e  mitbenutzt  und  es  ergab  sich  in  Bestätigung  des  theoretisch  Anzu- 
nehmenden, daiJB  bei  Parallelschaltung  der  dynamo-elektrischen  Maschinen 
dem  Betriebe  zweier  Fahrzeuge  auf  denselben  Schienen  durchaus  keine 
Schwierigkeiten  entgegenstehen,  wenn  nur  ähnlich  passende  Verhältnisse  in 
Betreff  der  Leitungsfähigkeit  obwalten,  wie  diese  in  Lichterfelde  vorlagen. 
Beim  Aufwände  einer  der  doppelten  Leistung  genau  entsprechenden  Maschinen- 
kraft  und  Erregung  des  hierdurch  bedingten  Stromes  liefen  beide  Wagen  mit 
jeder  nur  wünschenswerthen  Gleichmäfsigkeit  hinter  und  gegen  einander, 
zusammen  oder  einzeln,  ohne  dafs  ein  Unterschied  in  der  Bewegung  wahr- 
genommen werden  konnte,  welcher  durch  verschiedene  zwischen  den  Fahr- 
zeugen liegende  Entfernungen  verursacht  worden  wäre. 

Das  Gelingen  dieses  Versuches  läfst  ohne  Weiteres  ebenso  günstige  Er- 
gebnisse für  eine  gleichzeitige  Bewegung  mehrerer  Wagen  nicht  nur  erwarten, 
sondern  bestimmt  annehmen,  und  es  gewinnt  hierdurch  das  neue  Verkehrs- 
mittel wiederum  wesentlich  an  Boden,  da  bislang  noch  vielfach  Zweifel  gerade 
an  der  Möglichkeit  des  vortheilhaftep  gleichzeitigen  Betriebes  mehrerer  Elektro- 
motoren in  einem  Kreise  laut  geworden  sind  und  hierdurch  die  allgemeinere 
Benutzung  des  elektrischen  Betriebes  in  vielen  Fällen  in  Frage  gestellt  schien. 
(Nach  der  E^troteehnisehen  Zeitschrift^  1882  S.  41.) 

Prodnctton  und  Yerbraneh  von  Baumwolle« 

In  ihrem  Jahresbericht  über  den  Baamwollenhandel  des  Erntejahres 
1880/81  schätzen  Ellison  und  Comp,  in  Liverpool  den  Gesammtverbrauch  der 
Baumwolle  in  Grofsbritannien  während  der  12  Monate  bis  zum  31.  September 
1881  auf  3  572  000  Ballen  von  je  181^,36  (400  Pfund  engl.)  gegen  3550000 
Ballen  i.  J.  1879/80  und  2  843  000  Ballen  i.  J.  1878/79.  Bezüglich  des  Ver- 
brauches auf  dem  Continent  wird  derselbe  i.  J.  1879/80  auf  2  750000  und 
i.  J.  1880/81  auf  2  956  000  Ballen  geschätzt  Folgende  Ziffern  ergeben  die 
Zunahme  der  Zahl  der  Spindeln  während  des  Jahres  1880/81: 

1880  1881  Zunahme 

Europäischer  (}ontinent  ..    20  805  000  21  245  000  440  000 

Grofsbritannien      ....    39750000  40100000  350000 

Vereinigte  Staaten     ...     11500000  11875000  375000. 

Bosfeelintzmlttel  fttr  gafseiserne  Gegenstände. 

Nach  J.  Shedlock  in  Uxbridge  bei  London  (D.  R.  P.  Kl.  48  Nr.  16353 
vom  31.  März  1881)  werden  die  gufseisernen  Gegenstände  mit  verdünnter 
Salzsäure  behandelt,  dann  in  einem  luftdicht  verschlossenen  Gefäfs  mit  Wasser 
oder  Dampf  gewaschen.  Man  läfst  nun  eine  Lösung  von  Kautschuk  in  einem 
flüchtigen  Lösungsmittel  in  den  Apparat  treten,  die  überschüssige  Lösung 
wieder  abfliefsen  und  verdunstet  das  Lösungsmittel  durch  Erwärmen  der 
überzogenen  (Gegenständ«. 

Yerfahren  znr  Herstellung  einer  Zinnlosnng  zor  galyanisehen 
Terzlnnnng  von  Metallen. 

Ä.  Cox  in  Bristol  (D.  R.  P.  Kl.  48  Nr.  16  258  vom  16.  Juni  1881}  fäUt 
eine  concentrirte  Lösung  von  Chlorzinn  des  Handels  mit  phosphorsaurem 
Natrium,  löst  den  abgewaschenen  Niederschlag  in  Natronlange,  versetzt  die 
Lösung  mit  5  Proc.  Ammoniakflüssigkeit  und  verdünnt  mit  Wasser.  Die 
Flüssigkeit  soll  namentlich  zum  galvanischen  Verzinnen  von  Blei  dienen. 
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ZiiMiiimeiisetziuig  der  unterhaner  BleiflelilMkenkQgebi. 


In  Wolfen büttel  anfgefandene,  von  Henog  JuUus  wm  Braunsdmeig  , 
bU  1589)  auf  der  Sophienhütte  bei  Goslar  in  ^fseifeme  Formen  gemaeoe 
und  gej^üBte  Schlackenkageln  haben  ein  tpedfiaches  Gewicht  yon  4,^  bd 
220.  Nach  PufM  (vgl.  Wedding:  Beiträge  mur  OesekiehU  du  £uMAtiMeiMoemf} 
haben  dieselben  folgende  Zaaammensetanng: 


SiOj    .    .    . 

8^ 

FeO     .     .    . 

.      39^  ((heilweise  als  Fe304) 

BaO     .    .    .    , 

11,67 

MhO    .    .    . 

3,73 

CaO     .    .    .    . 

3,50 

MgO    .    .    .    . 

i,u 

K4O     .    ,    .    . 

0,60 

Na^  .    .    . 

0,59 

^.  :  : 

7,10 

22,34 

Cu8     .    .    . 

1,36 

Pb8     .    .    . 

0,70 

FeS      .    .    . 

o;28 

AsnndSb   . 

Spur 

100,51. 

Herstellvng  eines  fiftarebeständigeii  Uebenages  in  eisernen) 
zur  Destillation  Ton  Schwefelsäare  bestimmten  Gefftfsen. 

Nach  If.  Ifo/ler/  in  Kalk  bei  Köln  (D.  R.P.  Kl.  12  Nr.  15  639  vom  11.  Novem- 
ber  1880)  kann  man  durch  Erhitzen  eines  Gemenges  von  pyroschwefelsauren 
Alkalien  mit  ooncentrirter  Schwefelsänre  in  eisernen  Gtet&Tsen  einen  Debersag 
von  Schwefeleisen  herstellen,  welcher  bei  der  Destillation  von  Schwefelsäare 
säurebeständig  ist,  wenn  das  saure  schwefelsaure  Natrium  bei  der  Destillatl<m 
in  den  Gefäfsen  verbleibt. 

Znr  Herstellung  geprefster  Ornamente  ans  Holz. 

Nach  0.  Qwui  in  Jefsnite-Anhalt  (D.  R.  P.  Kl.  38  Nr.  16  612  vom  3.  Mai 
1881)  werden  die  Himholzflächen  mit  einer  Lösung  von  Leim  in  Wasser  und 
Fimlfs  getränkt,  bei  40  bis  600  getrocknet  und  dann  warm  gepreTist. 

üeber  Znekerrflben-Dflngnngsrersnelie. 

Die  auf  dem  Versuchsfelde  des  landwirthschaftlichen  Institutes  der  Uni- 
versität Göttingen  von  Drechsler  ausgeführten  Düngungsversuche  haben  erge- 
ben, dafs  die  Qualität  der  Rüben  durch  die  verschiedenen  Düngungen  nicht 
beeinflufst  wird.  Die  Höhe  der  gewonnenen  Erträge  ist  kein  richtiger  Aus- 
druck für  die  Düngerwirkung,  weil  äufsere  Wachsthumstörungen  die  Wirkung 
des  Düngers  nicht  nur  beeinträchtigt,  sondern  völlig  ausgeglichen  haben. 
Dieser  Nachweis  ist  aber  nur  dadurch  erbracht,  dafs  durch  die  Methode  der 
Yersuchsanstellung  die  Fehlerquellen  aufgedeckt  und  ihr  EinfluDs  auf  die 
gewonnene  Ernte  erkannt  werden  konnte;  andernfalls  würden  die  Versachs- 
resultate  zu  ganz  unrichtigen  Schlüssen  verleitet  haben.  Es  ist  nach  diesen 
Untersuchungen  nicht  schwer,  für  die  zahllosen  Widersprüche  in  den  Resul- 
taten der  bisherigen  Zuckerrüben- Düngungsversuche  eine  Erklärung  zu  finden. 
Es  ist  somit  ein  wenig  erfreuliches  Ergebnifs,  welches  die  Kritik  dieser 
Düngungsversuche  liefert;  wenn  Versuche,  wie  diese,  welche  mit  der  pein- 
lichsten Sorgfalt  angestellt  sind,  Resultate  geben,  aus  denen  sich  nichts 
bezüglich  der  Düngerwirkung  schliefsen  lafst,  so  drängt  sich  die  Frage  auf: 
was  sind  denn  nun  die  Versuche  werth,  bei  denen  mit  weniger  Sorgfalt  ver- 
fahren ist?  Drechsler  will  zwar  nicht  antworten:  Nichts!  Wohl  aber  kennt  er 
viele  Versuche,  deren  Unwerth  sich  sehr  leicht  nachweisen  liLfst,  aber  keinen 
Versuch,  dessen  Werth  sich  aus  dem  Versuche  selbst  nachweisen  liefse^    So 
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lange  dks  aber  Bicht  möglich  ist,  haben  auch  diejenigen  Versuche,  deren 
Resultate  an  sich  möglicherweise  vollkommen  richtig  sind,  für  Wissenschaft 
und  Praxis  nur  einen  sehr  geringen  Werth. 

um  aber  diesen  Nachweis  bei  jedem  Versuche  zu  erbringen,  ist  nament- 
lich bei  Kartoffeln  und  Zuckerrüben  folgendes  zu  beachten :  1)  Jeder  Versuch 
erfordert  die  fänrichtunff  you  mindestens  8  Farallelparcellen ,  also  eine  min- 
destens 8 malige  Wiederholung  jeder  Düngung;  ungedüngte  Faroellen  wenn 
möglich  mindestens  vier.  —  2)  Die  Lage  der  Faroellen  ist  so  zu  wählen,  daXs 
an  den  Verschiedenheiten  im  Boden  alle  Faroellen  möglichst  gleichmäfsig 
betheiligt  sind,  was  am  leichtesten  erreicht  wird,  wenn  die  Farcellen  lang 
und  sdunal  sind.  —  8)  Der  Flächeninhalt  einer  Farcelle  darf  nicht  zu  grofs 
sein,  um  die  erforderlichen  genauen  Ermittelungen  nicht  unnöthig  zu  er- 
schweren und  die  Fehlerquelle,  welche  in  der  Boden  Verschiedenheit  liegt, 
möglichst  zu  beschränken:  in  der  Regel  wird  man  über  IQOV^  nicht  gehen 
dürfen.  —  4)  Die  Anzahl  der  durch  einen  Versuch  zu  prüfenden  Düngemittel 
18t  möglichst  zu  beschränken.  —  5)  Die  Ertragsfähigkeit  des  Bodens  ist  durch 
Vorversuche  und  nähere  Untersuchung,  so  weit  möglich,  zu  ermitteln.  —  6)  Der 
Gang  der  Witterung  während  der  Vegetationszeit,  namentlich  die  JElegen- 
menge,  ist  in  ihrem  Einflufs  auf  die  Versachspflanzen  zu  beobachten.  — 
7)  Bei  der  Saat,  während  der  Vegetation  und  bei  der  Ernte  sind  idle  diejeni- 
gen Beobachtungen  und  Ermittelungen  anzustellen  und  alle  diejenigen  Vor- 
sieh tsmafsregeln  in  Anwendung  zu  bringen^  welche  erforderlich  sind,  um  die 
Gröfse  des  Einflusses,  welchen  die  vorkommenden  Fehlerquellen  auf  den  Ertrag 
haben,  feststellen  und  soweit  möglich  ausgleichen  zu  können^ 

Solche  Fehlerquellen  sind  bei  Kartoffeln:  Verschiedene  Gröfse  der  Saat- 
knollen, der  höhere  Ertrag  der  äufseren  Reihen,  fehlende  Horste,  anhaftende 
Erde,  kranke  Knollen  und  verschiedene  Gröfse  der  EmteknoUen.  Bei  Zucfter- 
rüheni  a)  Ueberschüssige  Rüben:  Das  Verziehen  der  an  Ort  und  Stelle  ans 
Kernen  gezogenen  Rüben  hat  mit  grofser  Sorgfalt  zu  geschehen  und  ist  ein 
Versuch,  bei  welchem  die  Kerne  gedrillt  sind,  von  vom  herein  werthlos. 
b)  Der  höhere  Ertrag  der  Aufsenreihen ,  welche  daher  bei  der  Ernte  unbe- 
rücksichtigt bleiben  müssen:  auch  dürfen  zwischen  den  einzelnen  Versuchs- 
flächen keine  Wege  liegen,  c)  Fehlstellen:  Da  der  Einflufs  auf  den  Ertrag  ein 
verschiedener  ist  je  nach  der  Zeit  ihres  Entstehens,  so  ist  die  Anzahl  der 
Fehlstellen  im  Laufe  des  Sommers  festzustellen,  bevor  die  Rüben  sich  schlie- 
Dsen;  vor  der  Ernte  ist  ihre  Anzahl  von  Neuem  festzustellen,  nicht  durch 
.Zählen  der  geemteten  Rüben,  d)  Anhaftende  Erde:  Die  Ernte  jeder  Farcelle 
ist  für  sich  sorgfältig  zu  reinigen,  am  besten  durch  Waschen,  e)  unent- 
wickelte Rüben:  Alle  diejenigen  Rüben,  welche  zweifellos  durch  äufsere 
Wachsthumstörungen  erheblich  in  der  Entwicklung  zurückgehalten  sind, 
sind  auszusondern  und  nach  Zahl  und  Gewicht  für  sich  zu  bestimmen.  0  ^®f* 
schiedene  Gröfse  der  normalen  Rüben:  Bei  genauen  Versuchen  sind  auch  die 
grofsen  Rüben  (etwa  über  Ik  schwer)  ausznsondern  und  nach  Zahl  und 
Gewicht  für  sich  zu  bestimmen,  g)  Die  Unsicherheit  der  Durchschnittsprobe : 
Behafs  der  Untersuchung  des  Zuckergehaltes  genügt  nicht  die  Verwendung 
einer  kleinen  Probe;  es  ist  vielmehr  nach  Aussondernng  der  kleinen  Rüben 
wenn  möglich  die  Hälfte  der  Ernte  jeder  Farcelle,  jede  Rübe  von  oben  nach 
unten  halbirt,  zu  zerreiben  und  die  Durchschnittsprobe  von  dem  gut  durch- 
mischten Brei  zu  nehmen;  muls  eine  Durchschnittsprobe  genommen  werden, 
so  hat  dies  genau  im  Verhältnifs  zur  Zahl  und  Gröfse  der  vorhandenen  Rüben 
zu  geschehen.    (Nach  dem  Journal  für  Landtoirüachaft  ^  1881  S.  68.) 

Apparat^  nm  Personen  in  den  Stand  zn  setzen^  in  verdor- 
bener Laft  zn  verbleiben. 

Nach  H.  A.  Fleufs  in  London  (D.  R.  F.  Kl.  61  Nr.  16343  vom  14.  Januar 
1881)  wird  die  ausgeathmete  Luft  durch  eine  biegsame^  mit  einem  vom  Munde 
weg  sich  öffnenden  Ventile  versehene  Röhre  in  ein  Geiäfs  geführt,  dessen 
Abtheilungen  mit  schwamm  artigem,  von  Aetzkali  bedecktem  .Kautschuk  ge- 
füllt sind ,  so  dafs  die  Luft  hier  von  der  Kohlensäure  befreit  wird.    Von  hier  aus 
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wird  die  Luft  darch  eine  Räckkehrröhre,  in  welcher  ein  nach  dem  Munde 
zu  sich  öffnendes  Ventil  angrebracht  ist,  in  die  das  Gesicht  von  der  umgeben- 
den Luft  abschliefsende  Maske  zurückgeführt,  nachdem  ihr  die  erforderliche, 
durch  Ventil  zu  regulirende  Menge  Sauerstoff  aus  einem  dieses  Qas  in  ver- 
dichtetem Zustande  enthaltenden  Cylinder  beigemischt  ist.  Um  die  Athmung 
zu  erleichtern,  ist  in  die  Rückkehrröhre  ein  luftdichter  biegsamer  Sack  ein- 
geschaltet,  welcher  als  Luftbehälter  dient,  sich  beim  Einathmen  zusammen- 
zieht, unter  dem  Druck  der  ausgeathmeten  Luft  sich  aufbläht  und  mit  der 
zum  Athmen  geeigneten  Luft  sich  anfüllt 

Yerfahren  znm  Tertilgen  der  Hotten  In  Eisenbahnwagen. 

Das  Verfahren  des  Sattlermeisters  Wachholz  der  Haupt-Eisenbahnwerkstatt 
in  Frankfurt  a.  0.  beruht  auf  der  Beobachtung,  dafs  die  Motten  o.  dgl.  bei 
einer  Temperatur  von  etwa  630  getödtet  werden. 

Der  von  Motten  heimgesuchte  Wagen  wird  in  der  Nähe  einer  Gasleitung 
so  aufgestellt,  dafs  Gas  mittels  Schlauchverbindungen  leicht  hineingeleitet 
werden  kann,  oder  es  wird  das  Gas  des  Wagens  selbst  benutzt.  Die  Ein- 
richtung der  Coupes  wird  so  umgestellt,  dafs  die  Rücklehnen  der  Sitze  von 
den  Wänden  um  etwa  100°^°^  abgerückt  und  die  Sitzkissen  in  horizontaler 
Lage  über  dieselben  so  gelegt  werden ,  dafs  die  Gurten  nach  unten  zu  liegen 
kommen,  damit  die  Hitze  besser  in  die  Kissen  eindringen  kann.  Aufserdem 
werden  dieselben  noch  mit  Decken  behängt,  so  dafs  die  Hitze  hauptsächlich 
anf  die  untere  Hälfte  der  Wagen  beschränkt  wird.  Die  Fenster  und  Thür- 
fugen  werden  gut  verstopft,  so  dafs  die  freie  Luft  von  dem  Wageninnem  mög- 
lichst abgeschlossen  bleibt.  Am  Boden  jeder  Wagenabtheilung  werden  je 
2  Gaslampen  mit  starken  Heizbrennern  aufgestellt,  deren  Gaszuführung  mittels 
Schläuche  durch  den  Boden  bewirkt  wird.  In  sämmtlichen  Abtheilungen 
werden  diese  Lampen  zu  gleicher  Zeit  angezündet,  damit  die  Erwärmung  der 
Einrichtung  gleichmäfsig  vor  sich  geht  und  die  Motten  sich  nicht  aus  wär- 
meren in  kältere  Wagenräume  flüchten  können.  Die  Räumlichkeiten  werden 
nunmehr  bis  zu  einer  Temperatur  von  63^  erwärmt,  welche  etwa  nach  einer 
6  stündigen  Beheizung  erzielt  wird.  Diese  Temperatur  wird  4  Stunden  lang 
beibehalten,  dann  werden  alle  Lampen  gelöscht,  die  Thüren  des  Wagens  jedoch 
erst  nach  weiteren  12  Stunden  geöffnet.  Es  sind  dann,  wie  zahlreiche  Versuche 
lehrten,  welche  Eisenbahn-Maschinenmeister  R.  Qarbe  in  Berlin  ausführte, 
alle  Motten,  Eier  u.  dgl.  getödtet. 

Die  Kosten  dieser  Desinficirung  eines  CSoup^  stellen  sich  auf  etwa  10  M.; 
dagegen  betragen  die  Ausgaben  für  jedes  Coup6  nach  dem  bisher  ange- 
wendeten Verfahren,  die  Motten  durch  Auseinandernehmen  der  Sitze  und 
Rücklehnen,  Dämpfen  der  Rofshaare  und  Neupolstern  zu  vertreiben,  etwa 
60  M.  Das  Wachholz  sehe  Verfahren  kann  also  seiner  Billigkeit,  sowie  des 
geringen  Zeitaufwandes  wegen  allgemein  empfohlen  werden.  (Nach  Olasar'a 
AnnaUn,  1881  Bd.  9*S.  176.) 

Yerfahren  zum  Appretiren  von  Geweben. 

Nach  H,  R.  P.  Hosemann  in  Berlin  (D.  R.  P.  Kl.  8  Nr.  16110  vom 
5.  November  1880)  sollen  die  Gewebe  in  eine  Lösung  von  Seiden  -  oder  Woll- 
fasern oder  auch  Federflaum  in  Aetznatron  getaucht,  dann  durch  verdünnte 
Schwefelsäure  gezogen  und  schliefslich  sorgfältig  gewaschen  werden ,  worauf 
man  sie  auch  bleichen  und  färben  kann. 

Schütz  wid  Juel  in  Würzen  (D.  R.  P.  Kl.  8  Nr.  16  365  vom  10.  Juni  1881) 
wollen  mit  Kautschuk  oder  anderen  Klebstoffen  gemischtes  Metallpulver  auf 
Unterstoff  von  Baumwolle  auftragen,  dann  trocknen  und  satiniren. 


Druck  und  Verlag  der  J.  G.  Co tta' sehen  Buchhandlung  in  Augpburig. 
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F.  E.  Yoigt's  und  Lappe's  Dampfmaschinen  mit  hin-  nnd 
hergehendem  Gylinder. 

Patentklasse  U.    Hit  Abbildungen  auf  Tafel  2S. 

Die  beiden  in  den  Fig.  1  bis  7  Taf.  22  dargestellten  Dampf- 
maschinen von  Ffiedr.  E.  Voigt  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  Nr.  13  640  vom 
2.  November  1880)  und  von  F.  Lappe  in  Ravensburg,  Württemberg 
(*D.  R.  P.  Nr.  15234  vom  1.  December  1880)  haben  beide  das  Eigen- 
artige gemein,  dafs  die  Gjlinder  eine  hin-  und  hergehende  Bewegung 
haben,  unterscheiden  sich  aber  dadurch  von  einander,  dafs  bei  der 
Foi^'schen  Maschine  (Fig.  1  bis  4)  der  Kolben  gleichfalls  hin-  und  her- 
geht (in  entgegengesetztem  Sinne  zum  Gylinder),  bei  der  Lappe^Bchen 
Maschine  (Fig.  5  bis  7)  aber  der  Kolben  festgestellt  ist;  aufserdem 
ist  die  Steuerung  bei  beiden  eine  ganz  verschiedeuartige. 

F.  E.  Voigt  hat  bei  seiner  Maschine  eine  Doppelschiebersteueruug 
mit  durch  den  Regulator  veränderlicher  Füllung  benutzt  Die  Schieber 
befinden  sich  an  den  Enden  des  Cjlinders,  so  dafs  die  schädlichen 
Räume  gering  ausfallen.  In  den  beiden  starr  mit  einander  verbundenen 
Grundschiebern  sind  die  Kanäle  auf  dem  Rttcken  getheilt,  um  ein 
schnelles  Oeffnen  und  Schliefsen  zu  erreichen.  In  der  Mitte  der  Grund- 
schieberstange befindet  sich  ein  Schlitz,  in  welchen  ein  horizontal  auf 
dem  Gylinder  liegender  Hebel  eingreift.  Letzterer  steht  andererseits 
mit  zwei  verticalen  Hebeln  e  und  /  in  Verbindung,  welche  beim  Hin- 
und  Hergang  des  Cylinders  abwechselnd  gegen  feststehende  Rollen  c 
und  d  stofsen  und  hierdurch  am  Ende  jedes  Hubes  eine  schnelle  Um- 
stellung der  oder  vielmehr  des  (zweitheiligen)  Grundschiebers  ver- 
anlassen. Die  beiden  Expansionsschieberstangen  sind  mit  den  oberen 
Armen  der  kleinen  Ankerhebel  v)  verbunden,  deren  untere  Arme  durch 
Federn  l  und  m  stets  nach  aufsen  gezogen  werden,  einem  Oeffnen  der 
Expansionsschieber  entsprechend.  Die  mittleren  Arme  der  Anker- 
hebel tu  tragen  parallel  geführte  brttckenartige  Schienen  o  und  n, 
welche,  sobald  sie  beim  Hin-  und  Hergang  des  Gylinders  gegen  die 
Rollen  p  und  q  stofsen,  den  Schlufs  der  Expansionsschieber  verursachen. 
Die  Rollen  p  und  q  stützen  sich  oben  gegen  eine  feststehende  Schiene 
und  werden  beim  Steigen  des  Regulators  nach  innen,  beim  Fallen 
Dlngler'8  polyt  Journal  Bd.  143  E  4.  18SS/I.  19 
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nach  aufsen  geschoben,  wodurch  ein  früherer  oder  späterer  Dampf- 
abjBchlofs  herbeigeführt  wird. 

Der  Cylinder  ist  einerseits  durch  zwei  Lenkstangen  mit  der  Kürbei- 
welle, andererseits  mit  den  Kolbenstangen  der  Condensator-  and  der 
Speisepumpe  verbunden.  Statt  der  letzteren  können  auch  grofse  Pampen 
für  Wasserleitungszwecke  a.  dgl.  angeordnet  sein.  Die  gewählte  Ein- 
richtung bietet  für  den  Betrieb  von  Pumpen  den  Vortheil,  dafs  ohne 
•  weitere  Uebersetzungen  die  Kolbengeschwindigkeit  im  Dampfcylinder 
doppelt  so  grofs  ausflUit  als  im  Pumpencylinder.  Es  kann  femer  das 
Gestell  der  Maschine  leicht  gebaut  sein;  auch  wird  die  Inanspruch- 
nahme der  Kurbelwelle  etwas  günstiger  ausfallen  als  bei  feststehendem 
Cylinder,  Nachtheile  sind  die  grofse,  vom  Cylinder  verursachte  Reibung 
und  die  nothwendige  Führung  der  Dampfzuflufs-  und  Abflufsröhren  in 
Stopfbuchsen«  Beachtenswerth  ist  die  Einrichtung,  durch  welche  die 
das  innere  Dampfzuleitungsrohr  a  abdichtende  Stopfbüchse  von  aufsen 
angezogen  wird. 

F.  Lappe  seheint  die  Anordnung  des  beweglichen  Cylindeia  nur 
gewählt  zu  haben,  um  bei  der  benutzten  Steuerung  mit  im  Kolben 
liegenden  Ventilen  die  mit  dem  Kolben  verbundenen  Dampfzuleiiangs- 
und  Ableitungsrohre  feststellen  zu  können.  Auf  denselben  gleitet  der 
Cylinder,  durch  Stopfbüchsen  abgedichtet,  hin  und  her.  Die  ziemlich 
unvollkommene  Steuerung  mittels  der  Doppelventile  0  und  fi,  welche 
am  Ende  jedes  Kolbenhubes  durch  Anstofsen  an  die  Cylinderdeckel  um- 
gestellt werden,  ist  schon  früher  von  Chr.  Eberhard  (*D.  EL  P.  Nr.  7704) 
ausgeführt  worden.  Hier  ist  sie  durch  Hinzufügung  eines  besonderen 
Ezpanaionsventiles  J  verbessert  worden.  Dasselbe  wird  durch  einen 
Daumenmuff  mit  schraubenförmiger  Abfallkante^  welche  in  der  Längs- 
richtung verschoben  werden  kann,  zu  Anfang  jedes  Kolbenhubes,  also 
bei  jeder  Kurbeldrehung  zweimal,  geöflaet  und  durch  eine  starke 
Blattfeder  wieder  geschlossen.  Abgesehen  von  der  Einfachheit  der 
Steuerung  bietet  die  Maschine  keine  bemerkenswerlhen  Yortheile.  Da- 
g^en  ist  auch  hier  die  vom  Cylinder  verursachte  grofse  Reibudg  und 
der  Uebelstand,  dafs  das  heifse  DampfzufClhrungsrohr  durch  eine  Stopf- 
büchse geführt  ist,  vorhanden.  Whg. 


Dampfofen  von  Julius  Hock  in  Wien. 

.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  t2. 

Bei  der  in  D,  p.  J.  1881  240*2  beschriebenen  Anordnung  eines 
Dampferzeugers  mit  geschlossener  Feuerung  hat  J,  Hock  in  Wien  einen 
gewöhnlichen  Dampfkessel  benutzt  und  in  denselben  die  von  einen» 
besonderen   Ofen   kommenden   Heizgase   durch  ein  Rohr  eingeführt. 
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Bei  der  vorliegeDden  neueren  Construction  C*D.  R.  P.  El.  13  Zusatz 
Nr.  16104  vom  17.  April  1881)  sind  Ofen  und  Dampferzeuger  mit  einan- 
der vereinigt.  In  einem  gemauerten  cjlindrischen  Schachte  befindet 
sich  unten  der  Rost  A  (Fig.  8  und  9  Taf.  22),  oben  der  Verdampfer  D. 
Letzterer  besteht  aus  zwei  concentrischen  Gjlindem  und  einer  Anzahl 
über  einander  aufgestellter  Scheiben  E.  Oben  sind  beide  Cjlinder 
offen  und  mit  einander  verbunden,  unten  sind  beide  durch  Böden 
verschlossen;  doch  befindet  sich  im  Boden  des  inneren  Cjlinders  eine 
centrale  Oeffnung,  von  welcher  ein  kleiner  Stutzen  herabhängt  Das 
zu  verdampfende  Wasser  wird  durch  das  Rohr  C  zugeleitet  und  fliefst 
dann  auf  den  Platten,  wie  durch  die  Pfeile  angedeutet,  allmählich 
nieder.  Die  Heizgase  werden  bei  der  Inbetriebsetzung  zunächst  durch 
einen  Schornstein  E  abgeleitet.  Sobald  der  Ofen  genügend  erwärmt 
ist  und  mit  der  Dampfabgabe  begonnen  werden  soll,  wird  das  Ventil 
in  H  gleichwie  die  FeuerthUr  B  und  die  Aschenfallthür  Q  luftdicht 
verschlossen  und  mittels  eines  Gebläses  sowohl  unterhalb,  wie  ober- 
halb des  Rostes  geprefste  Luft  eingeführt  Die  Feuergase  sind  dann 
gezwungen,  oben  in  den  inneren  Cjiinder  des  Verdampfers  einzutreten 
und  zwischen  den  Platten  E  hindurch  in  gleicher  Richtung  mit  dem 
niederrieselnden  Wasser  abwärts  zu  strömen,  dabei  das  letztere  in 
Dampf  verwandelnd.  Dampf  und  Oase  gelangen  darauf  durch  das 
unten  in  D  befindliche  Wasser  hindurch  in  den  Zwischenraum  zwischen 
den  beiden  Verdampfcjlindern  und  strömen  aus  diesem  durch  das 
Rohr  K  ab.  Dadurch,  dafs  die  Oase  durch  das  Wasser  ziehen  müssen, 
werden  sie  von  der  mitgerissenen  Flugasche  u.  dgl.  befreit;  allerdings 
wird  der  Verdampfer  deshalb  einer  sehr  häufigen  Reinigung  bedürfen. 
Um  den  Wasserstand  in  D  wenigstens  ungefähr  erkennen  zu  können, 
sind  vom  Boden  des  äufseren  Cjlinders  aus  zwei  Röhren  F  nach 
aufsen  geführt  und  auf  die  eine  derselben  ist  ein  kurzer  Stutzen  auf- 
gesetzt Dem  Abzugsrohre  K  gegenüber  ist  ein  Stutzen  zur  Aufnahme 
des  Manometers  und  des  Sicherheitsventiles  angebracht 

Hinsichtlich  der  Verdampfungsweise  gehört  nach  Obigem  dieser 
Dampfofen  zu  den  in  England  mehr  als  in  Deutschland  bekannten 
Einspritzkesseln  (tnjec*ton-6oi/er«,  vgl.  J.  RoherUtm^  1870  198*105), 
welche  einer  äufserst  sorgfältigen  Wartung  bedürfen.  Da  nur  eine 
sehr  geringe  Wassermenge  im  Kessel  enthalten  ist,  so  mufs  sowohl 
die  Zuführung  des  Speise wassers,  wie  auch  die  der  zur  Verbrennung 
nöthigen  Luft  genau  nach  dem  Dampfverbrauch  geregelt  werden,  wenn 
nicht  die  Spannung  stark  schwanken  soll.  Die  Regulirung  der  Speisung 
wird  aber  einige  Schwierigkeiten  machen,  da  man  den  Wasserstand 
in  D  nicht  gut  beobachten  kann.  Whg. 


Di^itized  by  VjOOQ IC 


272  Weidtman's  Sicherheitskarbel. 

Sicherlieitskiirbel  von  J.  Weidtman  in  Dortmund. 

Mit  eioer  Abbildung  aaf  Tafel  t%. 

Die  VerbioduDg  einer  Kurbel  mit  dem  ersten  Getriebe  einer  Last- 
winde mittels  einer  Reibungskupplung  bietet  den  Vortheil,  dafs  die 
Last  niedergelassen  werden  kann,  ohne  dafs  die  Sperrklinke  ausgehoben 
zu  werden  braucht  und  ohne  dafs  die  Kurbel  an  der  rttckläufigen  Be^ 
wegung  theilnimmt,  was  für  die  Sicherheit  des  Betriebes  von  hoher 
Bedeutung  ist  Während  nun  bisher  als  Kupplungsvorrichtung  die 
Klotz-  und  Bandbremse  (vgl.  1879*233  298.  1882  243*22)  angewendet 
wurde,  benutzt  J.  Weidtman  in  Dortmund  (*D.  R.  P.  Kl.  35  Nr.  13639 
vom  30.  October  1880)  zu  diesem  Zweck  eine  gewöhnliche  Reibungs- 
oder eine  Riffelscheibenkupplung.  Die  eine  Kuppelschaled  (Fig.  10  Taf.  22) 
ist  unmittelbar  an  das  lose  'auf  der  Kurbelachse  b  sitzende  Gretriebe  c 
angegossen,  während  die  zweite  Kupplungshäifte,  der  Reibungskegel  e, 
mit  der  Knrbelaohse  b  durch  den  Querkeil  m  derart  auf  Drehung  ver- 
bunden ist,  dafs  sich  e  längs  der  Achse  b  etwas  yerschieben  kann. 
Der  Querkeil  m  yerbindet  zugleich  den  Winkelring  h  fest  mit  der 
Kurbelachse.  Auf  das  mit  Gewinde  versehene  Ende  der  letzteren  ist 
die  Kurbel  a  aufgeschraubt  An  einer  Drehung  der  Kurbel  kann  voi^ 
erst  weder  die  mit  ihr  durch  die  Schelle  g  verbundene  Kuppelhäifte  e, 
noch  die  Kurbelachse  6  selbst  bei  einiger  Reibung  in  den  Gewinde- 
gängen theilnehmen,  da  der  Reibungskegel  e  durch  die  sich  gegen 
den  Winkelring  h  stützenden,  mitteis  der  Schrauben  k  nach  Bedürlnifs 
zu  spannenden  Federn  %  genügend  stark  in  die  Kuppelschale  d  gedrückt 
wird,  um  dies  zu  hindern.  Durch  Rechtsdrehen  der  Kurbel  schraubt 
sich  diese  deshalb  zunächst  gegen  den  Reibungskegei  e  und  prefst  diesen 
noch  fester  in  die  Kuppelschale  d,  worauf  letztere  mit  dem  Getriebe  c 
durch  die  Kurbel  mitgenommen  und  die  Last  gehoben  wird.  Ein 
Linksdrehen  der  Kurbel  hat  dann  das  Lösen  der  Kupplung  und  das 
Sinken  der  Laist  zur  Folge,  da  das  Kuppelstück  e  nicht  der  Drehung  der 
Kurbel  folgen  kann,  weil  die  Klinke  in  dem  mit  ihm  zusammen  gegosse- 
nen Sperrrad  s  liegen  bleibt  Die  Gröfse  der  Kurbelrückdrehung  ist  natür- 
lich far  die  Geschwindigkeit  mafsgebend,  mit  welcher  die  Last  sinken  soll. 

Mufs  mit  dem  Raum  gespart  werden,  so  kann  man  statt  der 
Reibungskegei  auch  Riffelscheiben  anwenden  und  den  Winkelring  h 
mit  den  Federn  %  weglassen.  Es  müssen  jedoch  dann  die  Zähne  des 
Sperrrades  s  so  geformt  sein,  dafs  sie  nach  beiden  Richtungen  wirksam 
sein  können.  Eine  zweite  Sperrklinke  hat  dann  die  Kuppelhälfte  e 
mit  der  Welle  6  festzuhalten,  während  beim  Anheben  die  Kurbel  gegen 
die  erstere  geschraubt  wird.  Nach  vollzogener  Kupplung  mufs  sich 
diese  Klinke  von  selbst  aus  dem  Sperrrad  ausheben.         F.  H — s. 


Digitized  by 


Google 


Neaernngen  an  ReibungskappluDgen.  273 

Gylinderschiniervorriclitimg  für  Kraftmaschinen. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  22. 

Der  von  Leop.  Da%Uxenberg  in  Hannover  t*D.  R.  P.  Kl.  47  Nr.  16145 
Tom  17.  April  1881)  angegebene,  in  Fig.  11  Taf.  22  geseiohneie 
Apparat  soll  Oel  in  den  Arbeitsdampf  des  Cylinders  spritzen,  beim 
Ausströmen  des  Dampfes  aber  die  Schmierung  einstellen.  Der  Apparat 
besitzt  nur  zwei  bewegliche  Theile,  einen  Doppelkolben  und  ein  doppeltes 
Ventil)  welche  folgendermafsen  wirken. 

Beginnt  in  dem  zu  schmierenden  Cylinder  die  Ausströmung,  so 
wird  der  Doppelkolben  g  h^  wie  in  der  Figur  angenommen  ist,  durch 
den  Ueberdruck  auf  g  —  oder  auch  durch  eine  bei  k  angedeutete 
Spiralfeder  —  nach  unten  gedrückt  und  das  in  der  FttUschale  o  an- 
gesammelte Oel  durch  das  offene  Saugventil  c  durch  Wirkung  des 
Kolbentheiles  h  eingez(^en.  Tritt  hierauf  im  Cylinder  durch  Hub- 
wechsel Dampf  ein,  so  wird  durch  den  Dampfdruck  der  Kolben  g  h 
aufwärts  geschoben,  das  Saugventil  d  schliefst  ab,  das  mit  d  durch 
eine  mit  leichter  Reibung  im  Kolbenrohr  geführte  vierkantige  Stange  / 
verbundene  Druckventil  e  öffnet  sich,  worauf  das  eingesaugte  Oel  an 
der  Ventilstange  /  vorbei  in  den  Dampfraum  gespritzt  wird. 


Neneningen  an  Reibnngsknpplnngen. 

Patentklasse  47.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  2:). 

Für  Wellen,  welche  nicht  zu  bedeutende  Kräfte  zu  übertragen 
haben,  scheint  die  in  Fig.  1  und  2  Taf.  23  dargestellte  Reibungskupp- 
lung von  J.  Dohmen-Leblanc  in  Lüttich  (*D.  R.  P.  Nr.  16952  vom 
16.  Juli  1881)  gute  Dienste  zu  leisten.  Auf  der  Welle  Ä  sitzt  die 
Hülse  C,  welche  sich  mit  derselben  dreht  und  auf  ihr  verschieben 
läfst.  Auf  der  Welle  B  sitzt  fest  die  Scheibe  D.  Durch  Verschiebung 
der  Hülse  C  auf  A  werden  mittels  der  hakenförmigen  Druckstangen  E 
die  Oleitklötze  F  in  der  auf  Ä  festsitzenden  Scheibe  verschoben  und 
entweder  gegen  die  innere  Ringfläche  der  Scheibe  D  gedrückt,  oder 
von  dieser  entfernt.  Im  ersteren  Falle  wird  durch  die  entstehende 
Reibung  die  Welle  B  mit  Ä  verkuppelt,  im  letzteren  dagegen  wird 
die  Reibung  aufgehoben  und  es  erfolgt  Stillstand  der  getriebenen  Welle. 
Die  hakenförmigen  Schubstangen  E,  welche  aus  Stahl  gefertigt  werden, 
sind  elastisch  und  können  dem  entsprechend  in  der  Druckrichtung 
nachgeben. 

Diese  Kupplung  wird  von  der  Berlin-Anhaltischen  Maschinenbau^ 
ActiengeseUschaß  in  Berlin  ausgeführt 
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Eine  andere  selbstthätige  Reibungskupplang,  welche  der  E.  Beck«^- 
schen  (vgl,  1881  242*159)  im  Principe  ähnlich  wirkt,  ist  an  J.  F. 
KaÜ8en  in  Brodersby  bei  Missunde  und  H.  Jungclaussen  in  Ahrensbock 
(*D.  R.  P.  Nr.  .6350  vom  26.  Januar  1879)  pateniirt  und  in  Fig.  3  und  4 
Taf.  23  dargestellt.  Auf  der  festen  Achse  a  sitzt  lose  die  Hülse  b^ 
welche  sich  mit  dem  Getriebe  c  dreht;  auf  6  sitzt  wiederum  die  Glocke  d, 
welche  ihre  drehende  Bewegung  von  c  durch  eine  Elauenkupplung 
empfängt,  so  dafs  sie  also,  ohne  aufser  Eingriflf  zu  kommen,  ein  Stfxd 
auf  der  Hülse  entlang  gleiten  kann.  Weiter  befindet  sich  auf  der 
Achse  a  die  feste  Glocke  e.  Mit  der  Glocke  d  rotiren  die  Gewichte  / 
welche  durch  Vermittlung  der  Stangen  g  um  die  Zapfen  h  und  aufser- 
dem  um  die  Zapfen  i  schwingen;  letztere  sind  an  einem  Ringe  an- 
gebracht, der  auf  die  Hülse  b  gesetzt  ist  Zwischen  diesem  Ringe  und 
dem  Boden  der  Glocke  d  befindet  sich  die  Schraubenfeder  k.  Waan 
nun  das  Ganze  rotirt,  so  sind  die  Gewichte  bestrebt,  aus  einander  zu 
gehen,  sie  überwinden  dieEraft  der  Schraubenfeder,  ziehen  die  Glocke  d 
an;  diese  legt  sich  mit  ihrem  schrägen  Rande  unter  den  entsprechend 
geformten  Rand  Ton  e  und  bewirkt  so  die  Bremsung,  bezieh,  die 
Eupplung. 


W.  P.  Tatham's  Dynamometer. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  23. ' 

Während  die  yerschiedenen  Bremsapparate  von  Prony^  Naioier^ 
Imray  u.  A.  zur  Messung  der  Arbeitsleistung  einer  Eraftmaschine  ganz 
geeignet  sind  und  bei  indirecter  Messung  der  Eraffc  recht  genaue 
Resultate  geben,  sind  dieselben  zur  Messung  des  Arbeitsverbrauches 
einer  Arbeitsmaschine  nicht  gut  anwendbar;  mindestens  wird  man, 
wenn  man  die  Transmissionswelle  bei  ausgerückter  Arbeitsmasohine 
bremsen  wollte,  bis  die  Geschwindigkeit  die  gleiche  wäre,  wie  bei 
eingerückter  Arbeitsmaschine,  auf  ziemlich  umständliche  Weise  ein 
sehr  ungenaues  Resultat  erhalten.  Es  sind  daher  für  diesen  Zweck 
die  dynamometrischen  Wagen  construirt  worden,  bei  welchen  die  Eraft 
direct  gemessen  wird,  und  zwar  sind  bei  den  hierher  gehörigen  Apparaten 
(von  Hachette^  White^  BakhMer^  Bärtig  u.  s.  w.)  bisher  meistens  Zahn- 
räder benutzt  worden.  Dieselben  liefern  jedoch  auch  ziemlich  unsichere 
Werthe,  weil  bei  der  Berechnung  des  Theilrifsdruckes  aus  den 
beobachteten  Werthen  die  Zahn-  und  Zapfenreibung  berücksichtigt 
werden  mufs.  Bei  dem  in  Fig.  5  Taf.  23  nach  dem  Journal  of  tiis 
Franklin  Institute^  1881  Bd.  112  S.  321  abgebildeten,  von  W.  P.  Tcutkam 
coDstruirtcD  Dynamometer  sind  nun  wie  bei  dem  Apparate  von  F.  v. 
Hefner-Älteneck  (1881  241*253)  statt   der  Zahnräder  Riemenscheiben 
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angewendet  und  ist  die  Einrichtang  derart  getroffen,  dafs  die  Differens 
der  Spannongen  im  führenden  und  im  gef&hrten  Trum  direct  möglichst 
genau  abgewogen  werden  kann.  Der  Apparat  wird  zwischen  der 
treibenden  Riemenscheibe  Ä  und  der  Haschine,  deren  Arbeitsverbrauch 
gemessen  werden  soll,  eingeschaltet.  Zwei  halbkreisförmige  Rahmen  B 
und  B^^  welche  um  die  Schneiden  c  und  c^  beweglich  sind^  tragen  je 
zwei  Riemenseheiben  £,  F  bezieh.  £4,  F4,  sämmtlich  von  gleicher 
OrOfse,  Aber  welche  der  Riemen  in  der  gezeichneten  Weise  geschlungen 
ist  Die  Riemenscheiben  E  und  E^  sind  so  angebracht,  dafs  die  Ab* 
lauf-  bezieh.  Auflaufstelle  des  über  Ä  gehenden  Riemenstückes  mit  der 
Sehneide  c  bezieh,  c^  zusammenfftUt,  und  zwar  auf  der  Mitte  der 
Riemendicke  gemessen.  -Die  Riemenstücke  a  und  a^  üben  mithin  keine 
Wirkung  hinsichtlich  einer  Drehung  der  Rahmen  B  und  B^  um  die 
Sohneiden  c  und  C)  aus.  Die  Scheiben  F  und  F^  sind  ferner  so  ein- 
zustellen, dafs  das  Riemenstück  b  oder  genauer  die  Tangente  an  die 
Scheibe  F  in  dem  Auflaufpunkte  des  Riemens  b  senkrecht  ist  zur 
Verbindungslinie  des  Auflaufpunktes  mit  der  Schneide  c  und  ebenso 
das  Riemenstflck  6^  senkrecht  zu  der  Verbindungslinie  des  Ablaufpunktes 
von  Bii  mit  der  Schneide  q.  Um  dies  für  beliebige  Neigungen  von  6 
and  &4  zu  ermöglichen,  sind  die  Lager  für  die  Achsen  der  Scheiben  F 
und  F^  auf  Kreisbögen  verstellbar,  deren  Mittelpunkte  mit  den 
Schneiden  c,  q  zusammenfallen.  Ao  dem  Rahmen  £  befindet  sich  ein 
Arm,  welcher  mittels  einer  über  Schneiden  gelegten  Schlinge  an  einem 
Wagebalken  aufgehängt  ist  Die  Entfernung  der  Schneiden  c  und  h 
von  einander  ist  gleich  der  Entfernung  der  Schneide  c  von  der  Auf- 
laufstelle des  ^Riementrums  &,  wieder  bis  zur  Mitte  der  Riemendicke 
gemessen.  Wäre  mithin  der  Rahmen  B  nicht  mit  B4  verbunden,  so 
würde  der  durch  die  Schlinge  auf  den  Wagebalken  übertragene  Zug 
genau  gleich  der  Spannung  in  dem  führenden  Trum  b  sein.  Da  aber 
B  mit  Bf  durch  kleine,  gleichfalls  über  Schneiden  gelegte  Schlingen 
verbunden  ist,  so  dafs  auch  die  Spannung  des  geführten  Trums  auf 
den  Rahmen  B  und  durch  diesen  auf  den  Wagebalken  übertragen 
wird,  so  kann  an  dem  letzteren  die  Differenz  beider  Spannungen  direct 
gemessen  werden.  Dabei  kommt  weder  die  Reibung  des  Riemens  auf 
den  Scheiben,  noch  die  Zapfenreibung  in  Betracht,  sondern  nur  die 
geringe  Reibung  der  Schneiden ,  und  in  so  fem  dürfte  dieser  Apparat 
den  bisher  bekannten  Vorrichtungen  mit  Zahnrädern,  wie  auch  <lem 
V.  Hefner-AltenecK^schea  Apparate  vorzuziehen  sein.  Einige  Schwierig- 
keiten wird  nur  das  Einstellen  der  Scheiben  F  und  F4  verursachen, 
wenn  die  oben  genannten  Bedingungen  ohne  Fehler  erfallt  sein  sollen, 
sowie  auch  die  genaue  Bestimmung  der  Geschwindigkeit  des  Riemens. 
In  Fig.  6  Taf.  23  ist  noch  eine  zweite  auf  dem  gleichen  Princip 
beruhende  Constrnction  dargestellt.  Die  Scheiben  F  und  F^  sind  hier 
fortgelassen  und  die  beiden  Scheiben  E  und  £4   auf  einem  um  di^ 
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Schneide  c  schwingenden  Hebel  angebracht  Von  diesen  Scheiben  E,  B^ 
ist  der  Riemen  über  die  Scheibe  M  einer  Hiifswelle  geführt,  von 
welcher  die  za  untersuchende  Arbeitsmaschine  angetrieben  wird.  Die 
Reibung,  welche  auf  diese  Hilfswelle  kommt,  wird  allerdings  mitge- 
messen; doch  kann  dieselbe  dann  auch  leicht  besonders  ermittelt  und 
ia  Abzug  gebracht  werden.  Die  Schneide  c  fällt  hier  nicht  mit  den 
Auflauf-  und  Ablaufstellen  der  Riemen  a  und  a^  zusammen,  aondem 
liegt  nur.  in  der  Richtung  der  Riemen,  was  offenbar  die  gleiche  Wirkung 
hat  Der  Abstand  der  Schneiden  h  und  c  von  einander  ist  gleich  der 
von  c  auf  einen  der  Riemen  b  gefUlten  Senkrechten. 

Die  Apparate  können  selbstverständlich  auch  zur  Messung  der 
Arbeitsleistung  von  Kraftmaschinen  benutzt  werden.  Auch  kann  man 
damit  leicht  einen  totalisirenden  Arbeitsmesser  herstellen,  wenn  man 
am  freien  Ende  des  Wägebalkens  eine  Feder  anbringt  und  die 
Schwankungen  des  Hebels  auf  einen  langsam  bewegten  Papierstreifen 
aufzeichnen  läfst  Whg. 


Antrieb  der  Znfälirwalzeii  von  Häckselmaschinen. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  22. 

Zweck  des  in  Fig.  12  Taf.  22  angedeuteten  YorschubmechaniBmus 
für  Häckselmaschinen  von  Heinr.  Lanz  in  Mannheim  (*D.  R.  P.  KL  45 
Nr.  16324  vom  14.  Mai  1881)  ist,  eine  leichte  und  rasche  yerftnderung 
der  Schnittlftngen  und  einen  sofortigen  Stillstand  oder  ein  Backwfirts* 
laufen  der  Walzen  während  des  Ganges  der  Maschine  zu  ermöglichen. 
Zu  diesem  Behufe  sitzt  auf  der  Achse  c  der  unteren  Zufiihrwalze  fest 
ein  Schaltrad  i  mit  doppeltem,  links  bezieh,  rechts  wirkendem  Zahn- 
kranz, ferner  lose  ein  Schiitzhebel  ^,  d.  i.  ein  doppelarmiger  Hebel, 
an  dessen  unteren  Arm  verstellbar  die  Schubstange  m  angreift,  welche 
Tom  Kegelgetriebe  6  (Uebersetzung  1:2)  an  der  Schwungradwelie  a 
ihre  Bewegung  erhält  und  diese  je  nach  Stellung  des  Oleitslttdces  im 
Schlitzhebel  k  mit  gröfserem  oder  kleinerem  Ausschlag  auf  die  federnde 
Doppelklinke  n  n^  am  oberen  Ende  von  k  überträgt  Stillstand  bezieh. 
Bttcklauf  der  Maschine  kann  auch  bei  Weiterdrehung  des  Schwung- 
rades durch  Zurückschlagen  der  Klinke  am  Schaltrad  i  in  die  voll 
gezeichnete  bezieh,  in  die  der  pttnktirt  angegebenen  entgegengesetzte 
Stellung  erfolgen. 
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MannlocMeckel  mit  besonderem  Emfüllverscliliirs. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  t3. 

Die  bisherigen  Verschlüsse  auf  dem  oberen  Boden  der  Henze-Dämpfer, 
welche  einerseits  als  Fahr-  oder  Mannlöcher^  andererseits  zum  Befüllen 
dieser  Apparate  mit  den  zu  dämpfenden  Stoffen  dienen,  leiden  an  dem 
Uebelstande,  dafs  wegen  ihrer  grofsen  Dichtungsflächen  das  dampfdichte 
Abschliefsen  nach  dem  jedesmaligen  Befallen  sehr  umständlich  ist.  Diese 
Uebelstände  sollen  nach  dem  Vorschlage  von  Karl  Pieper  in  Berlin 
(♦D.  R.  P.  Kl.  47  Nr.  15  417  vom  27.  April  1881)  durch  Verbindung 
eines  EinfüUverschlusses  mit  dem  Mannlochdeckel  beseitigt  werden. 

Das  in  dem  Boden  hergestellte  Mannloch  ist  Ton  elliptischer  Form 
und  hat  die  übliche  Gröfse  (vgl.  Fig.  7  und  8  Taf.  23).  Der  Deckel  M, 
gleichfalls  von  elliptischer  Form  mit  überstehendem  Rande  und  mittels 
der  Schrauben  S  und  zwischengelegter  Liderung  abgedichtet,  trägt 
den  EinfUllverschlufs,  bestehend  aus  dem  Deckel  L,  dem  Bügel  B  und 
der  Druckschraube  A.  Da  die  Dichtungsfläche  dieses  Verschlusses  nur 
einen  Durchmesser  von  etwa  250°^™  bat,  so  genügt  eine  Druckschraube. 
Das  Dichtungsmittel  (Gummiring  oder  Hanfzopf)  wird  in  die  Rinne  r 
fest  eingelegt,  so  dafs  der  schneidenarüg  gestaltete  Dichtungsring  des 
Deckels  L  in  einer  nicht  ausweichenden  elastischen  Masse  stets  dichten 
Abschlufs  findet  Zum  Oeßnen  des  Verschlusses  wird  die  Druck- 
schraube A  zurückgedreht,  bis  der  auf  der  Schraube  A  befestigte  Bund  c 
den  Deckel  an  der  Knagge  K  gelüftet  hat.  Dann  wird  der  Bolzen  E 
herausgezogen  und  der  Bügel  mit  daran  hängendem  Deckel  um  das 
Gelenk  H  zurückgeklappt. 


Nenere  Apparate  zum  Heben  von  Wasser  mittels  Dampf 

nnd  Lnft 

Patentklasse  59.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  93.  • 

Von  allen  sogen.  Dampfwasserhebem  haben  seit  Erfindung  des 
Savery'sohen  Wasserhebers  wohl  die  Pulsometer  (vgl.  1873  210*101. 
1877  223  564.  226  10a.»126.  1878  228*102),  welche  einen  ganz  be- 
stimmten  Typus  unter  den  Wasserhebeapparaten  darstellen,  am  meisten 
von  sich  reden  gemacht  —  weniger  wegen  der  grofsen  Nutzeffecte,  welche 
dadurch  erzielt  wurden,  als  wegen  des  geheimnifsvollen  Dunkels,  welches 
anfänglich  die  Art  ihres  Betriebes  umhüllte.  Dieses  Dunkel  ist  jetzt 
zum  grofsen  Theii  gehoben;  ein  allgemeines  Vertrauen  auf  die  Zuver- 
lässigkeit der  Wirkung  der  Pulsometer  hat  sich  jedoch  bis  jetzt  in 
der  Industrie  nicht  herausgebildet  und  hört  man  selten,  dafs  Pulsometer 
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zu  der  Entwässerung  von  Baugruben  und  Ähnlichen  Zwecken,  fast  gar 
nicht,  dafs  sie  im  Bergbau  yerwendet  werden.  Von  den  vielen  NeoenmgeD, 
welche  mit  der  Zeit  an  dem  Pulsometer  angebracht  worden  sind, 
betreffen  die  meisten  directe  oder  indirecte  .Yeränderiingen  an  der  Dm- 
steuerungsvorrichtung,  welche  der  schwächste  Punkt  des  Apparates  ist. 

C.  Vlnch  in  Berlin  (»D.  R.  P.  Nr.  12195  vom  14.  September  1879) 
ordnet  über  dem  Umsteuerventil  z  (Fig.  9  Taf.  23).  eine  Kappe  p  an. 
Ist  nun  in  der  gezeichneten  Stellung  des  Yentiles  die  Saugperiode  in 
der  rechten  Kammer  beendet  und  tritt  links  die  Condensation  des 
Dampfes  ein,  so  wird,  da  in  ersterer  über  der  Wasseroberfläche  ver- 
möge der  später  noch  zu  erwähnenden  LufteiDströmungsvorrichtangen 
Atmosphärendrack  herrscht,  links  dagegen  darch  das  saugende  Vacoum 
Dampf  mit  grofser  Heftigkeit  nachströmt  und  dieser  durch  die  Kappe p 
gezwungen  wird,  über  das  Ventil  hinweg  za  streichen,  letzteres  dareh 
das  Yacuum  und  die  zwischen  dem  Dampf  und  seinen  3  Seiten  statt- 
findende Reibung  auf  die  andere  Seite  geworfen. 

Die  plötzliche  Erweiterung  des  Kammermundes  b  6^  unterhalb 
des  Ventilsitzes  soll  die  Sicherheit  der  Umsteuerung  erhöhen. 

In  einem  späteren  Patente  (Nr.  16248  vom  14.  April  1881)  läfst 
Virich  die  Kappe  p  fort  und  spart  in  den  Sitzflächen  des  Ventiles  s, 
wie  aus  Fig.  10  Taf.  23  zu  ersehen,  hufeisenförmige  Dampfsäcke  a^a^ 
aus,  welche  durch  kleine  Kanäle  mit  Rückschlagventilen  i  mit  dem 
Dampfraum  k  in  Verbindung  stehen.  Während  der  in  der  Kammer  A 
herrschenden  Druckperiode  strömt  der  gespannte  Dampf  nebenbei  auch 
in  den  Dampfsack  a.  Tritt  nun  in  A  eine  Condensation  ein  und  ver- 
mindert sich  dadurch  der  Druck  in  üc,  so  soll  der  in  a  befindliche 
Dampf  ezpandiren,  das  Ventil  t  schliefsen  und  das  Umsteuerventil  z 
in  Verbindung  mit  dem  Vacuum  auf  die  andere  Seite  werfen. 

Die  bei  beiden  Anordnungen  angewendete  Lufteinströmungsvor- 
richtung  hat  den  Zweck,  am  Ende  der  Saugperiode  eine  kleine  Menge 
Luft  in  die  betreffende  Kammer  einzulassen.  Sie  besteht  aus  einem 
kleinen,  sich  nach  innen  öffnenden  Ventil  m  (Fig.  9),  welches  in  einem 
Knierohr*/  angebracht  ist  und  durch  das  Gewicht  eines  Hebels  h  nnd 
der  Stange  n,  auch  bei  eintretendem  Vacuum,  geschlossen  gehalten 
wird.  Auf  der  Stange  n  bewegt  sich  ein  Schwimmer  e,  welcher  durch 
seinen  Auftrieb  Stange  und  Hebel  hebt,  sobald  er  bei  einem  gewissen 
Wasserstande  in  der  Kammer  an  die  Knagge  n^  stöfst  Alsdann  öffnet 
das  Vacuum  das  Ventil  m  und  saugt  so  viel  Luft  an,  bis  über  dem 
Wasser  Atmosphärendruck  herrscht 

Statt  dieser  abgesetzt  wirkenden  Luftzuführung  ordnet  O.  A.  Qremn 
in  Dentz  (*D.  R.  P.  Nr.  13438  vom  20.  Juni  1880)  eine  ununtei^ 
brochene  Dampfzuströmung  in  der  Art  an,  dafs  Dampf  ans  der  einen 
Kammer  durch  eine  feine  Durchbohrung   der  Ventilzunge  oder  der 
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beide  Kammern  tremienden  Zwischenwand  in  die  andere  Kammer, 
welche  saugt,  gelangen  kann.  Statt  der-DorchbohrnngeD  können  auch 
besondere  Rohrabzweigungen  vom  Dampfrohr  zu  den  Kammern  führen. 
Ein  vollständiges  Yaeuum  kann  also  in  der  saugenden  Kammer  nie- 
mals eintreten.  Der  Pulsometer  wird  durch  diese  Einrichtung  in  den 
Stand  gesetzt,  unabhängig  von  der  Luft  unter  Wasser  zu  arbeiten. 

Um  die  Ganggeschwindigkeit  des  Pulsometers  und  den  Dampf- 
verbrauch für  verschiedene  Saughöhen  bei  steigendem  und  fallendem 
Wasserspiegel  im  Sumpfe  reguliren  zu  können,  bringt  Qreeven  im 
Saugrohr  einen  Absperrschieber  an.  - 

Behufs  Herbeiführung  einer  schnellen  Condensation  des  Dampfes 
nach  beendeter  Druckperiode  ordnet  Richard  Vogd  in  Bochum  (*  D.  R. 
P.  Nr.  13842  vom  13.  Juli  1880)  vor  der  Mündung  des  Druckrohres  in 
die  Pumpkammer  quer  durch  letztere  hindurch  und  senkrecht  in  die 
Höhe  gehende  Blechkämme  an,  deren  Zinken  nach  beiden  Seiten  hin 
in  verschiedenen  Winkeln  umgebogen  sind.  Tritt  nun  am  Ende  der 
Druckperiode  Dampf  unter  die  Druckrohr-Oberkante,  so  beginnt  sofort 
die  Condensation;  dabei  strömt  eine  kleine  Menge  Wasser  aus  dem 
Druckrohr  in  die  Kammer  zurück.  Indem  nun  dieses  Wasser  auf  die 
ihm  entgegenstehenden  schrägen  Zinken  trifft,  spritzt  es  an  diesen  in 
die  Höhe  und  soll  durch  diese  Zertheilung  eine  beschleunigte  Conden- 
sation des  noch  in  der  Kammer  befindlichen  Dampfes  bewirken. 

In  dem  Patente  Nr.  11  876  vom  11.  April  1880  benutzt  C.  Henry 
Bau  in  Berlin  den  Pulsometer  zum  Betriebe  einer  Kolbenpumpe  mit 
hydraulischem  Gestänge.  Die  Pumpe  besteht  aus  einem  Kraftcjlinder, 
dessen  beide  durch  den  Kolben  geschiedenen  Räume  durch  Rohre  mit 
den  beiden  Pulsometerkammem  in  Verbindung  stehen,  und  dem  mit 
Saug-  und  Druckrohr  versehenen  Arbeitscylinder.  Das  wechselnde  Spiel 
des  Pulsometers,  welcher  immer  mit  ein  und  derselben  Wassermenge 
arbeitet,  treibt  den  Kolben  im  Kraftcjlinder  hin  und  her  und  setzt 
dadurch  die  Pumpe  in  Thätigkeit  Das  aus  der  Condensation  des 
Betriebsdamjpfes  in  den  Pulsometerkammem  herrührende  Wasser  fliefst 
selbstthätig  durch  ein  Rohr  mit  Rückschlagventil  in  den  in  gleicher 
Höhe  stehenden  Dampfkessel  zurück.  Bei  diesem  Pulsometer  sind  die 
Sitzflächen  des  Dmsteuerventiles  horizontal  augeordnet  und  besitzt 
letzteres  die  Form  eines  Balancier,  dessen  Enden  die  Ventilkörper 
tragen.  An  diesen  sind  durch  die  Ventilsitzöffnungen  hindurch  mittels 
Schnüre  Gewichte  angehängt,'  welche  durch  die  Differenz  ihres  speci- 
fischen  und  absoluten  Gewichtes  die  Umsteuerung  bewirken.  Sinkt 
also  in  der  einen  Kammer  das  Wasser,  bis  das  betreffiBnde  Gewicht 
frei  gel^  ist,  so  zieht  letzteres  in  Verbindung  mit  dem  eintretenden 
Vacuom  das  andere  in  Wasser  tauchende,  also  relativ  leichtere  Gewicht 
in  die  Höhe  und  steuert  dadurdb  den  Apparat  um. 
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Gleichen  Schritt  mit  der  EntwickluDg  der  Palsometer  hielten  die 
dem  Savery^Bchen  Apparate  nachgebildeten  Dampfwasserheber,  weldie 
meist  einkammerig  eingerichtet  werden.  Während  man  dieselben  früher 
fast  nur  zar  Eesselspeisung  benutzte,  will  man  sie  jetzt  auch  zum 
Heben  gröfserer  Wassermengen,  z«  B.  zum  Sttmpfen  von  Schftchlen, 
verwenden.  Die  diese  Apparate  betreffenden  Neuerungen  beziehen  sich 
meistentheils  auf  die  Constniction  seibstthätiger  Dampfabstellunga-  and 
Einspritzvorrichtungen  behufs  Condensation  des  Dampfes.  Einem  in 
dieser  Richtung  sehr  interessanten  Apparate  begegnen  wir  in  dem 
Patente  (Nr.  14973  vom  15.  Februar  1881)  von  M.  HonigfMmn  in 
Grevenberg  bei  Aachen.  Hier  wird  das  Ansaugen  bezieh.  Fortdracken 
des  Wassers  durch  einen  Injector  vermittelt^  welcher  abwechselnd 
Einspritzwasser  und  Dampf  in  den  Apparat  einführt  Bei  Ingangsetzung 
des  Apparates  wird  bei  geschlossenem  Ventil  v  (Fig.  11  Taf.  23)  in 
den  Injector  J  bei  D  Dampf  eingeleitet.  Dieser  drückt  das  in  der 
Kammer  A  befindliche  Wasser  in  die  Druckrohrleitiing  m  und  damit 
den  Schwimmer  S  nach  unten.  Stöfst  letzterer  bei  seinem  tiefsten 
Stande  auf  die  Knagge  k^^ ,  so  öffnet  er  das  Hebelventil  p.  In  dieser 
Stellung  beläfst  man  den  Apparat  so  lange,  bis  alle  Luft  aus  demselben 
durch  das  Druckrohr  getrieben  ist.  Oeffnet  man  nun  vorsichtig  das 
Ventil  0,  so  saugt  der  vnunterbrochen  in  den  Injector  strömende  Dampf 
Wasser  aus  A  an,  condensirt  selbst  und  spritzt  ersteres  bei  6  in  feinen 
Strahlen  in  den  oberen  Theil  der  Kammer.  Hierdurch  wird  der  hier 
befindliche  Dampf  niedergeschlagen  und  es  findet  ein  Ansaugen  von 
Wasser  durch  das  Ventil  s  so  lange  statt,  bis  mit  dem  Steigen  des 
Wassers  der  Schwimmer  8  gegen  die  Knagge  k  der  Ventilstange  stöfst 
und  dadurch  das  Hebelventil  p  schliefst.  Hierauf  tritt  sofort  reiner 
Dampf  in  den  Apparat,  welcher  das  eben  angesaugte  Wasser  fortdrückt, 
bis  S  wieder  auf  kj^  stöst  und  p  öffnet  Behufs  Vermeidung  einer 
direkten  Berührung  des  Dampfes  mit  dem  Wasser  besteht  der  Schwimmer 
aus  Holz  und  sind  die  Kammerwandungen,  so  weit  sie  mit  dem  Dampf 
in  Berührung  kommen,  mit  Holz  ausgekleidet  Der  Apparat  ist  sehr 
sinnreich  und  einfach  eingerichtet  und  besitzt  nur  ein  Ventil.  Ueber 
seine  praktische  Verwerthung  ist  noch  nichts  verlautet 

Die  Wassereinspritzvorrichtung  bei  dem  Dampfwasserheber  von 
Fram  Windhausen  in  Berlin  (»D.  R.  P.  Nr.  15620  vom  19.  Februar 
1881)  ist  hübsch  erdacht,  functionirt  aber  jedenfalls  so  unsicher,  dafs 
dadurch  der  praktische  Werth  der  Neuerung  ganz  in  Frage  gestellt 
wird.  Wie  aus  Fig.  12  Taf.  23  ersichtlich,  besitzt  hier  die  in  einer 
Stopfbüchse  geführte  und  mit  Gegengewicht  versehene  Stange  B  des 
Dampfventiles  A  am  unteren  Theile  einen  Teller  B^.  Auf  der  Stange 
führt  sich  ein  hohler  Schwimmer  C,  in  dessen  unterer  Höhlung,  sich  in 
kleinen   Grenzen    ein    mehrfach    durchbrochener  Kolben  C|    bewegt 
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Sehwimmer  and  Kolben  sind  leichter  als  Wasser.  Nehmen  wir  an, 
die  Kammer  Ä  sei  mit  Wasser  gefüllt,  so  wird  bei  Oeffnung  des 
Dampfventiles  A^^  Dampf  in  den  Apparat  so  lange  eintreten,  bis  mit 
dem  Sinken  des  Wasserstandes  der  Schwimmer  C  mit  dem  dogen. 
iDJeetionskolben  Q  auf  den  Teller  B^  stOfst  und  das  Dampfventil 
schliefst.  Der  in  A  befindliche  Dampf  soll  nun  expandiren  und  den 
Schwimmer  so  heftig  auf  das  zwischen  ihm  und  dem  InjectioDskolben 
(dessen  Durchbrechaugen  durch  den  Teller  B^  geschlossen  sind)  befind- 
liche Wasser  drOckeo,  dafs  letzteres  am  oberen  Theile  des  Schwimmers 
herausspritzt  und  die  Condensaiion  des  Dampfes  einleitet,  worauf 
^eder  ein  Ansaugen  von  Wasser  durch  das  Säugventil  so  lange  statt- 
findet, bis  der  Schwimmer  C  oben  gegen  das  Dampfventil  stöfst  und 
letzteres  ölSnet.  Bei  der  Ingangsetzung  wird  der  Apparat  durch  Rohr  H^ 
mit  Wasser  gefüllt,  oder  durch  den  Dreiwegehahn  O  die  Luft  unter 
Einleitung  von  Dampf  ausgeblasen.  Das  Ventil  H^  dient. zum  Ein- 
spritzen von  Druckwasser  aus  dem  Windkessel  in  die  Kammer  behufs 
YervoUständigung  der  Gondensation  im  Beginne  der  Saugperiode. 

Es  ist  zweifelhaft,  ob  die  Einspritzvorrichtung  so  heftig  wirkt, 
wie  dies  in  der  Zeichnung  dargestellt  ist^  da  der  Wasserstrahl  wohl 
zu  sehr  an  der  Ventilstange  adhäriren  dürfte.  Aufserdem  richtet  sich 
das  verhältnifsmäfsig  grofse  Volumen  des  Schwimmers  nach  dem  Ge- 
wichte des  Kolbens  Cf  Letzteres  aber  mufs  so  grofs  sein,  dafs  ein 
selbstthätiges  Herabsinken  des  Kolbens  Q  stattfindet,  wenn  Csich  von  B^ 
abhebt.  Dies  hftngt  wiederum  von  den  Reibungswiderständen  ab, 
welche  durch  die  zwischen  C  und  Q  nothwendige  Dichtung  bedingt 
werden.  Letztere  mufs  vorhanden  sein,  denn  sonst  wird  das  Wasser 
am  Umfange  von  Q  aus  C  herausgeprefst  Unpraktisch  erscheint  die 
durch  eine  Stopfbüchse  geftihrte  Ventilstange,  sowie  die  ebenfalls  in 
der  Patentschrift  erwähnte  Abbalancirung  der  Stange  durch  eine  im 
Dampfzuführungsrohr  liegende  Blattfeder,  wodurch  die  Stopfbüchse 
vermieden  werden  soll. 

Gar  keine  Einspritzvorrichtung  besitzt  der  Dampfwasserheber  von 
Robert  Neuhaus  in  Grevenbroich,  Rheinprovinz  (*  D.  R.  P.  Nr.  16009 
vom  14.  April  1881).  Hier  wird  die  abwechselnde  Zuleitung  und  Ab- 
stellung des  durch  das  Rohr  M  (Fig.  13  Taf.  23)  in  den  Kasten  S 
eintretenden  Dampfes  durch  einen  Schieber  B  bewirkt^  welcher  von 
einem  durch  die  Kammerwandung  hindurch  reichenden  doppelarmigen 
Hebel  Q  und  dem  Schwimmer  D  bewegt  wird.  Erreicht  der  Schwimmer 
durch  Steigen  des  Wassers  in  der  Kammer  seine  höchste  Stellung,  so 
wird  der  Schieber  nach  unten  geschoben  und  der  Dampfzutritt  c  ge- 
öffnet; letzterer  vdrd  geschlossen,  wenn  D  beim  Sinken  des  Wassers 
auf  die  Knagge  H  der  Schwimmerstange  stöfst  Durch  den  von  aufsen 
zu  bewegenden  Hebel  o  können  dem  Schieber  verschiedene  Stellungen 
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gegeben  werden.  —  Der  Apparat  wird  sehr  langsam  arbeiten  imd  be- 
darf eines  grofsen  Schwimmers  wegen  der  bedeutenden  Krafl,  welche 
die  Bewegung  des  durch  den  Dampf  auf  den  Spiegel  gedrfldLten 
Schiebers  verlangt. 

Bei  Verwendung  yon  geprefster  Luft  zur  Hebung  Ton  Wasser 
braucht  man  bei  gleicher  Hubhöhe  fast  doppelt  so  viel  Apparate  wie 
bei  der  Benutzung  von  Dampf,  da  durch  die  Condensation  des  letzteren 
das  Vacuum  zur  Wirkung  gelangt  Bei  der  Luftleitung  entfällt  dagegen 
die  Anbringung  eines  schlechten  Wärmeleiters  um  die  Dampfleitung, 
welche  bei  der  Verwendung  von  Dampf  zum  Sümpfen  von  Schächten 
unbedingt  nothwendig  ist.  Andererseits  bedarf  man  bei  Benutzung 
von  geprefster  Luft  einen  Dampfkessel  und  eine  Luftcompressionspumpe, 
während  der  Dampfwasserheber  nur  ersteren  verlangt  Neben  dem 
oben  beschriebenen  Dampfwasserheber  (D.  R.  P.  Nr.  14  973)  wurde  von 
M.  H&nigmann  (*D.  R.  P.  Nr.  14  974  vom  15.  Februar  1881)  noch  ein 
Wasserhebeapparat  angegeben,  welcher  zum  Heben  des  Wassers  Prefa- 
luft  bedarf  (vgl.  1880  236*362).  Letztere  tritt  durch  das  Rohr  h 
(Fig.  14  Taf  23)  in  den  unter  Wasser,  z.  B.  im  Sumpfe,  stehenden 
und  vollständig  mit  Wasser  gefüllten  Apparat  ein  und  drückt  das 
Wasser  durch  das  Steigrohr  S  hinaus.  Das  Ventil  v ,  welches  zuerst 
durch  den  Auftrieb  des  Holzschwimmers  S^  geschlossen  gehalten  wurde^ 
bleibt  auch  beim  Sinken  des  Wassers  im  Apparat  durch  den  in 
letzterem  herrschenden  Luftdruck  geschlossen.  Hat  der  Wasserspi^el 
die  Druckrobr-Oberkante  erreicht,  so  soll  die  in  A  befindliche  und 
durch  h  stetig  nachströmende  Luft  die  ganze  im  Steigrohre  8  befind- 
liche Wassersäule  ausstofsen,  ohne  sie  zu  zerreifsen.  Da  nun  die  ge- 
prefste  Luft  durch  das  Steigrohr  austreten  kann ,  so  wird  gleich  nach 
dem  Auswerfen  des  Wassers  eine  solche  Druckverminderung  im  Apparat 
eintreten,  dafs  sich  das  Ventil  v  und  das  möglichst  grofse  Saugventil  $ 
öffnet  Dadurch  füllt  sich  der  Apparat  mit  Wasser,  während  die  Luft 
bei  V  ausströmt,  bis  der  Schwimmer  S4,  durch-  das  nachsteigende 
Wasser  gehoben,  das  Ventil  v  schliefst  und  die  Druckperiode  wiederum 
beginnt  Der  Apparat  ist  sinnreich  construirt  und  einfach^  seine  Leistung 
hängt  jedoch  davon  ab,  dafs  die  im  Steigrohr  vorhandene  Wassersäule 
auch  wirklich  aU  Ganzes  durch  die  geprefste  Luft  herausgeworfen  wird. 
Geschieht  dies  nichts  was  anzunehmen  ist,  wenn  im  Steigrohr  kein 
Druckventil  d  vorhanden  —  und  dafs  dies  nicht  nothwendig  ist,  wird 
in  der  Patentschrift  ausdrücklich  betont  — ,  so  wird  ein  grofser  Theil 
des  Wassers  in  den  Apparat  zurückfallen,  ja  vielleicht  eine  Druck- 
Verminderung  gar  nicht  eintreten  können.  Die  Querschnitte  der  Etohre  h 
und  S  und  der  Ventile  v  und  s  müssen  jedenfalls  in  einem  bestimmten, 
durch  die  Praxis  zu  erprobenden  Verhältnifs  stehen. 

TK.  Kleinsorgen  in  Gelsenkirchen  (*  D.  R.  P.  Nr.  14  520  vom  18.  Bep- 
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tember  1880)  hebt  bei  GrabenwaBserhaltuDgen  das  Wasser  dureh 
yerdttDBimg  der  Luft  Sein  Apparat  ist  zweikammerig.  In  Fig.  15 
Taf.  23  bedeuteD:  J  das  in  den  unteren  Sumpf  tauchende  Saugrohr, 
E  und  F  die  Saugkammem,  0  die  im  Schacht  hängende  und  sich 
nach  jedem  Apparat  abzweigende  Luftleitung,  L  den  Sumpf,  in  welchen 
das  Saugrohr  des  nächst  höher  stehenden  Apparates  taucht,  c,  c^  die 
zum  Sumpfe  flihrenden  Ventilklappen,  d,  d^  die  Säugventile,  o,  a<|  die 
Lufteiniafs-  und  .&,  6^  die  durch  einen  Doppelarm  yerbundenen  Luft- 
aussaugventile; die  letzten  4  Ventile  sind  mit  Schwimmern  versehen. 
In  der  gezeichneten  Lage  wird  durch  Q  die  Luft  aus  der  Kammer  F 
herausgesaugt.  Das  Wasser  steigt  durch  J  und  d^,  in  letztere  hinein, 
bis  durch  den  Auftrieb  der  betreffenden  Schwimmer  das  Ventil  6^ 
geschlossen  und  a^  geöffnet  wird.  Nun  entleert  sich  die  Kammer  F 
durch  das  Ventil  q  in  den  Sumpf  L,  während  neues  Wasser  von  der 
Kammer  E  angesaugt  wird,  da  6  sich  beim  Schliefsen  des  Ventiles  6;| 
geöffnet  hat.  Der  eben  fUr  F  geschilderte  Vorgang  wiederholt  sich 
also  nun  in  £,  bis  a  und  6  durch  das  steigende  Wasser  gehoben 
werden  und  eine  abermalige  Umsteuerung  stattfindet  Die  Ventile  a 
und  a^  dienen  nur  zur  Herstelluog  des  Gleichgewichtes  der  äufseren 
und  der  beim  Schliefsen  der  Luftaussangventile  6,  h^  im  Apparat  noch 
befindlichen  Luft,  damit  sich  die  Siiappen  c,  c^  öffnen  können.  Ist  dies 
geschehen,  so  fiiefst  am  unteren  Theil  der  Klappenöffnung  Wasser 
aus,  während  am  oberen  Theil  Luft  in  die  Kammer  einströmt.  Die 
von  KUinsorgen  angenommene  Luftverdttnnung  wird  bein^  Ausfliefsen 
des  Wassers  aus  den  Kammern  durch  die  Klappen  c,  c^  wohl  nicht 
eintreten.  Für  je  8™  Hubhöhe  soll  ein  Apparat  erforderlich  sein.  Die 
grofse  Anzahl  seiner  Ventile  läfst  ihn  fttr  die  Praxis  wenig  geeignet 
erscheinen.  S-^r. 


Nepilly's  ranchverzelirende  Locomotivfenernng  für 
Staubkohlen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  23. 

Die  Dux-Bodenbacher  Eisenbahnverwaltung  hat  kürzlich  mit  der 
Ton  Maschinenmeister  Nepüly  in  Saarbrücken  (*  D.  R.  P.  Kl.  20  Nr.  12  855 
vom  22.  Juli  1880  und  Zusatz  Nr.  15  597  vom  23.  April  1881)  ange- 
gebenen Locomotivfeuerung  für  Staubkohlen  eingehendere  Versuchs- 
fahrten aDgestellt)  deren  günstige  Ergebnisse  die  nähere  Beschreibung 
der  Anlage  gerechtfertigt  erscheinen  lassen.  Die  Einrichtung  zur 
Rauchyerbrennung  erinnert  an  die  von  Ramsbottom  Tor  etwa  20  Jahren 
getroffene  und  stimmt  im  Principe  mit  der  Tenbrink'schen  Locomotiv- 
feuerung (Tgl.  1863  167*86.  1864  171*324)  überein.    Eigenthümlich 
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ist  hier  ein  eigenartig  geformtes  Oewölbe  und  Zoführang  von  mdir 
oder  minder  erwärmter  Luft,  welche  durch  einen  Stehrost  suströmt 
(Vgl.  auch  1879  233  267.)  An  der  ungenOgenden  Dauer  solcher  Feuer- 
gewölbe  sind  bisher  alle  derartigen  Binrichtungen  gescheitert 

Nepäly^B  Locomotivfenemng^  in  Fig.  16  und  17  Taf.  23  dai^esteUt, 
besteht  im  Wesentlichen  aus  3  Haupttheilen:  einem  mehrtheiligc» 
Bündelrost  von  verschiedener  Spaltbreite,  welcher  gegen  die  Bohrwand 
mit  einem  sogenannten  Stehrost  abgeschlossen  und  von  einem  Feae^ 
schirm  überragt  wird.  , 

Der  mehrtheilige  gufseiserne  Bündehrost  weist  verschiedene  Spalt- 
weite auf.  Der  vordere,  an  der  FeuerthQr  gel^ene,  am  bestm  etwas 
geneigte  und  etwa  '/s  des  ganzen  Rostes  betragende  Theil  hat  9""" 
Stegbreite  und  3  höchstens  4^^  Spaltweite.  Der  hintere  Theil  bat 
Smm  Stegbreite,  dieselbe  Spaltweite,  liegt  horizontal  und  kann  durch 
einen  einfachen,  vom  Ftthrerstande  aus  bequem  zu  handhabendeo 
Mechanismus  herabgelassen  oder  geöffnet  werden,  um  das  bei  Ver- 
wendung schlechter,  an  Schlacken  und  Schiefer  reicher  Kohle  häufig 
erforderliche  Ausschlacken  auch  während  der  Fahrt  mit  jedem  Zuge 
leicht  zu  bewerkstelligen.  Aus  dem  Aschenkasten  können  die  Schlacken 
beim  nächsten  fahrplanmäfsigen  Aufenthalte  durch  eine  seitlich  an- 
gebrachte Thür  in  wenigen  Augenblicken  leicht  entfernt  werden. 
Diese  Einrichtung  hat  sich  erfahrungsgemäfs  nur  dann  als  noäiwendig 
herausgestellt,  wenn  die  zu  verwendende  Kohle  mehr  als  12  Proc 
Rückstände  enthält.  Bei  allen  anderen  Kohlensorten,  namentlich  aber 
auch  bei  der  böhmischen  Braunkohle,  ist  der  bewegliche  Rost  voll- 
kommen überflüssig,  wodurch  die  ganze  Einrichtung  etwa  50  Proe. 
billiger  wird. 

Zwischen  dem  hinteren  Roste  und  der  Rohrwand  bleibt  ein  etwa 
SOmm  breiter  Raum  frei,  welcher  durch  einen  Stehrost  al^eschlossea 
wird.  Oben  lehnt  sich  dieser  Stehrost  mit  einer  kleinen  Krümmung  an 
die  Rohrwand  an.  Derselbe  hat  so  viel  freie  Oeffnung,  dafs  diese  etwa 
den  vierten  Theil  des  Querschnittes  der  gesammten  Siederohre  beträgt 

Ein  eigenthümlich  geformter,  mit  Querrippen  versehener,  ans 
Ghamottesteinen  gemauerter  Feuerschirm  mit  genügender  Oberfläche 
schliefst  unterhalb  der  Siederohre  dicht  an  die  Rohrwand  an  und  läfst 
hinten  unter  der  Feuerkistendecke  nur  einen  Querschnitt  frei,  welcher 
nicht  gröfser  sein  darf  als  der  Oesammtquerschnitt  der  Siederohre. 

Der  Vorgang  beim  Betriebe  der  Feuerung  ist  nun  der,  dafs  die 
frische,  nur  auf  den  vorderen,  engspaltigen  Theil  des  Rostes  aufgebrachte 
Kohle  hier  verkokst,  d.  h.  wegen  der  hier  in  geringerem  Mafse  zu- 
tretenden Luft  allmählich  ihre  Oase  abgibt.  Während  dieser  Ver- 
kokung bewegt  sich  das  Feuerungsmaterial  wegen  der  Neigung  dieses 
Rosttheiles  allmählich  nach  vom,  bis  es  auf  dem  vorderen,  horizontalen 
und  weitspaltigen  Roste  anlangt,  wo  es  wegen  der  von  vorn,  unten 
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und  oben  reichlich  hinsuströmendeD  Luft  anter  stftrkster  Glühhitze 
Terbrennt.  Die  Lnf^  welche  yom  an  der  Rohrwand  einströmt,  erhitzt 
sich  über  diesem  Feaer  sowohl,  wie  an  dem  glühenden  Feuerschirme 
80  stark,  dafs  sie,  wie  der  Erfolg  gelehrt  hat,  den  sich  auf  dem  schrägen 
Bosttheile  entwickelnden  Rauch  vollständig  yerbrennt»  Der  Luftzutritt 
ist  ein  so  reichlicher,  dafs  beispielsweise  bei  den  nach  preufsischen 
Normalien  gebauten  Personenzugmaschinen  der  Durchmesser  der  Ausblas- 
öflnung  um  10mm  vergröfsert  werden  konnte  und  gleichwohl  die  Dampf- 
entwickbing  auch  bei  den  stärksten  Leistungen  der  Locomotive  eine 
ausreichende  blieb.  Die  Erweiterung  des  Ausblasrohres  bietet  aufser  der 
YermeiduDg  von  Kraftverlust  und  dem  freieren  Gang  der  Haschine  noch 
den  Yortheil,  dafs  die  kleinen  Theile  der  Staubkohle  bei  der  erheblich 
gemilderten  Stofswirkung  des  Blasrohres  vom  Roste  nicht  mehr  so  massen- 
haft hinweggerissen  werden.  Was  gleichwohl  noch  aufwirbelt,  wird  vom 
Feuerschirm  bezieh,  von  dessen  Querrippen  wieder  aufgefangen  und  zu- 
rückgehalten, so  dafs  sowohl  der  Funkenauswurf,  wie  die  Ablagerungen 
in  der  Rauchkammer  beseitigt  bezieh,  sehr  vermindert  sind.  Selbstver- 
etäodlich  kommen  die  Vortheile  der  Feuerung  nicht  zur  vollen  Geltung  und 
kann  von  einer  vollständigen  Rauchverbrennung  dann  keine  Rede  sein, 
wenn  aus  Ungeschicklichkeit  oder  absichtlich  unvernünftig  hantirt  wird. 
Das  Hauptprincip  der  Einrichtung  ist  die  Hinzuführung  von  so  viel 
Luft  zur  FeueruDg,  wie  zur  vollständigen  Verbrennuag  des  ganzen 
Heizmaterials  einschliefslich  Rauch  erforderlich  ist.  Es  folgt  daraus, 
dafs  vor  allen  Dingen  nicht  zu  viel  Kohlen  auf  einmal  angefeuert 
werden  dürfen,  da  auch  bei  dieser  Rostconstruction  die  Luftzuftihrung 
ihre  Grenzen  hat  und  bei  einer  zu  plötzlichen  und  massenhaften  Rauch- 
entwicklung zur  vollständigen  Verbrennung  des  Rauches  nicht  ausreicht. 
Es  ist  zu  empfehlen,  dafs  das  Auffeuern  stets  beim.  Abfahren  von  den 
Stationen  erfolgt,  so  lange  die  Steuerung  noch  nicht  auf  die  gewöhn- 
liche Fahrtstellung  zurückgenommen  ist,  so  dafs  durch  den  stärkeren 
Schlag  und  damit  verbupdenen  stärkeren  Luftzutritt  der  Rauch  auch 
beim  Auffeuem  einer  gröfseren  Kohlenmenge  vollständig  verbrannt 
wird.  Kurz  vor  dem  Einlaufen  in  die  Station  oder  gar  während  des 
Haltens  vor  dem  Zuge  aufzufeuem,  ist  ja  ohnedies  wohl  bei  allen 
Eis^abahnverwaltnngen  untersagt 


Fonnmaschine  von  W.  ügö  in  Dortmnnd. 

Mit  AbbilduDgen  auf  Tafel  tk. 

Die  in  Fig.  1  und  2  Taf.  24  skizzirte  Formmaschine  (« D.  R.  P. 
Kl.  31  Nr.  15570  vom  16.  Januar  1881)  dient  zum  Formen  kleiner, 
flacher  Gegenstände.    Die  Platte  P,   welche   durch   die  Bolzen  6  im 

Diogler's  polyt  Jouroal  Bd.  243  H.  4.  1882/1.  20 
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Gestelle  genau  senkreoht  geführt  ist,  wird  durch  den  Hebel  H  mittels 
Zahnrad  und  Zahnstange  auf  und  ab  bewegt  Beim  Formen  wird  die 
Hodellplatte  M^  welohe  die  eine  Modellhftlfte  der  su  formenden  6c{;en- 
Btftnde  trägt,  auf  die  Platte  P  gelegt  und  auf  derselben  durch  die 
Stifte  8  fixirt  Nachdem  nun  die  bei  o  drehbar  mit  dem  Gestell  ver- 
bundene Gegendruckplatte  Q  in  die  punktirte  Lage  Fig.  1  gebracht 
worden  ist,  wird  der  Formkasten  auf  die  in  Höhe  der  Gestelloberkante 
stehende  und  in  dieser  Lage  durch  den  durch  fl  geschobenen  Vor- 
stecker B  fixirte  Modellplatte  gesetzt,  der  gebräuchliche  Rahmen  R 
auf  den  Formkasten  gestellt  und  letzterer  mit  Formsand  geftllt.  Nach- 
dem man  die  Druckbretter  D  in  ü  eingelegt  und  die  Platte  O  in  ihre 
ursprangiiche  horizontale  Lage  zurückgedreht  hat,  wird  durch  Drehen 
des'  Hebels  H  die  Modellplatte  mit  dem  Formkasten  gegen  die  Platte  0 
gehoben,  wobei  sich  die  Bretter  D  in  den  Formkasten  eindrücken,  und 
dann  wieder  niedergelassen.  Der  Formkasten  bleibt  hierbei  auf  der 
Oberfläche  des  Maschinengestelles  liegen,  während  die  Modell|rfatte 
sich  vom  Sande  löst  und  mit  P  nach  unten  sinkt,  bis  der  Bund  c  aaf 
der  Führung  /  aufsitzt  Nach  Heraushebung  der  Druckbretter  D  mittels 
des  Rahmens  R  wird  der  Formkasten'  abgehoben  und  ein  neuer  auf- 
gesetzt Das  Neue  der  Maschine  besteht  in  der  Vorrichtung,  mittels 
welcher  das  Heben,  Senken  und  Loslösen  der  Modellplatte  bewirkt 
wurd.  Si--r. 


Ingalls'  Herstellimg  von  gegossenen  Schrauben. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  S4. 

Um  bei  Anfertigung  Ton  Schrauben  aus  Oufsmetall  die  Anwen- 
dung des  gewöhnlichen  getheilten  Formkastens  für  das  Oewinde  zu 
vermeiden,  gibt  WUl.  Ä.  Ingails  in  London  (*D.  R.  P.  Kl.  31  Nr.  15154 
vom  10.  März  1881)  das  in  Fig.  3  Taf.  24  angedeutete  Verfahren  an. 
Das  Schraubenmodell  wird  durch  das  Formbrett  in  den  Formkasten 
eingebracht  und,  nachdem  dieser  mit  Sand  voll  gestampft,  wieder 
herausgeschraubt  Zu  diesem  Zwecke  ist  auf  einem  eylindrischen 
Einsatz  B  an  der  Aufsenseite  des  Formbrettes  A  eine  zweitheilige 
Schraubenmutter  E  angebracht,  deren  Hälften  zum  Zwecke  der  zeit- 
weisen Ausrückung  einerseits  durch  ein  Gelenk  D  verbunden  sind, 
andererseits  durch  eine  Flügelschraube  F  geschlossen  werden  können. 
Dadurch  soll  an  Zeit,  welche  zum  Hinein-  und  gänzlichen  Heraus- 
schrauben des  Modelles  erforderlich  wäre,  gespart  und  dasselbe  sowie 
die  Mutter  möglichst  vor  Abnutzung  bewahrt  werden.  Durch  den 
Einsatz  B  im  Formbrett  geht  das  Schraabenmodell  C  frei  hindurch, 
so  dafs  beim  Ausschrauben  desselben  die  anhaftenden  Sandtheilchen 


Digitized  by 


Google 


NeaemngeB  an  Tischlerwerkzengen.  287 

in  diesem  freien  Raum  abfallen  können,  ohne  in  die  Mutter  hinein- 
gedreht zu  werden;  sollte  dies  dennoch  geschehen,  so  verhüten  die 
Lftngsnuthen ,  welche  absichtlich  an  den  Bertthrungsflächen  der  Mutter- 
hälften gelassen  sind,  ein  Hindurchdringen  von  Sandkörnern  durch 
die  ganze  Lftnge  des  Gewindes. 

Die  Figur  zeigt  die  Einrichtung  für  die  Herstellung  von  Schrau- 
ben mit  durchlochten  Köpfen.  Der  Vorgang  hierbei  ist  derart,  dafs 
das  Schraubenmodell  in  den  Formkasten  frei  eingesteckt  und  alsdann 
in  der  gewünschten  Stellung,  entsprechend  der  L&nge  des  Gewindes, 
durch  Schliefsung  der  zweitheiligen  Mutter  festgehalten  wird;  hierauf 
Tvird  die  eine  Hälfte  des  einen  cylindrisch  ausgedrehten  Modelles  für 
den  Schraubenkopf  über  die  Schraubenspindel  eingebracht  und  durch 
die  4  Ansätze  g^  welche  die  Kemmarken  für  den  Kern  H  bilden, 
festgehalten.  Nachdem  der  Sand  eingestampft,  der  Formkasten  auf 
die  Seite  gelegt  und  die  Schraube  C  herausgedreht  ist,  wird  die 
Mutter  E  geöflfnet'  und  das  Schraubenmodell  sowie  das  Formbrett  ab- 
genommen ,  um  die  andere  Modellhälfte  G^  für  den  Kopf  aufzubringen 
und  in  einem  besonderen  Kasten  einzuformen.  Nachdem  hierauf  die 
Modelliheile  0,  (?^  entfernt,  der  Kern  R  eingesetzt  und  der  zweite 
Kasten  wieder  aufgesetzt  worden,  ist  die  Form  zum  Gusse  bereit. 

W. 


Neuenrngen  an  TischlerwerkzengeiL 

Paftentklasse  Sa    Hit  Abbildungen  auf  Tafel  t\. 

Hobel.  Anschliefsend  an  die  Zusammenstellung  neuerer  Hobel- 
constructionen  (1881  242*21)  sind  nachstehend  zwei  weitere  Werkzeuge 
dieser  Klasse  beschrieben.  Interessante  Neuerungen  zeigt  der  Nuth- 
hobel  von  J.  Weifa  und  Sohn  in  Wien  (*  D.  R.  P.  Nr.  15  340  vom 
18.  Februar  1881);  derselbe  besitzt  ein  gufseisemes  Hobelgehäuse,  in 
welches  die  Feder  eingegossen  ist,  so  dafs  sie  unbeweglich  fest  sitzt; 
die  Herstellung  geschieht  derart,  dafs  das  Hobelgehftuse  in  zwei  Theilen 
geformt  und  die  schmiedeiserne  Feder  B  (Fig.  4  bis  6  Taf.  24)  mit 
den  Stiften  b  in  die  Form  eingesetzt  wird.  Die  horizontale  Stellwand  C 
wird  aus  Holz  gefertigt;  ihre  Einstellung  zum  Eisen  E  geschieht  wie 
gewöhnlich  mittels  der  Schraubenmuttern  c  und  d  auf  den  Spindeln  D, 
welche  mit  ihren  conischen  Enden  d^  in  den  entsprechenden  Zapfen- 
löchern des  Gehäuses  stecken.  Diese  Verbindung  der  Holz-  und  Eisen- 
tiieile  ist  eine  vollkommen  sichere  und  dauerhafte,  da  die  Zapfen  nicht 
aus  ihren  Lagern  gehen,  sondern  im  Gegen theil  beim  Gebrauch  des 
Hobels  um  so  inniger  in  ihren  Löchern  sich  einsetzen,  je  mehr  die 
Schraubenmuttern  d  angezogen  werden. 

Wird  eine  vordere  oder  verticale  Stellwand  F  angewendet,  so  f^"^* 
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man  dem  Untertheil  des  Oehäases  die  in  Fig.  6  im  Qaerschnitt  geseigte 
Form,  60  dafs  die  untere  Fläche  der  hölzernen  oder  eisernen  Stellwand  F, 
wenn  dieselbe  ihre  höchste  Lage  einnimmt,  mit  der  unteren  FIfiche 
des  inneren  Gehäusebodens  in  einer  Ebene  liegt  Die  vordere  Steil- 
wand begrenzt  in  ihrer  jeweiligen  Stellung,  in  welcher  sie  durch  die 
Klemmschrauben  /  flxirt  werden  kann,  die  Tiefe  der  auszuhobelnden 
I^uth.  Die  rückwärtige,  horizontal  verschiebbare  Steilwand  C  kann 
dieselbe  Form  besitzen  wie  das  eiserne  Hobelgehäuse  Ä.  Dieses  wird 
am  rückwärtigen  Ende  mit  einem  Holzstück  0  (Fig.  5)  versehen,  welches 
auch  die  Form  eines  Handgriffes  H  haben  kann. 

Das  Hobeleisen  E  wird  in  seiner  Stellung  durch  den  eisernen  Keil  I 
festgestellt,  welcher  sich  mit  einer  Nuth  an  den  Stift  t  anl^  und, 
sobald  die  Schraube  A,  welche  mit  ihrem  Fufs  auf  das  Hobeleisen  drückt, 
angezogen  wird,  auch  mit  seinem  unteren  Ende  zur  Klemmung  des 
Eisens  beiträgt  (Vgl  Chardoület  1848  107*326.)  Um  ein  Verwerfen 
der  Keile  zu  verhüten,  werden  sie  mittels  eines  kleinen  Ringes  an  dem 
Stift  i  aufgehängt,  wenn  das  Hobeleisen  aus  dem  Gehäuse  herausge- 
nommen wird. 

Die  Construction  von  C.  Jlf.  Dieael  in  Pösneck  (*D.  R.  P.  Mr.  16207 
vom  13.  März  1881)  bezieht  sich  %]af  eine  Einrichtung  zur  Befestigung 
des  Hobeleisens  an  Doppelschlicht-  und  Fugbobeln.  Die  Klappe  6 
(Fig.  7  Taf.  24)  steht  während  des  Stellens  des  Hobeleisens  fest  im 
Gehäuse.  Die  Einstellung  des  Eisens  erfolgt  mittels  der  Schraube  c, 
welche  durch  den  mit  der  Klappe  6  verschraubten  Hebelhaken  /  geht, 
in  genauester  Weise.  Der  ganze  Mechanismus  wird  im  Hobel  durch 
Andrücken  der  Hebelzapfen  d  an  den  Haken  /  festgehalten.  Dies 
geschieht,  indem  der  aufsen  am  Hobel  angebrachte  und  mit  den  Zapfen  d 
fest  verbundene  Hebel  g  wagrecht  bis  zum  Eingreifen  in  die  Zähne 
der  Platte  h  gestellt  wird  \  dreht  man  entgegengesetzt  wieder  um  etwa 
Y3  Umgang  zurück,  so  lösen  sich  Klappe  und  Hobeleisen  ab  und  können 
schnell  aus  dem  Hobel  genommen,  wie  auch  wieder  in  denselben  ein- 
gesetzt werden. 

Holssbohrer^  Im  Allgemeinen  soll  ein  Bohrer  nur  cylindrische  Löcher 
herstellen  1,  in  welche  sich  aber  Schrauben  mit  verschiedenen  Quer- 
schnitten, wie  sie  bei  Holzschrauben  gewöhnlich  vorkommen,  nicht  gut 
passend  einsetzen  können;  für  solche  Fälle  ist  der  in  Fig.  8  Taf.  24 
gezeichnete  Bohrer  von  P.  L.  Schmidt  in  Elberfeld  (*  D.  R.  P.  Nr.  4251 
vom  12.  Juli  1878)  bestimmt  Der  unterste  dünnste  Theil  a  des 
Bohrers  von  der  Spitze  an  ist  an  Stärke  gleich  dem  Kern  der  Holz- 
schraube; der  zweite  Theil  6  ist  so  stark  wie  der  Hals  der  Schraube, 
also  wie  das  Stück  ohne  Gewinde,  und  der  dritte  obere  Theil  c  ist 

1  Für  viereckige  Löcher  vgl.  Hall  1879  881*104,  für  conische  Löcher  vgL 
OerUkon  1881  242  »255. 
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bestimmt,  den  für  den  Kopf  der  Schraube  nöthigen  Raum  auszuschneiden» 
-—  Die  Benutzung  eines  solchen  Bohrers  ist  jedenfalls  von  Yortheil 
für  den  guten  Sitz  und  Schlufs  der  Schraube,  namentlich  in  hartem 
Holz;  doch  wtbrde  für  jede  Schraubengröfse  ein  anderer  Bohrer 
nöthig  sein. 

Die  Einspannung  der  Bohrer  in  Hefte  bezieh.  Bohrerköpfe  ist  in 
vielfacher  Art  vorgeschlagen;  alle  bezüglichen  Constructionen  bezwecken 
eine  leichte  Auswechselung  und  einen  festen  Halt  des  Bohrers^  wie 
sie  auch  vermeiden  sollen,  dafs  er  sich  vom  Heft  bezieh.  Kopf  los- 
macht, wenn  er  aus  dem  fertig .  gebohrten  Loch   herausgezogen  wird. 

E.  B.  S(^üde  in  Hersfeld  t*D.  R.  P.  Nr.  7879  vom  27»  Mai  1879) 
erreicht  dies  in  einfacher  und  vollkommener  Weise  dadurch,  dafs  eine 
gezahnte  Stahlplatte  in  dem  Schlitz,  welcher  zur  Aufnahme  des  Bohrer- 
griffes dient,  fest  eingelassen  ist;  der  mit  entsprechenden  Zähnen  ver- 
sehene Bohrergriff  legt  sich  in  die  Zähne  der  Platte,  in  denen  er  durch 
eine  kleine  Druckschraube  leicht  und  sicher  festgehalten  wird. 

Im  Handel  kommt  bereits  vielfach  die  Einspannvorrichtung  von 
C,  M.  Krwwks  in  New-London,  Nordamerika  (*D.  R.  P.  Nr.  5449  vom 
1.  December  1878)  vor.  Dieselbe  besteht  aus  einer  gespaltenen, 
äufserlich  kegelförmigen,  federnden  Büchse  D  (Fig.  9  Taf.  24)  mit 
einer  im  Innern  conischen  Zwinge  0  und  einer  zweiten  Zwinge  H  mit 
ftufserem  Gewinde,  welches  in  das  der  ersten  Zwinge  pa/st  Um  ein 
Yerdrehen  dieser  zweiten  Zwinge  H  zu  verhindern,  ist  sie  innen  oval 
ausgedreht!  Eine  Verdrehung  der  Zwinge  0  nach  oben  wird  so  ein 
Herabziehen  der  Zwinge  H  über  den  conischen  oberen  Ansatz  der 
federnden  Büchse  D  verursachen,  wodurch  nicht  nur  die  conischen 
inneren  Berührungsflächen  der  Zwinge  Q  gegen  die  Kegeloberfiäche 
der  Büchse  D  gedrückt  werden,  sondern  zugleich  der  untere  Theil  der 
letzteren  durch  den  oonischen  Theil  h  der  Zwinge  O  zusammengeprefst 
wird,  da  sich  die  Eegelflächen  h  und  g  gegen  einander  legen.  Der 
Bohrer  ist  auf  diese  Weise  an  den  Stellen  e  und  e^  gepackt  und  fest- 
gehalten. Ein  leichtes  Verdrehen  der  Hülse  0  genügt  schon  zur  Lösung 
oder  Festklemmung  der  Bohrer,  deren  Oröfse  wegen  der  Anordnung 
der  Büchse  D  wesentlich  verschieden  sein  kann» 

In  gleicher  Weise  ist  auch  folgendes  Futter  von  B.  Emde  in  Gar- 
schagen,  Rheinprovinz  (»D.  R.  P.  Nr.  11536  vom  16.  Mai  1880)  zur 
Einspannung  der  Bohrer  an  Brustleiern  bestimmt  Die  mittels  kleiner 
Schrauben  c  (Fig.  10  Taf.  24)  befestigten,  nach  aufsen  federnden 
Klammem  B  werden  durch  einen  in  demselben  sowie  in  dem  Bohr- 
kopf A  frei  spielenden  Schraubenbolzen  D  mittels  der  Flügelmutter  E 
oo  zusammengezogen,  dafs  sie  den  in  das  Maul  eingesteckten  Bohrer 
fassen  und  diesem  einen  guten,  sicheren,  centralen  Halt  geben.  Die 
Klammem  haben  an   ihren  GriiSiseiten  Keileinschnitte,  um  flache  wie 
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runde  Bohrer  gleich  gut  fassen  zu  können.  Für  letzteren  Zweck  hat 
das  Maul  eine  besondere  Form;  es  besteht  aus  einer  quadratischen  und 
einer  rediteckigen  Oeffnung,  welche,  wie  Fig.  11  zeigt,  zu  einander 
stehen;  das  Maul  pafst  demnach  sowohl  für  rechteckige,  wie  quadratische 
Bohrer. 

Schraubxuoingen,  Die  vorliegenden  Neuerungen  an  Schraub-,  besieh. 
Leimzwingen  beziehen  sich  auf  die  Ermöglichung  einer  rasehen,  sicheren 
und  kr&ftiga[i  Einspannung  des  Werkstückes.  (Vgl.  Beühmier^  1875 
217  •  15.) 

J.  M.  MaUer  in  Nürnberg  t*D.  R.  P.  Nr.  6852  vom  5.  Februar 
1879)  macht  den  beweglichen  Arm  seines  Leimknechtes  mitteis  eines 
kleinen  Zahnrädchens  auf  der  zur  Zahnstange  ausgebildeten  Verbindongs- 
stange  der  Arme  beweglicL  Die  Feststellung  des  beweglichen  Armes 
in  jeder  Höhe  geschieht  unter  Vermittlung  eines  Gesperres,  welches 
mittels  Handhebel  zur  Wirkung  gelangt. 

Die  Schraubzwinge  von  J.  Oröfsler  in  Rüsseina  bei  Nossen  (*D. 
R.  P.  Nr.  11  537  vom  16.  Mai  1881)  ist  ganz  aus  Eisen  hergestellt 
Der  Spannschenkel  b  (Fig.  12  Taf.  24)  wird  mit  zurückgezogener 
Schraube  c  in  der  punktirt  angedeuteten  Weise  angesetzt,  zu  welchem 
Zweck  das  Schlitzloch  erweitert  ist.  Wird  die  Schraube  c  nun  ange- 
zogen, so  greift  ihre  Spitze  in  die  in  den  langen  Schenkel  eingefrftste 
Nuth  ein,  welche  ein  Gleiten  verhüten  soll,  während  allmählich  &ne 
Verdrehung  des  Armes  6  um  den  Punkt  d  und  die  Einklemmung  des 
eingeschobenen .  Werkstückes  stattfinden  soll. 

'  Eine  anscheinend  für  schwere  Gegenstände  bestimmte  und  etwas 
unhandliche  Schraubzwinge,  welche  Von  der  gewöhnlichen  Form  ab- 
weicht, wird  von  E.  Schubse  in  Magdeburg  (*D.  R.  P.  Nr.  16028  vom 
23.  März  1881)  vorgeschlagen.  Die  einzuspannenden  Gegenstände  werden 
zwischen  die  Arme  d  und  g  (Fig.  13  und  14  Taf.  24)  eingelegt,  von 
denen  der  erstere  fest  mit  dem  Ständer  a  verbunden  ist,  während  der 
letztere  diesen  mit  seitlichen  Platten  umfafst  und  an  dessen  Seiten- 
wänden auf-  und  abgleiten  kann.  Der  Arm  g  wird  nun  mittels  eines 
Hebels  e,  welcher  zu  diesem  Zwecke  zwischen  die  an  der  Innenwand 
des  Ständers  a  angegossenen  Nasen  h  entsprechend  der  Höhe  des 
Werkstückes  eingesteckt  wird,  sowie  der  an  seinem  Ende  wirkenden 
Druckschraube  gegen  den  festen  Arm  d  kräftig  vorgedrückt  Die 
Nasen  b  sind  in  der  Weise  an  den  Seitenwänden  des  Ständers  a  an- 
g^ossen,  dafs  die  beiden  sich  gegenüber  stehenden  Reihen  b  rechts 
in  einer  Rundung  nach  unten  zulaufen ,  aber  rechtwinklig  zur  Seiten- 
wand einen  geraden  Anschlag  für  den  Hebel  e  bilden  und  so  gewisser- 
mafsen  dessen  Drehpunkt  abgeben,  während  die  Nasen  links  für  das 
hintere  Hebelende  oben  eine  gerade  Auflage  haben.  La  Fällen,  wo 
eine  beliebige  Höhe  und  eine  kurze  Druckdistanz  gefordert  wird,  wie 
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B.  B.  bei  Packet-  oder  Ballenpressen,  ist  diese  Schraubzwinge,  in 
stfirkeren  Verhältnissen  ausgeführt,  wohl  verwendbar. 

Die  von  J.  Weifs  und  Sohn  in  Wien  t*D,  R.  P.  Nr.  15197  vom 
18.  Februar  1881)  vorgenommenen  Aenderungen  an  Schraubzwingen 
sollen  die  den  hölzernen  Schraubzwingen  anhaftenden  Nachtheile  be- 
seitigen, nämlich  vermeiden,  dafs  die  Zwingen  aus  dem  Leim  gehen, 
oder  locker  werden.  Zu  diesem  Zweck  werden  die  Zwingen  nicht 
geleimt,  sondern  erhalten  ein  gufseisemes  Mittelstttck,  in  welchem  so- 
wohl der  Spindelarm,  wie  auch  der  feste  Backen  einfach  eingeschoben 
ist  Diese  Einrichtung  bietet  den  Yortheil,  dafs  die  Holztheile  leicht 
aasgewechselt  und  in  beliebigen  Längen  wieder  eingesetzt  werden 
können.  —  Weiter  ist  noch  eine  Schraubzwinge  angegeben,  bei  welcher 
das  Spindelstück  und  der  feste.Backen  in  dem  gufseisemen  Mittelstück 
beliebig  verschoben  und  mittels  Klemmschrauben  in  der  gewünschten 
Stellung  festgehalten  werden  können. 

Für  Schraubböcke  oder  Rahmen  mit  einer  oder  mehreren  Spindeln 
wird  Backen  und  Spindelstück  an  den  Enden  in  zwei  gurseisemen  Theilen 
gehalten.  Die  gufseisemea  Stücke  sind  durchbrochen  hergestellt,  um 
die  Zwingen  nicht  unnöthig  schwer  zu  machen.  (Vgl.  Dömer  1880 
237*249.) 

Handsägen,  Eine  Erleichterung  der  Arbeit  mit  der  Säge  will  6f. 
Schott  sen.  in  Marburg  (»D.  R.  P.  Nr.  2566  vom  5.  März  1878  und 
Zusatz  Kr.  8179  vom  3.  Juli  1879)  dadurch  herbeiführen,  dafs  er  das 
untere  Heft  einer  Klobsäge  mit  einer  Spiralfeder  versieht,  welche  beim 
Arbeiten  gegen  eine  feste  Wand  oder  den  Erdboden  gestützt  wird. 
Beim  Vorschub  der  Säge,  also  beim  Schneiden,  wird  nun  das  Heft  in 
die  Spiralfeder  eindringen  und  diese  so  weit  zusammendrücken,  dafs 
sie  nach  vollendetem  Vorschub  die  Säge  selbstthätig  in  ihre  Anfangs- 
lage zurückzuführen  vermag  (?). 

Um  das  Sägeblatt  einer  Fuchsschwanzsäge  zu  spannen,  schlägt 
0.  Syrbku  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  Nr.  11  887  vom  30.  Mai  1880)  die  in 
Fig.  15  Taf.  24  ersichtliche  Anordnung  vor:  Man  fafst  den  Griff  a  mit 
drei  Fingern  der  rechten  Hand  so,  dafs  Daumen  und  Zeigefinger  frei 
bleiben,  dreht  alsdann  die  Schraube  6  mittels  Daumen  und  Zeigefinger 
nach  rechts,  wodurch  sich  die  Schraube  6  dem  Hebel  c  nähert  und 
diesen  nach  dem  Griffe  a  schiebt;  hierdurch  erfolgt  die  Spannung  des 
Sägeblattes  d,  welches  mit  dem  Hebel  c  durch  Angeln  /  verbunden 
ist.  —  Beim  Abspannen  der  Säge  verfährt  man  umgekehrt 

Um  die  Fuchsschwanzsäge  zu  verstellen,  oder  dem  Sägeblatt  eine 
andere  Richtung  zu  geben,  spannt  man  die  Säge  ab,  dreht  die  Schraube  6 
nach  links  so  weit,  bis  dieselbe  ansitzt,  fafst  dann  den  Hebel  c  mit 
dem  Zeigefinger  der  rechten  Hand  und  drückt  denselben  nach  dem 
Griffe  a;  hierdurch  wird  sich  zwischen  der  Angel  /  und  dem  Hebel  c 
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80  viel  Raum  bilden,  dafs  /  über  den  Stift  e  geschoben  werden  kann* 
Gleichzeitig  mit  Umdrehung  der  Angel  and  des  Sägeblattes  d  wird 
die  vordere  Angel  /  mit  fortbewegt  und  es  setzt  sich  dadurch  einer 
der  am  Kopfe  jener  Angel  befindlichen  Einschnitte  vor  einen  Schieber, 
welcher,  nachdem  dies  geschehen,  in  den  Einschnitt  geschoben  wird. 

Die  von  U.  W.  Neumann  in  Uambarg  C*D.  R.  P.  Nr.  15198  vom 
24.  Februar  1881)  voi^eschlagene  Sftgeblattbefestigung  ist  nur  anwend- 
bar bei  Sftgeblättem,  welche  auf  ihrer  ganzen  Länge  verzahnt  sind, 
also  an  den  Enden  nicht  jene  zum  Einklemmen  benutzte  ungezahnte 
Verbreiterung  besitzen.  Die  Einspannung  de«  Blattes  geschieht  derart, 
dafs  ein  zahnförmiger  Hebel,  welcher  an  dem  Gestell  der  Sige  dreh- 
bar befestigt  ist,  in  einen  Sägezahn  eingreift  und  diese  so  festklammert. 

Die  SocüU  de  Orosse-Quincaillerie  de  Mt^tzig-Framont  in  Mutzig 
(♦D.  R.  P.  Kl.  69  Nr.  392  vom  7.  August  1877)  stellt  Handsägen 
(Bügelsägen)  aus  einem  aus  Blech  gestanzten  Bogen  her,  an  dessen 
Enden  die  aus  Blech  aufgerollten  Dülien,  in  welchen  die  Schäfte  der 
Sägeblattfassungen  Platz  finden,  aufgenietet  werden. 

Polirwerkseuge.  Eine  Vervollkommnung  des  in  D.  p.  J.  1880  237 
*273  beschriebenen  Nielsen^schen  Polirwerkzeuges  ist  von  Zimdorfer 
und  Qmp.  in  Prankfurt  a.  M.  (»D.  R.  P.  Nr.  15791  vom  8.  März  1881) 
ausgeführt  worden.  Hier  ist  die  Röhre  G  (Fig.  16  Taf.  24)  mit  Polir- 
flüssigkeit  gefüllt,  welche  nach  unten  austreten  kann,  wenn  ein  Druck 
auf  die  Stange  c  das  Ventil  t  öffnet;  es  fliefst  die  Politurmasse  dann 
in  den  Trichter  K  und  weiter  durch  den  zwischen  den  Filzlappen  R 
ausgesparten  Kanal  o  auf  den  Schwamm  z.  Hört  der  Druck  auf  die 
Stange  c  auf,  so  schliefst  die  Feder  das  Ventil  i  wieder  ab. 

Das  Polirwerkzeug  von  C.  Baver  in  Uffenheim  (*  D.  R.  P.  Nr.  16058 
vom  21.  December  1880)  ist  dem  Nielsen'schen  ganz  gleich,  hat  aber 
durch  ein  aufgeschobenes  Gewicht  in  so  fem  eine  VervoUkommnui^ 
erfahren,  als  der  Arbeiter  nun  den  Apparat  nur  hin  und  her  zu  schieben 
braucht,  während  der  erforderliche  Druck  auf  die  zu  polirende  Fläche 
durch  das  Gewicht  erzielt  wird.  —  Bauer  schlägt  für  das  Poliren 
gröfserer,  ebener  Flächen  vor,  mehrere  derartig  belastete  Polirwerk- 
zeuge  in  einen  horizontalen  Arm  einzuspannen,  welcher  um  eine  ver- 
ticale  Achse  mittels  Schnurtrieb  umgedreht  wird.  Die  zu  polirende 
Fläche  liegt  dann  derart  auf  einem  Tisch,  dafs  sie  nach  und  nach 
unter  den  rotirenden  Poiirapparat  gebracht  werden  kann.  Mg, 
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Ezcenterschere  mit  Lochapparat  für  Handbetrieb. 

Mit  AbbUduAgen  auf  Tafel  24. 

Eine  praktische  Excenterschere  mit  Lochapparat  fUr  Handbetrieb 
hat  E.  Kireheis  in  Aue  C*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  16166  vom  3.  Mai  1881) 
cönstmirt.  Der  zum  Theil  im  Gestell  A  (Fig.  17  Taf.  24)  geführte 
Stöfsel  B  ist  unweit  seines  Auges^  in  welchem  der  excentrische  Theil 
der  Achse  a  lagert^  noch  mit  zwei  Lappen  /  und  g  versehen,  wovon 
der  eine  den  beweglichen  Backen  6  einer  Schere  bildet,  der  andere 
diesem  zunächst  als  Gegenarm  dient  Zwei  ähnliche  Lappen  h  und  t, 
einer  davon  mit  dem  festen  Scherblatt  c,  befinden  sich  jenen  gegenüber 
am  Gestell  A^  so  dafs  der  Gegenarm  g  am  Lappen  t,  der  Scherbacken/ 
am  Lappen  h  und  das  Stöfselauge  selbst  noch  an  der  Yorderfläche  der 
einen  Warze  k  gleitet. .  Dadurch  wird  nicht  allein  den  Scherbacken  ihre 
sicherste  Führung  (namentlich  gegen  Zurückdrängen  beim  Schneiden) 
gegeben,  sondern  auch  der  weitere  Vor  theil  erreicht,  den  Gegenarm  g 
in  Gemeinschaft  mit  dem  Lappen  »,  wie  in  der  Figur  angedeutet^ 
erforderlichen  Falles  als  Drahtabschneider  benutzen  zu  können. 

Der  untere  Theil  der  Lochstanze  bietet  sonst  nichts  Aufsergewöhn- 
liches.  Die  Bewegung  wird  dem  Stöfsel  B  zum  Lochen  sowohl,  wie 
zum  Abscheren  durch  den  auf  die  Excenterwelle  a  gesteckten  Hebel  d 
mitgetheilt. 


Fräsapparat  zur  Herstellimg  amerikanisclierSpiralbolirer« 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  24. 

Zur  Herstellung  der  beiden  Schraubengänge  in  den  sogen,  ameri- 
kanischen Spiralbohrern ,  wie  sie  bei  der  Holz  -  und  Metallverarbeitung 
besonders  zum  Bohren  langer  Löcher  vielfache  Verwendung  finden, 
benutzen  Hurtu  und  Hauiin  in  Paris  zwei  Fräser.  Der  zu  bearbeitende 
runde  Stab  von  dem  Durchmesser  des  herzustellenden  Bohrers  wird  in 
einer  Art  Drehbank  (Fig.  18  Taf.  24)  eingespannt  und  erhält  durch 
diese  eine  dem  einzuschneidenden  Schraubengange  entsprechende, 
drehende  und  vorwärts  rückende  Bewegung.  Hierbei  wird  er  zwischen 
den  beiden  Fräsern  6  durchgeführt,  deren  Achsenwinkei  die  Steigung 
der  zu  erzeugenden  Schraubenwindung  bestimmt.  Der  Antrieb  ge- 
schieht durch  Riemen  vom  Vorgelege  aus,  während  die  Fräserwellen 
durch  Schnuren  umgedreht  werden.  Die  Fräserwelien  sind  in  Suppor- 
ten B  ihrer  Längs-  und  Höhenrichtung  nach  verschiebbar,  während 
sie  mit  denselben  durch  die  Zahnräder  g  zu  einem  beliebigen  Winkel 
eingestellt  werden  können.  (Nach  ArmengawTa  PMieation  indusbrieüe^ 
1881  S.  323.)  Mg. 
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Neuenmgen  an  GffwindesclmeidinaschmeiL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  21. 

Zur  AnferiiguDg  feinster  Mikrometergewinde  bezieh,  der  hierzu 
Döthigen  Originalgewindebohrer  hat  W,  Lehmann  in  Leipzig  (*  D.  R.  P. 
Kl.  49  Nr.  12  060  vom  22.  Juni  1880)  die  in  Fig.  19  und  20  Taf.  24  darge- 
Btellte  Maschine  ausgeführt  Die  Relativbewegung  zwischen  Arbeits- 
stück und  Schneidwerkzeug  und  die  hierdurch  bedingte  Hersteliung 
beliebiger  Oewindetheilungen  wird  hier  in  interessanter  Weise  durdi 
Verlängerung  oder  Verkürzung  eines  schwingenden  Armes  erzeugt, 
welcher  die  Bewegung  der  Originalspindel  auf  den  Schneidstahl  über- 
trägt.   (Vgl.  RUener  1869  193*116.) 

Das  Arbeitstück  &  (Fig.  19  und  20  Taf.  24),  welches  mit  Ge- 
winde yersehen  werden  soll,  läuft  zwischen  Spitzen  und  wifd  mittels 
der  Kurbel  d  umgedreht.  Bei  dieser  Drehung  verschiebt  sich  die 
Mutter  6  und  es  wird  hierdurch  der  um  den  Zapfen  /  schwingende 
Hebel  g  nach  links  gezogen;  die  Stange  h  wird  hierbei  mitteis  des 
Kopfes  0  mitgenommen  und  verschiebt  in  Folge  dessen  den  Support  c 
bezieh,  den  Oewindestahl.  Durch  entsprechende  Einstellung  des  Dreh- 
zapfens /,  welcher  in  dem  -Schlitz  t  verschiebbar  ist,  läfst  sich  die 
Bewegung  des  Schneidstahies  und  hierdurch  die  Steigung  des  Gewin- 
des innerhalb  der  feinsten  Theilung  verstellen.  Fällt  der. Drehpunkt/ 
in  die  Achse  der  Stange  h^  so  wird  die  Steigung  gleich  Null.  Rückt 
der  Drehpunkt  bis  an  die  äufserste  Grenze  des  Schlitzes  t,  so  wird 
bei  der  gezeichneten  Länge  desselben  eine  Steigung  von  ungefähr 
^/g  der  Steigung  der  Spindel  k  erzielt  Durch  entsprechende  Aende- 
rung  ist  der  Apparat  auch  für  Linksgewinde  zu  gebrauchen.  Ebenso 
ist  durch  Einsetzen  verschiedener  Spindeln  k  eine  Variation  in  den 
Gewinden  möglich. 

Die  Gewindeschneidmaschine  von  Fischer  und  Stiehl  in  Esseo 
a.  d.  Ruhr  (*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  13  896  vom  31.  October  1880)  ist 
zur  Herstellung  von  Muffen  oder  Muttern  mit  Rechts-  und  Links- 
gewinde bestimmt  Solche  im  Handel  vorkommende  Muffen,  welche 
besonders  bei  Rohrleitungen  für  Wasser-  oder  DampfheizungsanlageQ 
Verwendung  finden,  haben  gewöhnlich  den  Mangel,  dafs  die  Achsen 
der  beiden  Gewinde  nicht  übereinstimmen ,  welcher  Umstand  die  Her- 
stellung einer  dichten  Rohrverbindung  wesentlich  erschwert,  oft  ganz 
unmöglich  macht  Diese  mangelhafte  Beschaffenheit  der  Rohrver- 
bindungsmuffen rührt  nach  Ansicht  der  Erfinder  daher,  dafs  bei  der 
bisher  üblichen  Herstellung  beide  Gewinde  nach  einander  geschnitteo 
wurden,  wobei  ein  Umspannen  des  Muffes  stattfindet  Selbst  ein  vor- 
heriges Ausbohren  des  Muffes  auf  der  Drehbank  soll  die  Ueberein- 
Stimmung  der  Gewindeachsen  nicht  sichern. 
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Die  vorliegende  Maschine  schneidet  nun  zur  Vermeidung  des  ge- 
nannten Uebelstandes  ssu  Reicher  Zeit  beide  Gewinde^  macht  also  ein 
Umspannen  des  Muffes  unnöthig.  Die  beiden  Gewindebohrer  sind  in 
den  Kopfenden  zweier  Wellen  befestigt ,  welche!  in  je  zwei  Lagern 
laufen  und  deren  Mittellinien  genau  übereinstimmen.  An  dem  anderen 
Ende  beider  Wellen  ist  eine  Leitspindel  angebracht,  deren  Steigung 
mit  dem  zu  schneidenden  Gewinde  übereinstimmt  und  welche  in  einer 
passenden  feststehenden  Mutter  geführt  werden. 

Beide  Wellen  werden  gemeinschaftlich  mittels  Zahnräder  ange- 
trieben. Sie  haben  demgemäfs  genau  gleiche  Umdrehungszahlen  und 
werden  durch  die  beiden  Leitspindeln  der  Steigung  entsprechend  in 
ihrer  Längenrichtung  gleiehmäfsig  yerQchoben.  Beim  Beginn  nähern 
sie  sich  von  beiden  Seiten  her  der  in  der  Mitte  fest  eingespannten 
Mutter  und  schneiden  *  die  beiden  Gewinde  gleichzeitig  an,  welche, 
wie  leicht  ersichtlich,  durchaus  übereinstimmende  Achsen  erhalten 
müssen.  Damit  jedes  Gewinde  bis  in  die  Mitte  des  Muffes  voll  ausge- 
schnitten werden  kann,  sind  die  Bohrer  am  Kopfende  zur  Hälfte  aus- 
genommen, so  dafs  jeder  derselben  über  die  Mitte  des  Muffes  hinaus- 
rücken  kann,  ohne  den  andern  zu  treffen.  Die  halbkreisförmige 
KopfGläche  der  Gewindebohrer  ist  mit  Fräsisähnen  versehen,  welche 
eine  dem  Gewindekern  entsprechende  lichte  Weite  des  Muffes  her- 
stellen, bevor  die  Gewindezähne  der  Bohrer  einschneiden. 

Da  die  Maschine  zur  Erzielung  einer  angemessenen  Leistungs- 
fähigkeit für  Maschinenbetrieb  eingerichtet  werden  mu£B,  so  ist  eine 
selbstthätige  Steuerung  des  Hin-  und  Rückganges  der  Gewindebohrer 
angebracht.    (Vgl.  1880  238»128.  1881  240*261.) 

Der  von  0.  Jachmann  in  Berlin  C*D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  13921  vom 
26.  August  1880)  vorgeschlagene  Apparat  soll  die  gewöhnliche  Dreh- 
bank so  weit  vervollständigen,  um  Gewinde  und  gleichartige  Rotations- 
körper nach  einer  Schablone  erzeugen  zu  können. 

Der  Apparat  ist  auf  einem  Bock  A  (Fig.  21  bis  23  Taf.  24)  an- 
gebracht, welcher  auf  jede  Drehbank  aufgesetzt  werden  kann.  Die 
Spindel  C  erhält  niittels  des  Kettengetriebes  L  die  gleiche  Umdrehungs- 
geschwindigkeit wie  das  Arbeitstück.  Auf  einem  um  den  Zapfen  D, 
welcher  durch  ein  Zahngetriebe  vor  und  zurück  geschaltet  werden 
kann,  drehbaren  Hebel  E  sitzen  ein  Gewindestahl  s^,  ein  Fa^^onstahl  «^ 
and  ein  Führungsstahl  S3,  welche  Stähle  je  nach  der  Haltung  des 
Hebels  E  zur  Wirkung  gelangen.  Beim  Gewindeschneiden  wird  der 
Hebel  E  so  gelegt,  dafs  der  Stahl  <<)  in  die  Gewindegänge  der  auf 
der  Hohlspindel  C  gelagerten  Gewindepatrone  C^  eingreift.  Die  eigen- 
artige Profilirung  des  Patronengewindes  nach  -einem  rechtwinkligen 
Dreieck  soll  eine  äufserst  sichere  Führung  des  Stahles  ermöglichen,  da  der- 
selbe auch  noch  durch  eine  Feder  F  gegen  die  Patrone  gedrückt  wird  und 
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sich  80  fest  gegen  die  snr  Schraubenachse  senkrechte  Fläche  der  Grftnge 
anlegt  Liegt  der  Stahl  «3  in  den  Oängen  der  Schablone  Cf ,  so  schiebt 
er  'den  Hebel  E  und  den  Gtewindestahl  «^  weiter  und  veranlafst  diesen 
sum  Schneiden  eines  Gewindes  yon  der  gleichen  Steigung  wie  das 
der  Patrone.  Ein  genaues  Innehalten  des  yerlangten  Öewindednrch- 
messers  wird  durch  festes  sicheres  Anlegen  des  Hebels  E  an  den 
Zapfen  0  bewirkt. 

Will  man  mit  Hilfe  desselben  Apparates  Muttergewinde  schneiden, 
so  bringt  man  den  Führungsstahi  «3  mit  seinem  Kopf  63  in  die  umge- 
kehrte Lage,  spannt  in  e^  einen  passend  geformten  Oewindestahl  ein 
und  regulirt  die  Oewindestärke  dadurch,  dafs  man  0  unterhalb  des 
Hebels  E  feststellt  Durch  Anwendung  von  Kettenscheiben  verschie- 
denen Durchmessers  kann  man  endlich  unter  Beibehaltung  derselben 
Oewindepatrone  die  Steigung  der  Gewinde  beliebig  verändern,  da 
dann  das  Arbeitstflck  eine  andere  Umdrehungsgeschwindigkeit  erhält 
als  die  Patrone. 

Um  Fa^nstücke  herzustellen,  bringt  man  durch  Niederdrücken 
des  Hebels  E  den  Stahl  «^  ^^^  ^^^  zwischen  den  Spitzen  eingespann- 
ten Arbeitstück  in  Eingriff,  bis  dasselbe  das  Profil  des  Stahles  er- 
halten hat  Der  Durchmesser  des  Arbeitstttckes  hängt  von  der  vor- 
herigen Einstellung  des  Anschlagzapfens  O  ab.  Statt  des  Fa^nstahles 
kann  man  für  längere  Profile  auch  einen  gewöhnlichen  Drehstahl 
anwenden  und  mit  diesem  das  Arbeitstück  so  weit  abdrehen,  bis  der 
Hebel  E  auf  einer  Schablone  gleitet,  welche  an  Stelle  von  O  einge- 
setzt und  zur  Führung  des  Hebels  der  Form  des  zu  drehenden  Gegen- 
standes entsprechend  profilirt  ist  Der  Reitstock  selbst  ist  der  Länge, 
Höhe  und  Quere  nach  verstellbar,  wie  die  Skizze  genügend  erläutert 

Mg. 


üeber  Neuenrngen  an  WirkereimaschineiL 

Mit  AbbUduDgen  auf  Tafel  2ß.    - 
(Patentklasse  25.    Fortsetzung  des  Berichtes  S.  195  Bd.  242.) 

Durch  eine  neue  Anordnung  von  Federn  fikr  die  faUenden  Platinen 
der  Wirkstühle  will  C.  W.  Heinig  zu  Oberlungsvitz  in  Sachsen  (*  D.  iL  F. 
Nr.  14915  vom  27.  Februar  1881)  vermeiden,  dafs  der  Federdruek 
auf  die  Platinen  Veranlassung  werde  zu  einer  gröfseren  Abnutzung  in 
den  Führungen  derselben,  woraus  ungleichmäfsiges  Arbeiten  erfolgen 
mufs.  Es  sind  deshalb,  wie  Fig.  1  Taf.  25  zeigt,  die  Federn  nicht 
mehr  oben^  sondern  unten  in  der  sogen.  Platinenschachtel,  bei  a,  an- 
gebracht Der  Federstock  abc  kann  durch  die  Schrauben  c^  horizontal 
gegen  d   und   durch   Schrauben   d^    in   verticaler  Richtung   leicht  so 
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verstellt  werden,  wie  ea  ftLr  die  Lage  der  PiaHnen  erforderlich  ist;  die 
Decke  i  überdeckt  die  gesammte  Federreihe.  Unzweifelhaft  sind  hier- 
bei die  einzelnen  Federn  geeignet,  ihre  Platinen  in  höchster  Lage  sicher 
zu  erhalten,  ihre  Wirksamkeit  aber  beim  Kaliren  behufs  Senken  der 
Platinen  durch  Andrücken  an  die  schrägen  Kanten  k^  wie  dies  in 
früheren  Anordnungen  wohl  mit  berücksichtigt  war,  geht  nun  verloren; 
es  ist  indefs  auch  auf  diese  Wirksamkeit  nicht  so  erheblicher  Werth 
zu  legen. 

Neu/ßirwigen  an  flachen  meehaniBchen  Wirkstiihlen  von  0.  Hikcher  und 
F.  A.  Hertel  in  Chemnitz  (*D.  R.  P.  Nr.  15652  vom  25.  Februar  1881) 
betreffen  Einrichtungen,  welche  seit  1876  schon  sächsischen  Patent- 
schutz genossen ,  und  sind  in  folgender  Weise  kurz  zu  verdeutlichen : 

1)  Das  Hänge-  oder  Platinenwerk  des  Stuhles  trägt  in  den  Schlitzen 
der  Schienen  W  (Fig.  3  Taf.  25)  die  Kulirpladnen  d  und  die  Träger  W 
mit  dem  Federstocke  x  sind  an  die  Hängearme  T  angeschraubt.  Diese 
letzteren  bewegen  sich  oben  in  den  Führungen  t  und  unten  mit  einem 
Schlitze  am  Bolzen  o  auf  und  ab  und  stehen  mit  dem  Arme  T^  auf 
dem  Hebel  H  S  S^^  welcher  auch  den  Führungsbolzen  o  enthält  Das 
Mühleisen  M  wird  von  den  gegen  T  verschiebbaren  Stäben  M^  getragen, 
welche  mit  den  verstellbaren  Füfsen  u  auch  a^f  den  Hebeln  H  S  Sj^ 
stehen.  Schwingen  nun  diese  Hebel  vorn  mit  H  aufwärts,  so  schieben 
sie  mit  den  langen  Armen  S  H^  durch  u  M^  das  Mühleisen  M  empor, 
welches  dabei  als  Platinenpresse  wirkt,  und  mit  viel  kürzeren  Armen 
heben  sie  durch  T|  die  Hängearme  T  und  das  ganze  Platinenwerk. 

2)  Der  Fadenführer  F  wird  am  Ende  seines  Weges  so  aufgehalten, 
dafs  er  über  einer  Nadel,  also  zwischen  zwei  Platinen  steht  und  nicht 
in  den  Weg  der  letzteren  kommt.  Um  ihn  aber  doch  zwischen  die 
Nadeln  hinabschwingen  zu  lassen ,  ist  die  Zahnstange  r  der  Buffer  an 
die  hintere  Seite  der  letzteren  gelegt  worden  und  die  Klinke  r^  greift 
in  horizontaler  Lage  in  ihre  Zähne.  Schwingt  nun  F  abwärts,  so 
wendet  sich  die  Führerschiene  und  r  drängt  dabei  die  Klinke  r^  etwas 
nach  rückwärts,  wobei  sie  aus  der  schrägen  in  eine  mehr  parallele 
Lage  zu  r  kommt  und  die  Zahnstange  mit  dem  Buffer  um  so  viel 
einwärts  schiebt,  dafs  der  Fadenfahrer  nicht  mehr  auf  eine  Stuhlnadel 
trifft,  sondern  zwischen  zwei  Nadeln  abwärts  schwingt.  Wendet  sich 
die  Führerstange  wieder  zurück,  so  zieht  sich  die  Klinke  r^  ein  wenig 
aus  den  Zähnen  der  Zahnstange  r  heraus  und  der  Buffer  liegt  nicht 
dicht  an  ihr;  er  wird  jedoch  durch  den  ankommenden  Fadenführer 
wieder  berangeschoben.  3)  Da  der  Stuhl  kurze  Platinen  d  hat,  so 
enthält  er  einen  besonderen  Abschlagkamm  e;  derselbe  ist  jedoch 
nicht,  wie  sonst  üblich,  im  Gestell  befestigt,  sondern  in  der  Weise 
beweglich  angeordnet,  dafs  er  von  den  Armen  EE^  getragen  wird 
und  um  die  Achse  E^  schwingt,  wenn  eine  Hubscheibe  der  Triebwelle 
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aeinen  Hebel  E^  bewegt  Die  Abechlagsfthoe  e  gehen  dabei  aehrfig 
abwärta  und  schieben  die  Maschen  von  den  Nadeln  a  ab,  welche  sieh 
gleichzeitig  znrflckziehen.  4)  Die  Knlivacheiben  J  (Flg.  2  und  4  Taf. 
25)  SU  beiden  Seilen  des  Stuhles  sind  im  Allgemeinen  Sdmuren- 
Bcheiben,  in  deren  Rinne  sich  jedoch  ein  Schiffchen  J^^  welches  an  der 
Röfschenschour  befestigt  ist,  verschiebt.  Zur  zeitweiligen  Verbindung 
desselben  mit  der  Scheibe  dient  der  in  der  letzteren  hängende  He- 
bel J|  J),  welcher  bei  der  Drehung  nach  oben  durch  das  Grcwicht  von 
J^  so  gewendet  wird,  dafs  das  Ende  J^  durch  eine  OeSnung  im  Scheiben- 
rande nach  aufsen  tritt  und  den  Schieber  J3  mit  fortnimmt.  In  der 
Lage,  welche  dabei  der  Hebel  einnimmt,  bleibt  er  durch  seine  Reibung 
am  Schieber  J3  so  lange  erhalten,  bis  er  an  einem  vom  Stohlgeeteli 
hervorreichenden  Stab'  c  (Fig.  2)  vorbeigeht,  welcher  ihn  am  schiefen 
Ende  J^  niederdrückt  und  bei  J9  aus  dem  Scheibenrande  herauszieht. 
Damit  nicht  der  Hebel  der  einen  Seite  sein  Schiffchen  auf  halbem 
Wege  erfafst,  wenn  der  der  anderen  Seite  thätig  ist  und  die  Röfschen- 
schnur  zurückzieht,  so  sind  verschiebbare  Streicheisen  vorhanden, 
welche  in  der  Achsenhöhe  der  Scheiben  die  Hebel  abwechselnd  auf 
der  einen  oder  andern  Seite  ausrücken. 

Die  Vorriditungen  an  fransukischen  Mindermaschinen  xuim  ZutpUssen 
der  Minderkanten  von  J.  Schraps*  Wittvoe  in  Rufsdorf  bei  Limbach  (*  D. 
R.  P.  Kr.  15  629  vom  6.  April  1881)  bestehen  in  einer  Anzahl  einzeln 
beweglicher  Bleie  &  (Fig.  5  und  6  Taf.  25),  jedes  zwei  Nadeln  a  ent- 
haltend, welche  neben  einander  liegen  und  den  kleinen  Decker  d  der 
Mindermaschine  bilden.  Ein  Stab  /  hält  die  Bleie  nieder,  damit  die 
Nadeln  Of  aufdecken  können ;  er  ist  aber  in  der  Mitte,  wo  das  Zuspitzen 
beginnen  soll  und  die  Nadeln  der  kleinen  Decker  nach  und  nach  ent- 
fernt werden  müssen,  so  ausgeschnitten,  dafs  er  den  ankommenden 
Bleien  64  gestattet,  sich  zu  heben.  Diese  Bleie  werden  denn  auch  durch 
die  Steifheit  der  Stuhlnadehi  während  des  Deckens  gehoben,  wie  Oi  6| 
(Fig.  6)  zeigt,  und  bleiben  unthätig. 

Den  ZähU  und  Regulirwigsappcrat  für  mechanische  WirkstQhle  von 
H.  Alban  Lvdwig  in  Chemnitz  (»D.  R.  P.  Nr.  15623  vom  16.  März  1881) 
ermöglicht  die  Aus-  und  Einrückung  mancher  Maschinentheile,  z.  B. 
der  Fadenführer,  bei  sehr  grofsem  Musterumfange  durch  eine  kleine 
Musterscheibe  a  (Fig.  7  Taf.  25)  mittels  der  Verbindung  der  gewöhn- 
lichen Zählkette  6  mit  a  in  folgender  Weise:  die  Kette  6  wird  durch 
die  Klinke  c  während  je  einer  Reihe  um  ein  Glied  fortgezogen;  sie 
hebt  mit  den  Knöpfen  d  zeitweilig  den  Hebel  e  und  zieht  durch  dessen 
anderen  Arm  den  Stab  /,  welchen  sonst  eine  Feder  k  hoch  htit,  herab. 
Hierdurch  senkt  sich  die  von  /  getragene  Klinke  g  in  die  Zähne  der 
Musterscheibe  a  und  dreht  letztere,  so  dafs  die  Knöpfe  s  nun  die 
Stellung  des  Fadenführerhebels  i  bestimmen  können.    Wird  hierauf 
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durch  Sinken  des  Hebeis  e  von  d  herab,  die  Klinke  g  gehoben,  so 
bleibt  die  Scheibe  a  nfun  ruhig  stehen  und  die  Stellung  von  t  so  lange 
erhalten,  bis  wieder  ein.  Knopf  d  auf  e, /und  ^  wirkt  Hier  bestimmt 
also  die  Kette  6,  wann  die  HebelsteUung  t  geändert  werden  mufs,  und 
die  Scheibe  a  gibt  dann  durch  s  an,  in  welche  Lage  der  Hebel  kommen 
soll;  man  erspart  aber  in  dem  Kiinkräde  h  für  a  alle  die  Zähne, 
welche  Seihen  mit  gleichbleibenden  Lägen  von  t  angeben  wttrden. 

In  dem  Deckapparate  ßkr  solche  Sirickmaachinen^  deren  Nadeln  durch 
Hebel  bewegt  werden,  von  O.  L.  Oender  in  Plagwitz  bei  Leipzig  (*D. 
R.  P.  Nr.  15756  vom  5,  März  1881)  wird  die  in  Fig.  8  Taf.  25  gezeich- 
nete Form  der  Decknadeln  a  verwendet  und  die  letzteren  wirken 
nicht  mehr,  wie  sonst  üblich,  von  oben  her  über  die  Nadelköpfe  hin- 
weg auf  die  Nadeln,  sondern  werden  von  unten  her  auf  den  Nadeln  6 
empor  geführt,  stofeen  an  einen  Ansatz  derselben  unter  der  Zunge  c 
und  nehmen  nun  die  Nadeln  mit  hoch, .  bis  deren  Maschen  über  die 
zurückgeklappten  Zungen  auf  die  Decknadeln  gelangt '  sind.  Dann 
wird,  die  Deckmaschine  mit  der  Hand  weiter  so  bewegt,  dafs  sie  die 
erhaltenen  Maschen  entweder  den  inzwischen  durch  eine  Schiene  ge-- 
senkten  Zungennadeln  derselben  Reihe,  oder  denjenigen  der  gegenüber 
liegenden  Reihe  vorhält.  Im  letzteren  Falle  kann  man  sie  mit  der 
Vorderen  Spitze  und  kurzen  Nuth  auf  die  Haken  der  Zungennadeln 
l^en  und  auf  diese  die  Maschen  hinttberfallen  lassen. 

Zu  dem  soeben  erwähnten  Zwecke,  dem  Uebertragen  von  Maschen  der 
einen  Reihe  auf  Nadeln  der  anderen  Reihe  dienen  auch  die  Apparate  xum 
Links-  und  lAnkssiricken  an  der  Lomb^schen  Sirickmaschine  von  Joseph  OraU 
in  Wiesbaden  (♦  D.  R.  P.  Nr.  13  073  vom  3.  Juli  188Ö).  Dieselben  schie- 
ben auch  die  Maschen  von  unten  nach  oben  über  die  eine  Nadel  hinweg-, 
jede  Nadel  erhält  aber  dafür  eine  Gabel  a  (Fig.  9  Taf.  25),  welche  den 
Nadelschaft/ dicht  umfafst  und  die  Masche  auf  ihm  vor  sich  her  treibt, 
durch  sie  die  Zunge  schliefst  und  endlich  die  Masche  über  dieselbe 
bringt  und  auf.  die  dicht  an  6  stehende  Nadel  c  der  anderen  Reihe 
aufschiebt.  Ein  Herabfallen  der  Maschen  wird  durch  die  Oabelzähne  p 
verhindert,  welche  während  des  Yorschiebens  auf/ nach  und  nach  auch 
in  die  Maschen  hineingelangt  sind.  Durch  besondere  Führungen, 
welche  eine  Fortsetzung  der  Schlösser  nach  beiden  Seiten  hin  bilden, 
hält  man  die  Nadeln  jeder  Reihe  derart  fest,  dafs  die  leeren  Nadeln, 
auf  welche  die  Maschen  übergeschoben  werden  sollen,  etwas  höher 
stehen  als  die  vollen. 

Die  Rundstrickmaschine  von  Qriswdd  und  Hainworth  ist  genau  so 
wie  diejenige  von  B.  Shaw  (1881  242  203)  dazu  bestimmt,  Strümpfe 
oder  besser  Socken  fertig  zum  Gebrauche  ohne  Naht  zu  arbeiten.  Sie 
enthält  eine  Rändermaschine  mit  horizontal  liegenden  und  einzeln  be- 
weglichen Nadeln,   welche   in   den  Hohlcylinder,   der   die   verticalen 
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Stuhbadeln  trftgt,  eingehftDgt  werd^  kann.  Die  Maechioe  arbeitet  da- 
mit einen  Zwei-  und  Eina-  oder  auch  Drei-  and  Eina-Rand  nmd  ohne 
Naht  als  Oberatück  der  Socke.  Da  nun  die  Nadehi  beider  Reihen 
einander  ganz  gleich  sind^  so  kann  man  diejenigen  der  Maschine,  ohne 
ihre  Maschen  su  verlieren,  in  den  Stuhl  einsetzen  und  darauf  glatte 
Waare  arbeiten,  direct  an  die  Rundränderwaare  anschliefsend.  Kach 
den  bisher  bekannt  gewordenen  Angaben  im  7ron,  1881  Bd.  18*  S.  297 
und  nach  vorliegenden  Waarenmustem  beginnt  man  den  Strumpf  an 
der  ZehCy  und  zwar  arbeitet  man,  wie  aus  McNarj^s  Maschine  her 
bekannt  ist,  den  halben  Umfang  der  Zehenpartie  zunächst,  spitzt  den- 
selben zu  durch  Osciliren  des  Nadelkranzes  in  kürzeren  Schwingungen, 
erweitert  ihn  dann  wieder,  wobei  die  Seitenkanten  des  ersten  Stückes 
mit  den  folgenden  Reihen  verbunden  werden,  und  stöfst  endlich,  wenn 
die  Spitze  fertig  ist,  deren  untere  Reihe  auf  den  ganzen  Umfang  des 
Nadelkreises  auf,  so  dafs  man  dann  weiter  den  Fufs  als  Rundwaare, 
die  Ferse  als  durch  Hin-  und  Herschwingungen  des  Kopfes  entstehende 
Ausbiegung  und  den  Längen  wieder  als  Rundwaare  glatt  arbeiten, 
daran  aber  durch  Einhängen  der  Rändermaschine  und  Einsetzen  ein- 
zelner Stuhlnadeln  in  sie  das  elastische  Randstück  direct  anschliefseo 
kann. 

SchlUtenbeirkb  för  Strickmaschinen  von  Oir.  Schmidt  in  Neckar^ 
sulm,  Württemberg  («D.  R.  P.  Nr.  16613  vom  10.,  Mai  1881).  Um 
bei  Maschinen  mit  breitem  Nadeiraum  das  Gewicht  des  Schlittens 
möglichst  zu  vermindern,  dadurch  den  Antrieb  zu  erleichtem,  eine 
gleichförmige  Schlittenbewegung  zu  erzielen,  eine  gröfsere  mittlere 
Geschwindigkeit  anwenden  zu  können  und  bei  Aufstellung  der  Maschine 
Raum  zu  ersparen,  ist  die  für  die  hin-  und  hergehende  Bewegung  des 
Schlittens  seither  übliche  Schubstange  mit  schwingendem  Hebel  durch 
eine  endlose  Kette  ersetzt  und  gleichzeitig  der  Schlitten  in  2  Theile 
getheilt  worden,  so  dafs  die  vorderen  und  hinteren  Schlofsmechanismen 
je  gesonderte  Schlittenführung  haben,  welch  letztere  an  den  Maschinen- 
tisch angegossen  sind.  An  die  Schlitten  sind  die  Gleitstückkästen  be- 
festigt In  denselben  ist  je  ein  mit  einem  Kettenglied  verbundenes 
Gleitstück  a  (Fig.  10  Taf.  25)  geführt.  Bei  der  Bewegung  der  Kette 
wird  —  kurz  ehe  das  mit  dem  Gleitstück  verbundene  Kettenglied  beim 
Kettenrad  anlangt,  die  geradlinige  Bewegung  verläfst  und  die  Kreis- 
bewegung beginnt  —  durch  die  schiefe  Ebene  6  der  Riegel  c  gehoben, 
der  Sperrstift  i  zurückgezogen,  dadurch  das  Gleitsück  ausgelöst,  welches 
nun  in  seiner  Führung  gleitet.  Während  dessen  vermindert  sich  die 
Geschwindigkeit  des  Schlittens  nach  dem  Gesetz  der  Sinusbewegung 
bis  auf  Null  im  todten  Punkt  und  beginnt  nach  demselben  Gesetz  die 
rückläufige  Bewegung.  0.  W, 
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Saladin's  Vomclitimg  an  Banmwollstrecken  zur  Yer- 
hindenmg  des  Wickeins. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  S& 

Um  das  zuweilen  recht  stark  auftretende  Wickeln  der  Bänder  in 
«Ten  Baumwollstrecken  zu  yerhindem,  wird  von  E.  Saladin  im  Bulletin 
de  Rouen^  1881  8.  305  empfohlen,  vor  die  Yordercjlinder  noch  ein 
aus  Riffel-  und  Ledercjlinder  bestehendes  Walzenpaar  zu  legen, 
^welches  weder  Verzug  gibt,  noch  mit  besonderem  Druck  Tersehen  ist. 
Durch  dieses  der  Kammgarnspinnerei  entlehnte  Walzenpaar  werden 
die  aus  den  letzten  Streckwalzen  herauslaufenden  Bänder  sogleich  bei 
geringem  Druck  ergriffen  und  weiter  geftihrt,  ohne  dafs  die  Fasern 
^Neigung  zeigen  sollen,  an  den  Cy lindern  zu  haften.  Die  Anbringung 
dieser  Führungscylinder  dürfte  in  den  meisten  Fällen  leicht  auf  die 
durch  Fig.  11  Taf.  25  angegebene  Weise  möglich  sein.  Hieraus  ist 
ersichtlich,  dafs  der  Putzdeckel  nicht  bis  über  die  Führungscylinder 
leicht.  Dieser  würde,  da  der  Lederroller  nur  mit  seinem  Eigen- 
gewicht aufruht  ^  die  Bewegung  der  letzteren  hindern.  Diese  vor- 
gelegten ,  ohne  Streckwirkung  und  besonderen  Druck  laufenden  Gylin- 
der  sollen  nicht  allein  das  Wickeln  yerhüten  und  dadurch  Verluste 
verringern  und  die  Führung  der  Maschine  .erleichtem,  sie  sollen  auch 
•ine  gröfsere  Arbeitsgeschwindigkeit  ermöglichen ,  so  dafs  die  Leistung 
der  Maschine  eine  Steigerung  erfährt  Sie  werden  besonders  für  Fein- 
strecken empfohlen^  auch  bei  der  Würgelmaschine  sollen  sie  gute 
Dienste  leisten. 

Derselbe  Bericht  führt  noch  eine  andere  seit  einiger  Zeit  von  eng- 
Kschen  Fabriken  angewendete  Vorrichtung  zur  Verhinderung  des 
Wickeins  an,  welche  in  Fig.  12  Taf.  25  abgebildet  ist  Auf  den 
Putzleisten  der  Riffelcylinder  sind  Zungen  aus  polirtem  Kupfer  ange- 
bracht Diese  sollen  die  Bänder  leicht  verdichten  und  etwa  heraus- 
stehende Fasern  glatt  an  den  Bandkörper  anlegen.  Gegen  diese 
Anordnung  läfst  sich  nur  einwenden,  dafs  dadurch  die  hin-  und  her- 
gehende Bewegung  der  Bänderführer  aufgehoben  wird  und  die  Leder- 
eylinder  sich  rascher  abnutzen  werden.  A.  L, 


Maschine  zur  Herstellung  von  Dichtoiigssclintlren. 

Kit  Abbildungen  auf  Tafel  t6. 

Die  sogen,  englische  Stopfbüchsenpackung,  welche  neuerdings  wegen 
ihrer  mannichfachen  Vortheile    eine    allgemeinere   Verwendung    bei 
Dinc^er*«  polyt.  Joarnal  Bd.  «43  R.  4.  18S2/1.  21 
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Dampfmaschinen  u.  dgl.  gefonden  hat,  besteht  aus  einer  gröfseren 
AnzflJil  Ton  mit  Talkerde  ^  Paraffin  oder  flüssigen  Fetten  getrftnkten 
Gamfftden,  welche  meist  mit  noch  einer  Anzahl  von  ebenfalls  getränkten 
Fäden  umflochten  oder  umsponnen  sind.  Während  bei  den  gewöhn- 
lichen Methoden  die  Anfertigung  des  Kernes  und  die  der  äufseren 
Umhüllung  auf  zwei  getrennten  Maschinen  erfolgt,  werden  bei  d^n 
Vorliegenden  Verfahren  von  Wright  und  LaidUer  in  Poplar,  Middlessea^ 
England  (Englisches  Patent  Nr.  693  vom  20.  Februar  1879)  beide  Ope- 
rationen auf  ein  und  derselben  Maschine  ermöglicht  (Vgl.  auch  S.  122 
d.  Bd.)  Fig.  13  und  14  Taf.  25  stellen  die  Maschine  im  Vertical- 
schnitt  mit  zwei  über  einander  liegenden  hohlen  Wellen  und  zwei 
Spulenscheiben,  sowie  im  Grundrifs  dar. 

Die  untere  Hohlachse  a  dreht  sich  in  den  zwei  Lagern  6  und  trägt 
an  ihrem  oberen  Ende  die  Spulenscheibe  c  ^  welche  an  ihrer  Bewegung 
theilnimmt  Auf  c  sind  zwei  oder  mehr  concentrische  Reihen  Stifte  d 
für  die  Spulen  e  befestigt  Am  Kopf  der  Hohlachse  a,  unmittelbar 
über  der  Spulenscheibe  c,  ist  ein  röhrenförmiger  Aufsatz  /  angebracht 
dessen  obere  Oeffnung  durch  eine  bei  h  drehbare  Platte  derart  abge- 
schlossen wird,  dafs  diese  Platte  bei  Seite  gedreht  werden  kann.  Für 
gewöhnlich  wird  sie  aber  durch  eine  federnde  Falle  i  in  ihrer  Lage 
gehalten.  Die  Platte  h  ist  mit  einer  Anzahl  nach  unten  conisch  zu- 
laufender kleiner  Löcher  yersehen,  durch  welche  die  von  den  Spulen  e 
kommenden  Fäden  hindurch  geführt  werden.  Der  Aufsatz  /  läfst  sich 
auf  der  Nabe  der  Spulenscheibe  c  yertical  verstellen,  um  die  Platte  k 
in  die  erford.erliche  Entfernung  von  dem  oberen  Ende  der  Hohlachse  a 
bringen  zu  können.  Das  flüssige  oder  pulverftirmige  Schmiermateriai 
wird  über  der  durchlochten  Platte  h  zugeführt  und  geht  mit  den  Fäden 
durch  die.  Hohlachse  a  abwärts,  wobei  durch  die  Drehung  der  letzteren 
die  Fäden  gezwirnt  werden. 

Nachdem  die  Schnur  die  Hohlachse  a  verlassen  hat,  wird  sie  über 
die  Führungsscheibe  n  nach  der  Abzugsrolle  m  und  von  hier  aus  über 
Führungsrolle  p  nach  dem  rotirenden  Haspel  q  geleitet,  wo  dieselbe 
aufgewunden  wird.  Die  um  die  Abzu^sroUe  m  herumgefbhrte  Schnur 
wird  durch  die  kleine  Scheibe  r  in  den  Rinnen  der  ersteren  gehalten, 
und  zwar  kann  die  Scheibe  r  mittels  des  Handhebels  s  mehr  oder 
weniger  an  die  Scheibe  m  angedrückt  werden. 

Die  Bewegungseinrichtung  ist  aus  Fig.  14  zu  ersehen.  Auf  der 
Hauptwelle  t  ist  die  Fest-  und  Losscheibe  t^^t^  befestigt  Von  hier  aus 
erhält  die  zur  Hohlachse  a  parallele  Welle  ti  mittels  der  Winkel- 
räder ihre  Drehung  und  überträgt  dieselbe  auf  a  mittels  des  offenen 
oder  gekreuzten  Riemens  v^  je  nach  der  Zwirnung,  welche  die  Dich- 
tungsschnur erhalten  soll.  Die  Abzugsrolle  m  erhält  eine  langsame 
Bewegung  durch  die  auf  der  Welle  v  sitzende  Schnecke  w.  Diese 
Uebertragung  kann  durch  Wechsel  der  Zahnräder  bei  l  zwischen  Welle  t 
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und  V  geändert  werden.    Der  Haspel  9  wird  durch  Vermitielung  der 
Reibangsräder  x  bewegt. 

Will  man  nun  die  einfache  Schnur  mit  einer  zweiten  und  dritten 
Lage  Ton  Fäden  umspinnen,  so  bringt  man  in  der  Verlängerung  über 
der  erwähnten  Hohlachse  a  eine  zweite  y  bezieh,  auch  eine  dritte 
Hohispindel  an,  welche  gleichfalls  mit  Spulenscheibe  und  den  übrigen 
Theilen  ausgerüstet  sind.  Aus  Fig.  13  ist  die  Anordnung  der  Zufüh- 
rung von  flüssigem  Schmiermaterial  ersichtlich;  der  Oelbehftlter  Z  ist 
an  einem  Arm  9  des  Gestelles  befestigt  Die  obere  Hohlachse  y  wird 
ebenfalls  durch  einen  Riemen  getrieben,  und  zwar  kann  man  beide 
Spulenscheiben  entweder  nach  gleichen,  oder  nach  entgegengesetzten 
Achtungen  drehen  und  dadurch  eine  verschiedene  Zwimung  der  Dich- 
tungsschnur erzielen.  E.  B, 


Livesey's  Antrieb  für  Schlichtmajschineii. 

Mit  einer  AbbUdong  auf  Tafel  25. 

Fig.  15  Taf.  25  zeigt,  dafs  der  Antrieb  der  Schlichtmaschine 
mittels  Riemenkegel  erfolgt.  Durch  Verlegen  des  Riemens  auf  den 
Kegeln  wird  für  jede  Kette,  jede  Temperatur  u.  s.  w.  und  jeden  6am- 
baumdurchmesser  die  richtige  Arbeitsgeschwindigkeit  erzielt.  Neu  und 
zweckmäfsig  ist  die  Einschaltung  einer  Reibungskupplung  der  ge- 
wöhnlich bei  Schlichtmaschinen  zu  findenden  Bauart  bei  6  und  einer 
Klauenkupplung  bei  d.  Mit  Hilfe  der  Reibungskupplung  bei  b  läfst 
sich  die  Spannung  der  Kette  während  der  ganzen  Dauer  der  Aufwin- 
dung constant  halten.  Die  Klauenkupplung  bei  d  ermöglicht  jede 
beliebige  Drehung  des  Schlichtbaumes  ohne  Lösung  der  Reibungs- 
kupplung. Auch  soll  dieselbe  die  für  die  Auswechselung  der  Schlicht- 
bäume erforderliche  Zeit  wesentlich  verkürzen  lassen.  (Nach  dem 
.  Textile  Manufactvrer^  1881  S.  386.) 


Glayton's  positiver  Anfwinderegnlator  für  mechanisclie 

Webstühle. 

Mit  Abbildungen  auf  Tarel  35. 

Jede  positive  Aufwindevorrichtung  hat  einer  wichtigen  Bedingung 
zu  genügen:  es  mufs  die  für  jeden  Schufs  eingeholte  Gewebelänge  8 
constant  sein.  Wird  nun  das  Gewebe  direct  auf  den  Zeugbaum  ge- 
wunden, ist  dessen  augenblicklicher  Halbmesser  r  und  erhält  derselbe 
für  jeden  Schufs  Drehung  um  einen  Winkel  co,  so  mufs  a  ^=r(o  sein. 


Digitized  by 


Google 


304    Clayton's  positiver  Aufwinderegulator  für  mechanische  Webstahle. 

• 
Im  gegebenen  Falle  wächst  r.  Soll  nun  die  Gleichung  s  :=  rcD  wäh- 
rend der  Zeugbaumfüllung  bestehen,  so  muh  co  umgekehrt  propor- 
tional r  sein.  Der  Drehwinkel  mufs  mit  zunehmendem  Zeugbaum- 
halbmesser abnehmen.  Da  nun  die  praktische  Verwirklichung  dieses 
Gesetzes  einige  Schwierigkeiten  bietet,  so  finden  wir  derartige  Auf- 
winderegulatoren nur  äufserst  selten.  Wohl  ^/4  aller  mechanischen 
Webstühle  besitzen  zum  Einholen  des  Zeuges  eine  Rauhwalze.  Da 
bei  dieser  Anordnung  der  Halbmesser  constant  bleibt ,  so  ist  auch  der 
Drehwinkel  o  vom  Anfang  bis  zum  Ende  des  Webens  constant.  Aber 
nicht  alle  Gewebe  vertragen  die  Berührung  mit  so  rauher  Fläche, 
wie  sie  der  Sandbaum  o.  dgl.  bietet;  letzterer  ist  z,  B.  bei  Seiden- 
stühlen nicht  anwendbar.  Hier  hilft  man  sich  mit  einer  annähernden 
Erfüllung  der  Gleichung  s  =  rcj.  Der  das  Gewebe  direct  aufneh- 
mende und  einholende  Zeugbaum  erhält  etwa  0°',4  Durchmesser  und 
kann  nun  ohne  starke  Yergröfserung  des  Durchmessers  eine  bedeu- 
tende Zeuglänge  aufnehmen.  Trotzdem  treten  nach  einiger  Zeit  durch 
den  Fadenzähler  nachweisbare  Veränderungen  im  Schufsstande  auf, 
welche  durch  Aufstecken  eines  anderen  Wechselrades  beseitigt  wer- 
den. An  Stelle  dieser  unvollkommenen,  eine  unausgesetzte  scharfe 
Controle  erfordernden  Einrichtung  soll  ClayUm*8  Aufwinderegulator 
treten ,  weicher  bei  Aufwickeiung  des  Gewebes  auf  einen  Zeugbaum 
von  kleinem  Durchmesser  den  Drehwinkel  (o  abhängig  macht  vom 
Halbmesser  r,  so  dafs  die  Gleichung  5  =  ro?  für  jedes  r  streng  er- 
füllt wird.  Dieser  Regulator  ist  nach  dem  Textüe  Manufacturer^  1881 
S.  386  in  den  Fig.  16  und  17  Taf.  25  dargestellt.  Der  Zeugbaum  w 
erhält  unter  Vermittlung  von  Rädervorgelegen  Drehung  von  der 
Welle  8  aus.  Auf  dieser  ist  die  Scheibe  a  festgekeilt,  welche  die 
Stelle  des  Sperrrades  vertritt  und  durch  bei  b^  liegende  Klemm-  oder 
Reibungsklauen  an  Rückdrehung  verhindert  wird.  Die  Scheibe  a  er- 
hält für  jeden  Schufs  Vorwärtsdrehung  durch  die  Klemmklaue  6, 
weiche  von  dem  von  der  Ladenstelze  p  aus  in  schwingende  Bewegung 
versetzten  Hebel  c  getragen  wird.  Der  Ausschlag  des  Armes  c,  also 
auch  der  Drehwinkel  co  des  Klemmrades  a,  ist  nun  in  folgender  Weise 
vom  Zeugbaumhalbmesser  abhängig  gemacht.  Auf  dem  Zeugbaum  w 
ruht  die  Fühlwalze  h^  welche  sich  bei  zunehmender  Füllung  des 
ersteren  hebt  Mit  dieser  Walze  ist  das  linke  Ende  des  Lenkers  g 
durch  die  Stange  /  verbunden.  Durch  jede  neue  Zeuglage  auf  dem 
Waarenbaum  wird  hiernach  ein  Hinaus  verlegen  des  Angriffspunktes 
des  Lenkers  g  im  Hebel  c  erfolgen,  oder  mit  anderen  Worten  eine 
Verkleinerung  des  Winkeis  (o.  Ist  der  Regulator  richtig  eingestellt, 
so  mufs  er  hiernach  für  jeden  Zeugbaumhalbmesser  regelrecht  arbeiten. 
Qayton  glaubt,  diesen  Regulator,  welcher  bisher  für  Seidenstühle 
Verwendung  gefunden  hat,  eine  weitere  Verbreitung  geben  zu  können, 
und   hat   hierbei   zunächst  die  auf  feine  Baumwollgewebe  gehenden 
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Stühle  im  Auge.  Als  Vortheile  gegenüber  den  mit  Sandbaum  arbei- 
tenden Stühlen  wird  angegeben:  Wegfall  des  Sandbaumes ^  des  Druck- 
baumes mit  Belastungshebeln  und  Gewichten,  Erspamifs  von  mehr  als 
3/4  der  Wechselräder,  und  als  Vorzüge  vor  dem  mit  grofsem  Zeug- 
baum yersehenen  Seidenstuhl:  kleiner  Zeugbaum,  gleiche  Ersparnifs 
an  Wechselrädem  wie  oben.  Weiter  kommt  noch  hinzu,  dafs  die 
Einstellung  des  Regulators  für  Tcrschiedene  Sohufsdichten  sehr  ein- 
fach durch  Verlegen  des  Angriffspunktes  des  Lenkers  g  an  der  Laden- 
stelze erfolgt  und  sich  jeder  beliebige  Schufsstand  ohne  Schwierigkeiten 
erreichen  läfst.  Auch  soll  derselbe  weit  weniger  Ausbesserungen  ver- 
anlassen als  der  gewöhnliche  positive,  mit  Sperrrad  und  Sperrkegeln 
versehene  Regulator,  bei  welchem  sich  namentlich  die  letzteren  rasch 
abnutzen.  A,  L, 


Farran's  Schneidapparat  für  Doppelsammt. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  26. 

Damit  die  Schnittfläche  beim  Aufschneiden  von  Doppelsammt  ein 
recht  gleichmäfsiges  Aussehen,  d.  h.  alle  getrennten  Polfäden  die 
gleiche  Länge  erhalten,  hat  Jokn  Farran  in  Manchester  (.*D.  R.  P. 
EL  86  Nr.  14368  vom  6.  April  1880)  einen  Schneidapparat  construirt, 
bei  welchem  das  Messer  nur  während  seines  Hinganges  wirkt,  dagegen 
während  des  Rückganges  aufser  Thätigkeit  gebracht  wird,  was  zugleich 
eine  abgesetzte  Zuführung  des  Doppelzeuges  bedingt.  Vom  Waaren- 
baum  q  (Fig.  18  bis  20  Taf.  25)  gelangt  der  Doppelsammt  zwischen 
die  sorgfältig  ausgeführten  und  genau  parallel  gestellten  Walzen  r,  r^ 
vor  die  Bahn  des  Aufschneidemessers  t,  um  ruckweise  durch  die  Ab- 
führwalzen 11,  V  und  Ui|,Vf  nach  oben  bezieh,  unten  abgeführt  zu  wer- 
den. Das  Messer  t  ist  um  den  Zapfen  l  drehbar  auf  dem  Schlitten  x 
gelagert,  welch  letzterer  seine  Führung  auf  den  zu  den  Walzen  ia,  v,  r 
parallelen  Schienen  to,  to^  findet  und  durch  den  Riemen  y  (Fig.  18) 
hin  und  her  bewegt  wird.  Während  dieser  Bewegung  nimmt  der  das 
Messer  t  tragende  Hebel  m  eine  senkrechte  Lage  zur  Längsrichtung 
der  Walzen  ein  \  am  Ende  des  Hinganges  stöfst  er  jedoch  am  Feder- 
hebel n  an,  wodurch  er  in  schräge  Lage  gebracht  wird,  also  das 
Messer  aufser  Thätigkeit  gelangt.  Beim  Rückgange  stöfst  der  Messer- 
hebel m  dagegen  am  Federhebel  n^  an,  wodurch  ersterer  wieder  in 
seine  alte  senkrechte  Lage  gestellt  wird,  das  Messer  also  den  Schnitt 
ausführt  Einkerbungen  im  Hebel  0,  welcher  durch  eine  Feder  ange- 
prefst  wird,  halten  den  Messerhebel  in  seiner  jeweiligen  Stellung  fest. 
Die  Schneide  des  Messers  t  wird  hierbei  nach  jedem  Gang  durch  die 
Schleifsteine  Ar,/;^  geschärft. 
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Die  hin  -  uad  hergehende  Bewegung  des  Schlittens  geschieht  hier- 
bei durch  den  Riemen  y  von  der  Scheibe  z  aus,  deren  in  ihrer 
Drehungsrichtung  wechselnde  Rotation  von  der  Antriebwelle  durch 
Einschaltung  eines  Kurbelviereckes  abgeleitet  wird.  Die  ruckweise 
Bewegung  der  Abführwalzen  wird  dagegen  durch  Sperrräder  i  und  i^ 
bewirkt,  deren  Klinken  auf  Winkelhebeln  h^h^^  sitzen^  die  von  a.uf  der 
Antriebwelle  angebrachten  Daumen  bewegt  werden  und  deren  Schüb- 
linge durch  in  den  Hebeln  h^  h^  befindliche  Schlitze  je  nach  Art  des 
Sammtes  veränderlich  ist  Leider  ist  der  gewifs  schönere  Schnitt 
dieses  Apparates  durch  einen  Verlust  an  Leistungsfähigkeit  desselben 
erkauft.  M.W. 


Hölken's  Verfahren,  Qamsträhne  matt  zu  appretireiL 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  25. 

Die  in  D.  p.  J.  1880  238*205  beschriebenen  Lüstrirmaschine  von 
Hölken  und  Comp,  in  Barmen  hat  in  der  Trockenvorrichtuog  eine  Ver- 
besserung (*D.  R.  P.  Kl.  8  Zusatz  Nr.  14916  vom  8.  März  1881)  er- 
fahren, welche  in  Fig.  21  Taf.  25  skiszirt  ist.  Statt  einer  hohlen 
Dampfplatte  ist  hier  ein  Wärmekasten  D  zur  Trocknung  der  Gam- 
strfthne  angewendet ,  welcher  aus  einem  Behälter  besteht,  der  durch 
die  Wand  B  in  zwei  Räume  abgetheilt  ist  Am  unteren  Ende  ist 
der  Kasten  D  offen  und  daselbst  mit  zwei  Gasröhren  e  versehen, 
welche  Brenner  zur  Erwärmung  der  Luft  speisen.  Die  erhitzte  Luft 
durchzieht  den  Kasten  D  im  Sinne  der  eingezeichneten  Pfeile,  er- 
wärmt die  obere  Deckplatte  C  (durch  die  Zwischenwand  D  ist  ein 
Glahendwerden  von  C  und  dadurch  ein  Versengen  des  Games  ver- 
mieden) und  tritt  am  unteren  Ende  aus.  Die  passiven  Wände  des 
Wärmekastens  sind  zur  Yerhatung  von  Wärmeveirlusten  hohl  und  mit 
Schlackenwolle  o.  dgl.  ausgefüllt  Nur  die  Deckwand  C  und  die 
Zwischenwand  B  bestehen  aus  einfachem  Blech. 


T.iihri^'s  Wasserkläranlage  für  EohlenwäsclieiL 

mt  Abbltauii««u  t^Tafel  J6. 

Um  thunlichst  allen  denjenigen  üebelß  entgegen  zu  arbeiten,  welche 
damit  verbunden  sind,  dafs  die  aus  den  Kohlenwäschen  abfliefsenden 
Wasser  trotz  des  meist  erfolgenden  Durchganges  durch  eine  Anzahl 
von  Klärsümpfen  doch  nicht  unbeträchtliche  Mengen  sehr  feiner  Kohlen- 
und  Bergetheilchen  mit  sich  filhren,  hat  C.  Diihrig  in  Dresden  (»D.  R.  P. 
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Kl.  1  Nr.  13  999  Tom  3.  October  1880)  eine  Wasserkläranlage  in 
Vorschlag  gebracht,  bei  welcher  FasohineD  von  Birkenreisig  die  wesent- 
lichste Rolle  spielen.  Etwas  yerscbieden  ist  die  Behandlung  der  Kohlen 
führenden  Wasser  von  der  der  Bergetrflbe  mit  Rücksicht  auf  die 
mindestens  un  vielen  Orten  noch  mögliche  Verwerthung  von  Kohlen- 
schlämmen zur  Kokerei  und  Feuerung. 

Die  aus  den  Setzmaschinen  abfliefsende  Kohlentrübe  wird  zunächst 
in  einen  grOfseren,  mit  Birkenreisig  überdeckten  Sumpf  geführt,  aus 
welchem  der  Abfiufs  über  der  Reisigdecke  liegt,  so  dafs  die  Trübe 
durch  letztere  hindurch  aufsteigen  und  dabei  den  grOfsten  Theil  der 
mitgeführten  feinen  Kohle  absetzen  mufs.  Aus  dem  Abflufsgerinne 
treten  nun  die  noch  weiter  zu  klärenden  Wasser  in  ein  aus  zwei 
neben  einander  liegenden  Abtheilungen  Ä  (Fig.  10  und  11  Taf.  26) 
bestehendes  Spitzkastensystem,  in  dessen  Hälften  je  eine  Schicht 
Birkenreisig  h  in  flacher,  einander  entgegengesetzter  Neigung  fest  liegt. 
Unterhalb  der  Faschinendecken  der  ersten  Abtheilung  tritt  bei  m  die 
Trübe  ein,  nimmt  ihren  Weg  durch  das  Reisig  hindurch  in  die  zweite 
Abtheilung,  in  welcher  sie  wiederum  unter  dem  Reisig  eintritt  und  ver- 
läfst  durch  dieses  den  Apparat  geklärt  Im  unteren  Theile  der  Spitz- 
kästen sind  eine  Anzahl  kleiner,  trichterförmiger  Scheidungen  c  ange- 
bracht, oben  mit  gelochten  Spitzen  versehen  und  mit  halbkreisförmi- 
gen, gelochten  Blechkappen  d  überdeckt.  Unter  den  Spitzen  liegen 
kleine,  als  Sickerkanäle  dienende  Rinnen  und  die  Trichtermündungen 
selbst  sind  mit  Schieberverschlufs  g  versehen,  welcher  den  Austritt 
der  concentrirten  Massen  regelt.  Letzteren  wird  durch  die  Blech- 
kappen möglichst  viel  Wasser  entzogen  und  gehen  sie  dann  in  einen 
gröfseren  Sumpf  C  bis  zu  erfolgender  weiterer  Verwerthung. 

Auch  die  Bergetrübe  fliefst  durch  einen  mit  Reisig  überdeckten 
Sumpf  hindurch  in  das  Sumpfkastensystem  B  mit  zwei  Reihen  zu  je 
7  Abtheilungen,  die  durch  verticale  Wände  von  Yg  der  Höhe  der 
Umfassungen  von  einander  getrennt  sind.  Jede  Abtheilung  besitzt  in 
der  Mitte  ihres  horizontalen  Bodens  eine  rechteckige ,  durch  Schieber  % 
geschlossene  Oeffnung,  aus  welcher,  sobald  der  Schlamm  sich  in  einer 
der  beiden  Reihen  angehäuft  hat  und  nachdem  die  Trübe  in  die  an- 
dere Reihe  geschlagen  worden  ist,  der  Schlamm  in  untergeschobene 
Wagen  abgelassen  wird.  An  den  Längswänden  der  Abtheilungen  liegen 
flach  ansteigende  Siebbleche  k  mit  darunter  befindlichen  Abflufsrinnen  /, 
durch  welche  das  aus  den  niedergeschlagenen  Schlämmen  sich  noch 
ausscheidende  Wasser  abfliefst.  8—L 
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Mit  einer  Abbildujig  auf  Tafel  26.     * 

Ueber  einen  von  Laporte  und  Jowrjou  constroirten  Apparat  zum 
Verwaschen  von  Kohlen,  berichtet  die  Oesterreichische  Zeitschriß  für 
Berg  -  und  Hüttenwesen^  1881  S.  520.  Wenn  man  in  ein  rundes  OefäTs 
die  unreine  Kohle  unter  Wasser  einbringt  und  durch  eine  im  Mittel- 
punkte stehende,  mit  Armen  oder  Schaufein  versehene  Welle  in  krei- 
dende Bewegung  versetzt,  so  sammeln  sich  in  der  Mitte  des  Gefäfses 
reine  Kohlen  an,  nach  dem  Umfange  hin  mehr  und  mehr  mit  Schie- 
fem verwachsene  und  an  dem  Umfang  endlich  taube  Massen.  Durch 
am  Boden  angebrachte  Oeffnungen  kann  man  dann,  je  nachdem  zwei 
oder  drei  vorhanden  sind,  Kohle  und  Schiefer  oder  beide  neben  einem 
Mittelproducte  abziehen. 

Fig.  12  Taf.  26  gibt  einen  solchen  Apparat  in  doppelter  Construc- 
tion,  in  welchem  di^  aus  der  oberen  Abtheilung  kommenden  Masses 
in  der  unteren  einer  nochmaligen  Reinigung  unterworfen  werden.  Die 
Bewegung  der  Massen  erfolgt  durch  den  Rechen  K  Mit  dem  Apparate 
können  verschiedene  Komgröben  verarbeitet  werden,  je  nach  der  Zahl 
der  Umdrehungen  der  Achse.  Kohlen  und  taube  Masse  werden  ununtap- 
brochen  ausgetragen.  Die  Hauptvortheile  des  Apparates  sollen  gute 
Reinigung  bei  geringer  Arbeit  sowie  wenig  Aufwand  an  Betriebskraft 
und  Wasser,  femer  sehr  kleine  Verluste  und  Verhinderang  der  Sehlamm- 
bildung sein.  Es  wird  angeführt ,  dafs  Kohlen  von  4°^°^  Koragröfse  mit 
23  Proc.  Aschengehalt  auf  8,5  Proc,  Kohlen  von  15mm  Gröfse  mit 
16  Proc.  Aschengehalt  auf  7,5  Proc.  Aschengehalt  herabgebracht  wor- 
den sind. 

Eine  ähnliche  Trennung  schwerer  und  leichter  Körper,  wie  solche 
hier  durch  kreisförmige  Bewegung  derselben  hervorgebracht  wird, 
findet  auch  beim  gewöhnlichen  Setzprocefs,  nur  mit  umgekehrter 
Wirkung,  in  der  Weise  statt,  dafs  hier  die  schwereren  Theile  vor- 
zugsweise in  der  Mitte  des  Setzsiebes,  die  leichteren  mehr  nach  des 
Rändern  hin  und  ganz  besonders  in  den  Ecken  sich  anhäufen  \m4L 
zwar  bei  Erzen,  welche  nur  mit  geringeren  Mengen  tauben  Gesteins 
gemengt  sind,  in  der  Art,  dafs  z.  B.  bei  dem  Magneteisenerz-Bergbau 
zu  Berggiefshübel ,  woselbst  man  Setzmaschinen  mit  festem ,  nach  der 
Mitte  zu  von  den  Seiten  etwas  abfallenden  Sieben  hat,  während  die 
Maschinen  im  Gange  sind ,  nur  ein  grofser  Löffel  auf  die  Mitte  des 
Siebes  gebracht  wird,  um  nach  Verlauf  weniger  Secunden,  gefüllt  mit 
reinem  Magneteisenstein,  wieder  herausgehoben  zu  werden,  während 
der  Löffel  in  den  Ecken  des  Siebes  sich  mit  der  leichteren  Gangart 
füllt  S-L 
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Mit  Abbildungen  auf  Tafel  26. 

Die  Firma  Wifsmann  und  Wallegg  in  Wien  und  Frankfurt  a.  H. 
hat  sich  in  neuerer  Zeit  durch  Herstellung  verbesserter  Zeicheninstru- 
mente  sehr  yerdient  gemacht  und  mehrere  Patente  in  dieser  Richtung 
erhoben.  Im  Anschlufs  an  den  Bericht  8.  205  d.  Bd^  soll  im  Folgen- 
den noch  deren  Reifsfeder  und  Reductionszirkel  Besprechung  finden. 

Die  Beifsfedem  (vgl.  *  D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  13342  vom  13.  December 
1879)  sind  sämmüich  mit  einem  dreikantigen  prismatischen  Griffe  und 
mit  einem  zwischen  den  Federschenkeln  liegenden  Sperrrädchen  zur 
Einstellung  der  Strichstärke  versehen.  Fig.  13  Taf.  26  zeigt  eine 
solche  Reifsfeder  mit  Punktirstift  zur  Ausführung   von  Punktirungen. 

Der  Griff  Ä  aus  Elfenbein  hat  als  Querschnitt  ein  gleichseitiges 
Dreieck  und  gestattet  ein  sehr  bequemes  Festhalten  der  Reifsfeder  in 
gewünschter  Stellung;  man  legt  dabei  den  Daumen  auf  die  Seiten- 
fläche a,  den  Zeigefinger  auf  6  und  den  Mittelfinger  auf  c.  Zur  Ein- 
stellung der  Strichstärke  dient  eine  kleine  Schraube,  welche  in  dem 
einen  Federschenkel  d  durch  einen  kleinen  Stift  gehalten  wird,  wäh- 
rend durch  die  Drehung  einer  als  Sperrrädchen  ausgebildeten  Mutter  / 
der  andere  Federschenkel  e  in  gröfseren  oder  geringeren  Abstand  zum 
Schenkel  d  gebracht  werden  kann.  Zum  Festhalten  des  Sperrrädchens 
in  einmal  eingestellter  Lage  dient  ein  kleiner  Sperrkegel  g^  welcher 
durch  eine  schwache,  auf  seinem  Rücken  liegende  Feder  nur  so  stark 
in  die  Zähne  des  Rädchens  /  eingreift,  dafs  dieses  in  jeder  Richtung 
und  auch  während  des  Ziehens  einer  Linie  mit  dem  Ringfioger  der 
die  Feder  haltenden  Hand  in  Drehung  versetzt  werden  kann,  wodurch 
eine  Aenderung  der  Strichstärke  während  des  Ziehens  möglich  wird. 
Die  Ausführung  gleichmäfsig  variirender  Strichstärke  erfordert  jedoch 
bedeutende  Üebung;  besonders  schwierig  ist,  eine  gleichmäfsige  Zu- 
nahme des  Striches  zu  bewirken,  weil  dabei  der  Ringfinger  das  Sperr- 
rädchen in  der  Richtung  nach  der  Spitze  der  Reifsfeder  zu  umdrehen 
mufs,  was  für  die  Hand  unbequem  ist.  Zur  Benutzung  bei  Punkti- 
rungen dient  das  durch  die  Stellschraube  i  einstellbare,  seitlich  liegende 
Plättchen  /i,  welches  mit  einem  Schlitze  auf  einem  kleinen,  in  dem 
Federschenkel  d  eingeschraubten  Stifte  läuft,  am  unteren  Ende  aber 
in  eine  stumpfe  Spitze  übergeht,  welche  beim  Gebrauch  über  den 
Erhabenheiten  und  Vertiefungen  von  Punktirlinealen  herstreicht  und 
dadurch  ein  abwechselndes  Ziehen  der  Feder  oder  Abheben  derselben 
vom  Papier  bewirkt. 

Der  Rßductuynszirkel  ist  aus  dem  Bestreben  hervorg^angen ,  den 
Zirkelspitzen  eine  solche  Lage  zu  geben,  dafs  dieselben  beim  Abgreifen 
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und  Abstechen  in  Dormaler  Richtung  auf  die  Papierfläche  sa  stehen 
kommen.  Fig.  14  Taf.  26  zeigt  den  Zirkel  in  Vs  ^*  Or.  Am  Ende 
jedes  der  beiden  um  Gelenk  g  drehbaren  Zirkelschenkel  A  und  B  ist 
senkrecht  dazu  je  eine  Zirkelspitze  a  und  6  eingeschraubt;  die  Re- 
ductionsspitzen  c  und  d  sind  auf  zwei  kleinen  Schiebern  e  befestigt 
und  können  mit  diesen  in  geschlossener  Lage  des  Zirkels  gemein- 
schaftlich auf  den  Zirkelschenkeln  yerschoben  und  durch  die  Stell- 
schrauben /  daran  festgestellt  werden.  Die  Spitzen  o,  6  und  c,  d 
liegen  in  einer  Ebene  mit  dem  Mittelpunkt  des  Gelenkes  g.  Auf  dem 
einen  Zirkelschenkel  ist  eine  Theilung  angebracht,  die  alle  echten 
Brüche  von  0  bis  1  enthält,  auf  dem  anderen  eine  Theilung,  welche 
dazu  benutzt  wird,  Ereisumfänge  in  eine  zwischen  2  und  20  liegende 
Zahl  gleicher  Theile  einzutheilen. 

Behufs  Reduction  von  Längen  in  bestimmtem  Verhältnifs  stellt 
man  bei  geschlossenem  Zirkel  die  Reductionsspitzen,  welche  sich  in 
Folge  des  Eingriffes  des  Schraubenkopfes  h  des  einen  Schiebers  in  die 
Höhlung  des  anderen  gemeinschaftlich  vorschieben  lassen,  auf  das  ver- 
langte Reductionsverhältnifs  ein,  nimmt  dann  die  betreffende  Länge 
zwischen  die  Zirkelspitzen  a,  b  und  hat  dann  im  Abstand  der  Re- 
ductionsspitzen c,  d  die  reducirte  Länge.  Will  man  die  Seitenlänge 
eines  n -Eckes  wissen,  so  stellt  man  die  Reductionsspitzen  auf  die 
Zahl  n  der  zweiten  Theilung  ein,  nimmt  den  Radius  des  umschrie- 
benen Kreises  in  die  Zirkelspitzen  und  findet  dann  im  Abstand  der 
Reductionsspitzen  die  gesuchte  Seitenlänge.  Der  Zirkel  hat  den  Vor- 
theil,  dafs  man  genau  damit  auftragen  kann,  weil  die  Zirkelspitzen 
immer  normal  zum  Papier  stehen,  dafs  die  ganze  Schenkellänge  des 
Zirkels  zur  Anbringung  der  Theilung  verfügbar  ist  und  dafs  die  Thei- 
lung auch  noch  richtig  ist,  wenn  durch  Abbrechen  oder  Nachschleifen 
der  Zirkelspitzen  die  Länge  derselben  sich  verändert  hat.  Allerdings 
mufs  der  2Ürkel,  der  übrigens  sehr  bequem  zu  öffnen  ist,  in  einer 
etwas  ungewohnten  Lage  benutzt  werden  und  mufs  man  sich  bei 
genauer  Arbeit  beider  Hände  bedienen. 

Eine  Benutzung  des  Zirkels  mit  abgeschraubten  Reductionsspitzen 
als  gewöhnlicher  Stechzirkel  und  in  gestreckter  Lage  der  Schenkel 
als  Stangenzirkel,  wie  es  von  den  Fabrikanten  empfohlen  vnrd,  scheint 
uns  nicht  zweckmäfsig.  Das  Abschrauben  der  Reductionsspitzen  ist 
unbequem  und  in  Folge  entstehender  Abnutzung  des  Gewindes  Grund 
zu  fehlerhafter  Stellung  der  Spitzen;  einer  Verwendung  als  Stangen- 
zirkel steht  der  Umstand  entgegen,  dafs  die  Drehbarkeit  um  Gelenk  g 
bei  gestreckter  Lage  der  Zirkelschenkel  nicht  aufgehoben  werden  kann, 
wodurch  sich  der  Zirkel  leicht  beim  Abstechen  verstellt 

Wifsmann.  und  WaUegg^s  Stechzirkel  mit  verticaler  Spütenfihrung 
beruht  auf  gleichem  Principe  wie  der  Zirkel  von  fi.  Schmidt  in  Berlin 


Digitized  by 


Google 


R.  Blnm^  über  Harlacher's  hydrometrisehen  FlügeL  311 

(1879  234*448),  nur  mit  dem  Unterschiede,  dafs  hier  eine  dtüme 
Stange,  welche  durch  rechtwinklig  zu  den  unteren  Zirkelschenkeln 
gebohrte  Löcher  geht,  die  Paralielführung  der  Zirkelspitsen  bewirkt 
und  die  feine  Einstellung  durch  eine  federnde  Spitze  am  einen  Sdienkei- 
ende  ausgeführt  wird.  Der  Zirkel  ist  übrigens  bandlich  und  sehr 
brauchbar.  ^       A  Zz. 


Harlachefs  liydrometrisclier  Flügel;  von  BicL  Blum, 
Rathsiiigemeiir  in  Leipzig. 

llit  Abbildungen  auf  Tafel  26. 

Wer  Gelegenheit  hatte,  Messungen  von  Wassergeschwindigkeiten 
in  Flufsl&ufen,  Kanälen  u.  dgl.  zu  machen,  wird  sich  mit  Recht  darüber 
beklagt  haben,  dafs  die  hierzu  dienenden  Instrumente  bisher  umständlich 
in  der  Handhabung  waren  und  unbefriedigende  Resultate  ergaben.  Bei 
dem  zu  solchen  Arbeiten  wohl  am  meisten  benutzten  Weltmännischen 
Blttgd  (vgl.  1878  228*416)  wurde  deren  Ausführung  durch  das  immer 
wieder  erneute  Einstellen  des  Zählapparates  und  das  Ausheben  des 
Instrumentes  aus  dem  Wasser,  nachdem  dessen  Geschwindigkeit  in 
einer  bestimmten  Tieflage  gemessen  war,  sehr  erschwert  und  verzögert. 
Dieses  Instrument  war  bis  vor  Kurzem  das  einzige,  welches  bei  Mes- 
sungen in  gröfseren  Ptofllen  die  nothwendige  Zuverlässigkeit  der  Ge- 
nauigkeit gab.  Doch  gerade  der  Umstand,  dafs  viel  Zeit  erforderlich 
war,  die  Wassergeschwindigkeiten  in  einer  bestimmten  Yerticalen  des 
Proflies  in  allen  Tieflagen  vom  Wasserspiegel  bis  auf  die  Flufssohle 
zu  bestimmen  und  diese  Messungen  in  aUen  Yerticalen  des  Profiles  zu 
wiederholen,  liefs  die  erlangten  Resultate  als  nicht  ganz  richtige 
erscheinen;  denn  wohl  in  den  allermeisten  Fällen  war  der  Wasser- 
spiegel zu  Ende  der  Messungen  nicht  mehr  derselbe  wie  am  Anfang 
derselben,  ja  der  Zeitunterschied  bei  Ermittelung  der  Geschwindig- 
keiten in  einer  einzigen  Profilverticalen  liefs  besonders  bei  bedeutenden 
Wassertiefen  die  Wahrscheinlichkeit  zu,  dafs  die  Messungen  in  den 
verschiedenen  Tieflagen  unter  verschiedenen  Bedingungen  gemacht 
worden  und  dafs  die  aus  den.  Beobachtnngsresultaten  berechnete 
mittlere  Wassergeschwindigkeit  unrichtig  sein  konnte. 

Ss  wurden  deshalb  schon  mehrfach  Versuche  gemacht,  das  Arbeiten 
mit  den  Flügeln  dadurch  zu  beschleunigen,  dafs  die  Zählung  der 
Flügelumdrehungen  mittels  elektrischer  Apparate  erfolgte.  So  haben 
Ritter,  Ing6niew  en  chef  des  jxmU  ei  chausa^ee  in  Paris,  im  J.  1859  und 
Ingenieur  Henry  bei  Messungen  in  den  Zuflüssen  des  Erie-Sees  im 
J.  1867  sich  der  elektrischen  Uebertragung  der  Flügelumdrehnng  auf 
Zählwerke  bedient.  Die  Einrichtungen  wurden  aber  von  den  Genannten 
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Belbet  als  unbefriedigend  wieder  aufgegeben  und  erst  den  jahrelangen 
Bemühungen  und  Studien  Ä.  B.  Uarlacher\  Professor  am  k.  k.  deutschen 
Polytechnikum  in  Prag  (*D.  K  P.  Kl.  42  Nr.  11968  vom  28.  December 
1879)  ist  die  Construction  eines  Flügels  zu  verdanken,  welcher  sämmt- 
liche  angeführte  Mängel  der  älteren  Instrumente  beseitigt  und  in  der 
denkbar  kürzesten  Zeit  die  Ermittelung  der  Geschwindigkeit  von  Flufs- 
laufen  mit  einer  Genauigkeit  ermöglicht,  welche  bisher  nicht  zu 
erreichen  war. 

Harlacher  verwarf  schon  die  früher  übliche  Art  der  Verbindung 
des  Flügels  mit  der  Stange,  indem  er  an  einer  mit  ihrer  massiven 
Spitze  fest  in  die .  Flufssohle  eingesetzten  hohlen  Stange  A  (Fig.  1 
Taf.  26)  den  an  einem  Kabel  aufgehängten  Flügel  auf-  und  ab- 
gleiten läfst.  Der  Flügel  B  selbst  ist  in  der  Form  einer  zweischaufe- 
ligen  Schiffsschraube  coostruirt.  (Zur  Messung  ganz  kleiner  Geschwin* 
digkeiten  dürften  Flügel  von  gröfserem  Durchmesser  und  mit  4  Schaufeln 
von  wesentlichem  Yortheil  sein.)  Er  wird  auf  das  vierkantige  Ende 
einer  Stahlwelle  h^^  (Fig.  4)  aufgesteckt  und  mittels  der  Mutter  b^ 
befestigt  Die  Welle  trägt  eine  excentrische  Scheibe  63,  welche  bei 
jeder  Umdrehung  einmal  eine  Stahlfeder  64  streift  und  hierdurch  Schlufs 
und  Unterbrechung  eines  durch  die  Flügeiwelle  geleiteten  elektrischen 
Stromes  bewirkt.  Die  Batterie  ist  zugleich  mit  einem  elektrischen 
Zählwerk  verbunden,  welches  somit  augenblicklich  jede  Flügeldrehung 
anzeigt  Das  Gewicht  des  Flügels  fi,  der  Welle  b^  und  deren  Lage- 
rungskapsel 6)  wird  durch  ein  ruderförmiges  Gegengewicht  65  (Fig.  1, 
4  und  5)  ausgeglichen,  so  dafs  der  Flügel  mit  seiner  Führungshülse  C, 
ohne  sich  zu  klemmen,  an  der  Stange  Ä  gleitet  Die  leichte  Verschieb- 
barkeit desselben  wird  übrigens  noch  durch  mehrere  Laufrollen  Cg 
(Fig.  4  und  6)  gefördert,  welche  an  der  reichlich  ausgebohrten  Hülse  C 
angebracht  sind.  Die  Kapsel  b^  ist  an  der  Hülse  C  so  befestigt,  dafs 
sie  zugleich  mit  den  Befestigungsarmen  69  einen  Gonstructionstheii 
bildet.  Am  unteren  Ende  des  Hohlcylinders  C  ist  eine  kreisförmige 
Scheibe  c^  angeschraubt,  welche  zu  verhindern  hat,  dafs  der  Flügel 
bei  seiner  Abwärtsbew^ung  längs  der  Stange  Ä  der  Flufssohle  zu  nahe 
kommen  kann.  Im  Innern  der  Hülse  C  ist  eine  Kapsel  c^  (Fig.  5  bis  7) 
angebracht,  weiche  eine  gegen  die  kolbenartige  Verstärkung  eines  Messing- 
Stiftes  C4  wirkende  Feder  C3  enthält.  An  dem  oberen  Ende  des  Stiftes  C4 
ist  das  Kabel  befestigt,  welches  die  Theile  C  und  65  mit  dem  Flügel  B 
trägt  Die  innere  Kapsel  c^  ist  mit  der  Hülse  C  durch  einen  Arm  c^ 
(Fig.  5,  und  6)  verbunden,  welcher  durch  einen  Schlitz  der  Stange  A 
tritt  und  zugleich  jede  Drehung  deß  Flügels  auf  der  Stange  hindert. 

Nachdem  der  Flügeiapparat  an  das  Tau  D  angehängt  und  über 
die  Stange  A  geschoben  ist,  deren  Höhlung  das  Tau  aufnimmt,  wird 
an  dem  oberen  Stangenende  der  Arm  E  mit  der  Laufrolle  e«  (Fig.  1) 
befestigt,  über  welche  das  Tau  D  gelegt  und  der  Trommel  F  zugeführt 
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wird.  Der  Lagerrahmen  /|  der  Trommei  ist  mittels  des  Zapfens  /^  in 
einem  Arm  0  (Fig.  1  bis  3)  befestigt,  welcher  an  der  Stange  Ä  mit 
Hilfe  der  Elemmhttlse  g^  angebracht  wird.  Dreht  man  die  Trommel 
mittels  der  Earbel  /g  in  entsprechender  Richtung,  so  wickelt  sich  das 
Tau  D  auf  jeoe  auf,  wobei  dasselbe  den  am  Trommelumfang  einge- 
drehten Rillen  folgt;  der  Flügel  wird  bei  jeder  Trommelumdrehung 
genau  um  1^  gehoben.  Zum  Niederlassen  des  Flügels  bedient  man 
sich  jedoch  nicht  der  Kurbel,  sondern  man  überläfst  den  Flügel  sich 
selbst.  Seine  Fallgeschwindigkeit  wird  hierbei  durch  den  Windfang  f^ 
regulirt,  welcher  durch  das  Räderwerk  f^  mit  der  Trommelachse  in 
Verbindung  steht.  Das  Sinken  des  Flügels  tritt  nach  dem  Auslösen 
des  Räderwerkes  durch  den  Hebel  fj  ein.  Der  sinkende  Flügel  dient 
zugleich  zum  Messen  der  Stromtiefe,  da  er  bei  jedem  Meter  Fall  die 
Trommel  einmal  zurückdrehte  Theilbeträge  der  Drehung  werden  an 
einem  mit  der  Trommelachse  gekuppelten  Zifferblatt  abgelesen. 

Die  Tom  Oestell  isolirte  Contactfeder  64,  welche  sich  mittels  des 
Schräubchens  6^  (Fig.  4  und  5)  reguliren  läfst,  ist  durch  die  Schräub- 
chen  67  an  die  Messingkapsei  b^  befestigt.  Eines  dieser  Schräubchen 
dient  nun  zugleich  als  Klemme  für  den  isolirten  Draht  Crj  (Fig.  5  und  7), 
welcher  andererseits  an  den  isolirten  Kolben  des  unmittelbar  an  das 
Tau  D  angehängten  Messingstiftes  C3  befestigt  ist.  Das  Tau  D  selbst 
besteht  aus  mit  Isolirmaterial  umhüllten  Kupferdrähten  und  stellt  die 
Leitung  zwischen  der  Contactfeder  64  und  einer  auf  dem  Lagerrahmen 
der  Trommel  isolirt  sitzenden  Klemme  1  her,  von  wo  ein  Draht  zur 
Batterie  führt,  welche  ihrerseits  weiter  mit  dem  Zählapparat  und  dann 
durch  eine  Klemme  2  mit  dem  Lagerrahmen  der  Trommel,  also  auch 
mit  der  hohlen  Stange  A  und  durch  diese  mit  dem  Gestell  und  der 
Achse  des  Flügels  leitend  verbunden  ist.  Der  mit  zwei  Zifferblättern 
versehene  elektrische  Tourenzähler  gibt  die  Anzahl  der  Flügelum- 
drehungen in  einer  gewissen  Zeit  an.  Letztere  werden  gleichzeitig 
vom  Chronographen  auf  einem  Papierstreifen  it  der  aus  Fig.  8  ersicht- 
lichen Weise  graphisch  dargestellt  Hierdurch  ist  ein  werthvolles 
Mittel  geboten,  die  Dauer  jedes  Stromschlusses,  also  die  Dauer  jeder 
einzelnen  Flügelumdrehung  zu  beobachten  und  etwa  eingetretene  Stö- 
rungen sicher  zu  erkennen.  Auch  die  Tiefen  werden  beim  Sinken 
des  Flügels  durch  den  Chronographen  in  ähnlicher  Weise  verzeichnet. 
Das  von  der  Trommel  F  angetriebene  und  lOmal  so  schnell  als  diese 
sich  drehende  Zahnrad  z  (Fig.  3)  hat  auf  der  Seite  eine  Scheibe,  auf 
welcher  eine  vom  Instrument  isolirte,  mit  einer  Klemme  3  verbundene 
Feder  schleift.  An  9  Zehnteltheilpunkten  der  Scheibe  sind  Isolirarme  a 
(Figur  9)  angebracht.  Batterie  und  Registrirapparat  sind  in  einen 
Schliefsungskreis  zwischen  den  Klemmen  2  und  3  eingeschaltet.  Beim 
Sinken  des  Flügels  und  Drehen  der  Scheibe  entsteht  Stromuuter- 
brechung,  wenn  die  Feder  über  einen  Arm  a  schleift,  und  Stromschlufs, 
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weoD  sie  über  den  Zwischenraum  gleitet  Die  Entfernung  der  Anne  o 
beträgt  1<^;  folglich  kann  die  Abwärtsbewegung  des  Flügels  von  Centi- 
meter  zu  Centimeter  eontroKrt  werden. 

Stöfst  der  sinkende  Flügel  am  Flufsbett  auf,  so  wird  das  ihn 
tragende  Tau  D  schlaff  und  der  Messingstift  C3  durch  die  auf  ihn  wir- 
kende Feder  etwas  nach  abwärts  gedrückt  Da  nun  die  Einrichtung 
getroffen  ist,  dafs  hierbei  der  Kolben  am  Stift  C3  seine  Isolirung  g^en 
das  Flügelgestell  verliert ,  so  wird  durch  das  Aufstofsen  des  letzteren 
auf  der  Fiufssohle  beständiger  Stromschlufs  erzeugt,  der  durch  den 
Chronographen  sofort  angezeigt  wird. 

Bei  der  Benutzung  des  Apparates  wird  die  Batterie  J,  sowie  der 
Tourenzähler  H  und  Schreibapparat  auf  ein  Flofs  gebracht,  an  dessen 
stromaufwärts  gerichtetem  Ende  die  Stange  A  mit  dem  Flttgelapparat 
sich  befindet  Eine  mittels  einer  Klemme  K  (Fig.  1)  an  der  Stange  A 
genau  zur  Flügelachse  normal  befestigte  Visirvorrichtung  wird  in  das 
Querprofil  des  Flusses  eingestellt;  die  Flügelachse  liegt  demnadi 
genau  normal  zur  Profilebene.  Das  Flofs  wird  mittels  Ankern  und 
Tauen  (bei  breiteren  Wasserläufen)  oder  mittels  Leitseilen  oder  Stangen 
(bei  kleineren  Gewässern)  in  einer  bestimmten  Lage,  d.  h.  an  der- 
jenigen Stelle  des  Flufslaufes,  in  welcher  die  Stromgeschwindigkeit 
gemessen  werden  soll,  festgehalten.  Ist  die  Arbeit  daselbst  vollendet, 
so  wird  das  Flofs  durch  Loslasse  oder  Nachgeben  der  Befestigungs- 
taue auf  der  einen  Seite  und  durch  Anzidien  der  Taue  auf  der  anderen 
Seite  in  die  neue  Lage  gebracht,  in  welcher  Messungen  an  einer 
anderen  Stelle  des  Flusses  vorgenommen  werden  sollen. 

Diese  Art  der  Messungen  der  mittleren  Geschwindigkeiten  der 
Flüsse  geschieht  in  solcher  Weise,  dafs  der  Flügel  B  mit  Zubehör 
einige  Decimeter  hoch  über  den  Wasserspiegel  gebracht  wird  und, 
nachdem  die  Zeiger  des  Tourenzählers  beide  auf  den  Nullpunkt  einge- 
stellt sind ,  der  Senkapparat  an  der  Trommel  F  mittels  des  Hebeis  fj 
in  Bewegung  gesetzt  wird.  Sowie  die  Achse  des  Flügels  den  Wasser- 
spiegel berührt,  wird  mittels  einer  Feder,  welche  an  der  elektrischen 
Uhr  angebracht  ist,  der  Gontact  dauernd  in  dem  Tourenzähler  hergestellt 
und  sofort  beginnt  derselbe  clie  Flügelumdrehungen  zu  zählen.  Es  ist 
nothwendig,  dafs  mit  der  Abwärtsbewegung  des  Flügels  sammt  Zubehör 
schon  über  dem  Wasserspi^el  begonnen  wird,  damit  diese  Bewegung 
bereits  eine  möglichst  gleichmäfsige  von  Anfang  ist  und  damit  der 
Flügel  schon  die  Geschwindigkeit  des  Wassers  an  der  Oberfläche 
besitzt  und  richtig  wiedergibt,  sowie  mit  der  elektrischen  Zählung  der 
Umdrehungen  des  Flügels  begonnen  wird.  In  einer  gewissen  Anzahl 
von  Secunden  gleitet  nun  der  Flügel  an  der  Stange  von  M  bis  N 
(Fig.  1)  hinab  und  gibt  in  jedem  einzelnen  Element  der  Höhe  der 
Verticalen  die  daselbst  herrschende  Wassergeschwindigkeit  durch  die 
elektrisch  gezählten  Umdrehungen  wieder.    In   der  Zeit,   in  welcher 
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der  Flttgel  von  M  bis  N  gelangt  ist,  hat  er  alle  Geschwindigkeiten 
der  parallel  aber  einander  liegenden  Wasserschichten  gemessen  und 
ans  dem  entsprechenden  Prodact  der  2jeit  mit  der  Zahl  der  Um- 
drehungen ergibt  sich  dann  direot  die  mittlere  Geschwindigkeit  des 
Wassers  in  der  betreffenden  Yerticalen.  Der  Umstand,  dafs  der  Flügel 
in  Folge  des  Aufsitzens  der  Scheibe  q  auf  der  Sohle  des  Flufsbettes 
nicht  genau  bis  auf  die  Sohle  gelangen  kann,  macht  es  erforderlich, 
das  erhaltene  Resultat  um  ein  Geringes  auszugleichen«  Diese  CSor- 
rection  wird  um  so  unbedeutender  sein,  je  gröfser  der  Unterschied 
zwischen  der  durchlaufenen  Länge  MN  und  dem  constanten  Abstand  NO 
sein  wird,  d.  h.  je  tiefer  das  zu  messende  Flufsprofll  ist 

Es  ist  selbstverständlich,  dafs  die  Messung  der  mittleren  Geschwin- 
digkeit des  Wassers  in  einer  bestimmten  Verticalen  mittels  eines  ein- 
zigen Durchlaufens  der  Höhe  der  Verticalen  den  gewissenhaften  Unter- 
sucher noch  nicht  zufrieden  stellt,  sondern  dafs  er  diese  Messungen 
wiederholen  wird,  um  aus  den  erlangten  Resultaten  der  verschiedenen 
Messungen  dann  erst  die  wirkliche  mittlere  Geschwindigkeit  zu  erhalten. 
Er  wird  zwar  erkennen,  dafs  die  Resultate  von  dem  Mittel  der  sämmt- 
liehen  Messungen  wenig  abweichen  werden;  aber  es  bietet  die  Wieder- 
holung der  Untersuchungen  in  einer  und  derselben  Verticalen  die 
Gewifsheit,  allen  Schwankungen  und  Pulsirungen  des  Flufslaufes  Rech- 
nung getragen  zu  haben. 

Der  Benutzung  des  Flügels  zu  Geschwindigkeitsmessungen  mufs 
selbstverständlicher  Weise  die  Bestimmung  der  Constanten  des  Flügels 
vorausgehen»  Dies  geschieht  auf  dieselbe  Weise  wie  bei  dem  Welt- 
männischen Fil^el.  Ich  habe,  bevor  ich  den  fllr  das  Instrument  bean- 
apruehten'  Vortheil  als  berechtigt  anerkannte,  dafs  die  mittiere  Ge- 
schwindigkeit bei  einmaliger  Durchlaufung  der  Höhe  in  einer  Verticalen 
wirklich  gleich  dem  Mittel  der  gefundenen  Geschwindigkeiten  in  den 
einzelnen  parallel  über  einander  stehenden  Wasserschichten  sein  müsse, 
Untersuchungen  auf  beide  Arten  angestellt  und  gefunden,  dafs  die 
Resultate  sich  vollständig  deckten,  wenn  man  Differenzen  der  Ge- 
schwindigkeiten (in  Meter  und  Secunden  ausgedrückt)  in  der  4.  und  5. 
Dedmale  nicht  berücksichtigenswerth  erachtet. 

Zu  Messungen  in  grofsen  tiefen  Strömen  eignet  sich  der  beschrie- 
bene Apparat  ganz  vorzüglich«  So  machte  Prof.  Uarlacher  häufig 
Messungen  in  der  Moldau  und  Elbe,  hat  die  Donau  bei  Wien,  die 
Seine  bei  Paris  gemessen  und  zu  diesen  Messungen  jeweilen  erstaun- 
lich wenig  Zeit  beansprucht  Ueber  die  von  ihm  in  den  genannten 
Strömen  vorgenommenen  Messungen,  sowie  über  seine  hjdrometrischen 
Apparate  und  Methoden  hat  Harlacher  ein  Werk  herausg^eben  (Dte 
JUsifun^en  in  der  EU>e  und  Donau  und  die  hydrometriichen  Apparate  und 
Methoden  des  Verfaseers.  Leipzig  1881.  Arthur  Felix)  ^  in  welchem 
derselbe   auf  alle  einschlägigen  Verhältnisse   mit   wissenschaftlicher 
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Orttodlichkeit  eingeht«  Auf  dieses  Werk  mödite  ich  hier  noch  beson- 
ders aufmerksam  gemacht  haben;  namentlich  sind  die  im  Werke  mit- 
getheilteo,  von  Harlacher  im  J.  1878  in  der  Donau  bei  Wien  ange- 
stellten Messungen  von  grofser  Wichtigkeit  und  hohem  Interesse. 


Waldemar  Fritsche's  rotirende  Eeilpresse. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  M. 

Zum  Auspressen  von  Saft  oder  Oel  aus  zerkleinerten  Früchten 
oder  Samen  wird  bei  der  von  Waldemar  Früsche  in  Breslau  (*  D.  R.  P. 
Rl.  58  Nr.  16  549  vom  15.  Juni  1881)  construirten  Keilpresse  das  Zusammen- 
wirken einer  an  der  Peripherie  mitNuth  versehenen,  rotirenden  Scheibe  A 
(Fig.  15  und  16  Taf.  26)  und  eines  in  der  Nähe  von  deren  Umfang 
derart  aufgestellten  Widerlagers  B  benutzt,  dafs  zwischen  beiden  ein 
keilförmiger  Raum  verbleibt  An  der  Stelle,  wo  der  letztere  seine 
gröfste  Weite  besitzt,  wird  das  auszupressende  Material  mittels  Schatt- 
trichter J  eingebracht  und  von  den  hervorstehenden  Kolben  K  durch 
den  keilförmigen  Raum  geschoben.  Die  Kolben  K  bewegen  sich  hierbei 
in  die  Scheibe  A  hinein,  indem  sie  sich  mittels  Nuth  c  (Fig.  16)  an 
dem  festliegenden  Ringe  C  führen.  Bei  diesem  Transporte  hat  das 
Material  den  Druck  aufzunehmen,  mit  welchem  das  Widerlager  B  vom 
Gewicht  O  unter  Zuhilfenahme  des  Hebelsystemes  F  D  in  die  Nuüi 
der  Scheibe  A  eingedrückt  wird.  Das  hierbei  austretende  Oel  wird 
in  der  Rinne  L  aufgefangen,  während  das  feste  Product  durch  den 
Abstreicher  H  vom  Umfange  der  Scheibe  abgelöst  und,  auf  die  schiefe 
Ebene  T  fallend,  fortgeführt  wird. 

Die  ursprüflglich  von  W.  FriUchß  (»D.  R.P.  Kl.  58  Nr.  3601  vom 
21.  April  1878)  construirte  Presse  besteht  in  der  Hauptsache  aus  zwei 
Walzen,  von  denen  die  kleinere,  volle  Walze  A  (Fig.  17  und  18  Taf. 
26)  die  andere  hohle  Walze  B  von  innen  berührt  Die  Oröfse  beider 
Walzen  ist  derart  gewählt,  dafs  die  Mantelflächen  unter  einem  Winkel 
zusammenlaufen,  welcher  kleiner  als  der  Beibungswinkel  des  zu 
pressenden  Materials  ist.  Die  Reibung  des  Prefsproductes,  wie  z.  B. 
bei  Samen,  wird  auch  zumeist  genfigen,  den  auf  Leitrollen  K  und  L 
lagernden  Cylinder  B  in  Rotation  zu  versetzen;  andernfalls  mufs  er 
wie  Walze  A  durch  motorbche  Kraft  Drehung  erhalten.  Die  nuthen- 
förmige  Vertiefung  in  der  Walze  ii  wird  hier  durch  deren  ang^ossenen 
und  den  angeschraubten,  verstellbaren  Rand  M  und  N  gebildet  Ein 
nach  den  Enden  spitz  zulaufender,  mittels  der  Bügel  P,F|  am  Gestell 
befestigter  Bogen  0  dient  bei  a  als  Marke  für  die  Höhe  des  aufzu- 
schüttenden und  bei  e  als  Abstreifer  des  geprefsten  Materials,  während 
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die  feinen  Durchlöeheningen  in  der  Wandung  von  Waise  B  die  Ab- 
fahrang  des  ausgeprefsten  Oeles  oder  Saftes  besorgen. 

Der  Vergleich  beider  Constructionen  Iftfst  erkennen,  dafs  das 
Patent  Nr.  16  549  eine  wesentliche  Verbesserung  der  ursprünglichen 
Presse  bedeutet,  da  eineslheils  unter  Zuhilfenahme  der  kleinen  Kolben  K 
die  OrOfse  des  Reibungswinkels  unberücksichtigt  gelassen  werden 
kann,  andemtheils  aber  auch  der  Ersatz  der  hohlen  Walze  dnrdi  das 
Widerlager  B,  bei  Verminderung  der  Anlagekosten,  eine  gröfsere  Zu- 
gänglichkeit  und  leichtere  Hontirung  ermöglicht;  hierzu  tritt  noch  der 
Vortheil  der  erwähnten  Druckregulirung.  8ehg. 


Presse  für  Trauben,  Tabak  n.  dgl.  mit  verstellbarem 
Hebelwerk,  mit  Rührer  und  Büttenverschlnfs. 

Mit  AbbUduDgen  auf  Tafel  S6. 

Gegenüber  dem  für  Kelterwerke  gebrftuchlichen  Hebelmechania- 
mus,  bei  welchem  ein  einziger,  mit  Sperrklinke  versehener  Hebel  an- 
gewendet wird,  hat  Conrad  Schiffmann  in  Mülheim  a.  d.  Mosel  (*D. 
R.  P.  Kl.  58  Nr.  15911  vom  9.  Februar  1881)  einen  Schaltmechanis- 
mus construirt,  der  es  —  behufs  Zeiterspamifs  ^  möglich  macht, 
bei  Beginn  der  Pressung  ein  schnelleres  Kiedeif;ehen  des  Prefsstempels 
SU  enielen  und  gegen  Ende  hin  dasselbe  zu  yerlangsamen.  Es  wird 
dies  durch  Zuhilfendime  eines  zweiten  kürzeren  Hebels  B  (Flg.  19 
und  20  Taf.  26)  erreicht,  an  welchem  die  Sperrklinke  wie  gewöhnlich 
drehbar  befestigt  und  der  mit  dem  Haupthebel  Ä  durch  das  Oelenk- 
stück  C  Ycrbunden  ist  Je  nach  der  geforderten  Gröfse  des  Hubes 
wird  C  mittels  Bolzen  an  dem  ersten,  zweiten  oder  dritten  Auge  von 
A  eingelegt,  oder  wenn  die  Hubveränderlichkeit  eine  stetige  sein  soll, 
so  bedient  man  sich  des  durch  Schraube  auf  A  festzustellenden  Gleit- 
stflckes  D,  mit  welch  letzterem  C  drehbar  zu  verbinden  ist  Um  so 
gröfser  man  also  den  Hub  von  B  wünscht,  um  so  weiter  von  der 
Prefsschraube  entfernt  hat  man  die  Befestigungsstelle  des  Gelenkstückes 
zu  wühlen.  Es  wird  dadurch  ermöglicht,  während  ein  und  derselben 
Pressung  den  Hub  variiren  zu  lassen,  und  es  ist  einzusehen,  dafs  hier- 
bei mit  der  Hubabnahme  —  ganz  entsprechend  der  stfirker  werdenden 
Verdichtung  des  Prefsmaterials  —  eine  immer  mehr  anwachsende 
Kraftäufserung  seitens  des  Zwischenhebels  B  erreicht  wird.  Bei  Um- 
kehrung der  Drehungsrichtung  wird  die  den  Doppelschalthaken  gegen 
das  Sperrrad  drückende  Feder  in  die  Lage  umgehängt,  wie  solche 
Fig.  19  punktirt  andeutet,  und  damit  auch  für  diese  Drehung,  ein 
fester  Eingriff  der  Klinke  stattfinde,  sind  die  Vertiefungen  im  Sperr- 
rade parallelwandig  gestaltet 
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Die  drehbare  YerbiodiiBg  swiachen  Druckplatte  und  Sduraabeo- 
matter  bilden  Haken  m  (Fig.  20),  welche  einerseits  an  der  Nabe  u 
festgeschraubt  sind  und  andererseits  in  eine  in  die  Mutter  eingearbeitete 
Nuth  greifen.  Die  letztere  wird  von  dem  gabelartig  gestaltet^i  Hebel  B 
bei  0  und  n  umfafst,  indem  sich  diese  beiden  Oabeltheile  ringförmig 
erweitern^  auch  erleichtert  die  letztere  Gestaltung  eine  festere  Ver- 
bindung der  Sperrklinke  mit  dem  HebeL  Die  ganse  beschriebene 
Einrichtung  Iftfst  sich  ebenso  sum  Betriebe  zweier  Muttern  anwenden; 
es  bedarf  dann  nur  des  Anlegens  eines  zweiten  Oelenkstückes  an  der 
anderen  Seite  des  Haupihebels,  welches  in  der  angegebenen  Weise 
mit  einem  diese  zweite  Mutter  umfassenden  Nebenhebels  verbunden  ist^ 

Eine  weitere  Neuerung  an  derartigen  Pressen  bezweckt  das  Um- 
rühren des  in  den  Schatttrichter  eingebrachten  Materials,  damit  das 
letztere  sich  nicht  festpacke.  Zu  diesem  Zwecke  ist  in  der  Wandung 
eine  Welle  %  (Fig.  21  und  22  Taf.  26)  drehbar  angeordnet,  durch 
welche  auf  der  Kröpfung  einer  Kurbelwelle  h  in  Abst&nden  neben 
einander  sitzende  Nadeln  k  gefahrt  sind.  Bei  Drehung  der  ZufOhrungs- 
walzen  m  vermitteln  mit  einander  im  Eingriff  stehende  Rftder  die 
Bewegung  auf  %  und  h. 

Endlich  ist  noch  das  leichte  und  bequeme  Lösen  des  Battenvjei^ 
Schlusses  zu  erwähnen.  Hierzu  sind  die  Reifen  b  (Flg.  23  und  24)  an  ihren 
Enden  hakenförmig  gebogen  und  aufserdem  ist  die  um  den  Bolzen  e 
drehbare  Falle  c  mit  einem  Keilansatz  d  versehen,  welcher  sich  beim 
Umlegen  von  c  in  die  Offenlage  (Fig.  23)  zwischen  die  Reifenenden  drftngt 
und  diese  aus  einander  schiebt  Schg. 


Pütsch's  Draht-Glühofen  für  Gasbetrieb. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  S7. 

Wenn  schon  die  Oasfeuerung  fär  Gltthzwecke  im  Allgemeiaen 
verhftltnifsmäfsig  wenig  Eingang  gefunden  hat,  so  ist  besonders  in  der 
Drahifabrikation  das  Glühen  mit  Gas  bis  jetzt  in  ausgedehnterem  Mafs- 
stabe  noch  nicht  durchgeführt  worden  und  dürften  somit  einige  Hit- 
theilnngen,  welche  Atberi  Pütich  in  Berlin  in  Olcuer's  Annaieny  1882 
S.  8  über  eine  von  ihm  ausgefllhrte  gröfsere  Anlage  veröffentlicht,  von 
gewissem  Interesse  sein.  Die  Anlage,  welche  auf  dem  Werk  von 
Heinr.  Kern  und  Comp,  in  Gleiwitz  in  Oberschlesien  im  Betrieb  ist, 
dient  zum  Glühen  von  Eisendraht  und  besteht  aus  10  Glühöfen,  welche 
ihr  Gas  aus  einer  Batterie  von  7  Generatoren  erhalten.  Das  Brenn- 
material ist  Kleinkohle. 

Wie  aus  dem  Anlageplan  in  Fig.  16  Taf.  27  ersichtlich,  sind  die 
Generatoren  a  aufserhalb  des  Gltthraumes   auf  dem  Hofe  angelegt. 
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Die  gebildeten  Gase  treten  zunächst  in  den  grofsen  gemeinschaftlichen 
Sammelkanal  b  und  werden  durch  die  Seitenkanftle  c  dem  Ringkanal  d 
zugeführt,  yon  welchem  sie  in  die  eigentlichen  Glühöfen  e  gelangen. 
Die  Glühöfen,  10  an  der  Zahl,  sind  in  einem  Kreise  aufgestellt,  in 
dessen  Mittelpunkt  sich  ein  Drehkrahn  /  befindet,  mit  welchem  die 
verschiedenen  Arbeiten  an  den  Oefen,  Ein-  und  Ausheben  der  Töpfe, 
Abheben  der  Deckel  u.  dgl.,  vorgenommen  werden.  Die  Oefen  haben 
cylindrischen  Querschnitt  (vgl.  Schnitt  bei  x).  Die  Gase  treten  unten  in 
aus  der  Zeichnung  nicht  -ersichtliche  Brenner,  woselbst  die  Vereinigung 
mit  atmosphärischer  Luft  erfolgt.  Die  gebildeten  Flammen  umspülen 
die  Glühtöpfe  und  yerlassen  den  Ofen  oben  durch  ein  im  Deckel  an- 
gebrachtes eisernes  Rohr  9,  um  in  den  Schomsteinkanal  h  zu  gelangen. 
(Oertliche  Verhältnisse  haben  die  Benutzung  von  4  vorhandenen  kleineren 
Schornsteinen  verlangt,  so  dafs  also,  wie  aus  der.  Zeichnung  zu  ent- 
nehmen, die  10  Oefen  in  4  Gruppen,  zwei  zu  je  3  Oefen  und  zwei  zu 
je  2  derselben,  getheilt  sind,  welche  jede  mit  einem  Schornstein  t  in 
Verbindung  gesetzt- ist.) 

Zur  Regulimng  des  Gases,  der  Luft  sowie  des  Schomsteinzuges 
sind  selbstredend  besondere  Vorrichtuijgen  vorhanden.  Sämmtliche 
Deckel,  sowie  die  Verbindungen  derselben  mit  den  Schomsteinkanälen 
sind  zur  leichteren  Beweglichkeit  in  Sandverschlüssen  gedichtet. 

Die  Bedienung  der  Oefen  selbst  hat  sich  als  eine  sehr  bequeme 
herausgestellt;  ebenso  sind  die  Betriebsresultate  günstig  zu  nennen: 
Geglüht  wurden  in  12  Stunden  20  Töpfe,  von  welchen  jeder  durch- 
schnittlich mit  1250>^  Eisendraht  besetzt  war,  so  dafs  die  Production 
während  der  genannten  2jeit  25000^  geglühte  Drahtwaare  betrug.  Zum 
Glühen  selbst  wurden  in  sämmtlichen  7  Generatoren  2730^  Steinkohlen 
verwendet;  es  wurden  also  100>e  Draht  mit  ll^^  Steinkohlen  geglüht. 
Da  der  Preis  der  verfeuerten  Kohle  sich  auf  47  Pf.  für  100^  stellt,  so 
kostete  das  Glühen  von  100^^  Draht  5,1  Pf. 

Die  Anlage  ist  seit  fast  einem  Jahre  in  Betrieb  und  zeigt  bezüg- 
lich der  Haltbarkeit  der  Glühtöpfe  sehr  günstige  Resultate,  welche  auf 
die  Abwesenheit  einer  jeden  Stichflamme  zurückzuführen  sind.  Das 
System  eignet  sich  fQr  Torf,  Holz  und  Braunkohle  ebenso  gut  wie  für 
Steinkohlen;  es  sind  alsdann  nur  die  Generatoren  dem  Brennmaterial 
entsprechend  zu  construiren.  Da  die  Generatoren  in  den  meisten 
Fällen  stets  aufserhalb  des  Glühraumes  auf  dem  Fabrikhofe  Platz  finden 
werden,  so  ist  eine  Umänderung  einer  bestehenden,  mit  directer  Feuerung 
versehenen  Anlage  auf  Gasbetrieb  ziemlich  einfach  um  so  mehr,  als 
durch  Beseitigung  des  Rostes  und  des  Aschenfalles  vorhandener  Oefen 
genügend  Raum  gewonnen  wird,  um  den  Gasbrenner  anzubringen. 
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Ueber  die  Reinigimg  von  Erdwachs. 

Mit  AbbildungeD  auf  Tafel  S7. 

Zur  ReiniguDg  von  Ozokerit,  ParafBo  n.  dgl.  werden  diese  nach 
V.  V.  Ofenheim  in  Wien  (*D.  R.  P.  Kl.  23  Nr.  15058  vom  9.  Juni 
1880)  in  einem  GefäTs  A  (Fig.  1  Taf.  27)  mit  Rtthjrer  H  und  Dampf- 
achlange  erwärmt  Der  Apparat  B  enthält  in  seinem  unteren  Theiie 
das  Reinigungsmittel,  während  die  Oeffiiungen  des  Filters  T  mit  Filx- 
platten  oder  Stoff  und  mit  einem  darttber  liegenden  Metallgewebe 
bedeckt  sind.  Der  von  einem  Dampfschlangenrohr  durchsogene  obere 
Theil  N  nimmt  von  Ä  die  su  filtrirenden  Kohlenwasserstoffe  auf,  von 
wo  sie  durch  den  Druck  der  hier  gebildeten  Dämpfe  durdi  die  filtri- 
rende  Schicht  und  das  Filter  T  geprefst  werden  (vgl.  1880  237  81). 

Nach  fl.  Peruto  (Set/en/o&nfcani,  1881  S.  139  und  342)  wird  das 
galisische  Erdwachs,  welches  zuerst  nur  sur  ParafBnfabrikation  Ver- 
wendung fand,  seit  etwa  11  Jahren  auch  zur  Darstellung  des  sogen. 
Kunstwachses,  welches  auch  unter  dem  Namen  Geresin  oder  (3erotin 
in  den  Handel  kommt,  verwendet  Es  findet  besonders  dort  Benutzung, 
wo  bisher  gebleichtes  und  gelbes  Bienenwachs  gebraucht  wurde,  fer- 
ner Air  sich  allein  oder  mit  Stearin  und  Paraffin  vermischt  zur  Dar- 
stellung von  Kerzen,  zum  Steifen  der  Wäsche,  zum  Formen  fQr  pla- 
stische Zwecke;  die  geringeren  Sorten  dienen  zum  Anstreichen  und 
Wichsen  von  Fufsböden,  zur  Darstellung  von  Nähwachs,  Olanzwachs, 
Sohusterwachs,  zur  Darstellung  von  farbigen  Bleistiften  u.  s.  w. 

Obwohl  das  Erdwachs  an  verschiedene  Orten  vorkommt,  so  ist 
es  doch  in  gröfseren  Mengen  bis  jetzt  nur  in  Galizien,  namentlich  bei 
Boryslaw,  entdeckt  worden,  wennschon  dasselbe  auch  in  der  Krim, 
auf  der  Insel  Tschelekän  vorkommt  und  neuerdings  auch  im  südlichen 
Utah  und  Arizona  gefunden  worden  sein  soll.  (^Wagner' s  JahretberuAt^ 
1879  Q.  1167). 

Das  Wachs  kommt  in  folgenden  Varietäten  vor:  Senderbai  ist 
ein  weiches,  mehr  oder  weniger  Erdöl  haltendes  Producta  welches 
deshalb  nach  Erdöl  riecht  und  viel  weiches  Paraffin  von  niedrigerem 
Schmelzpunkt  enthält.  Es  folgen  nun  Wachssorten  von  bräunlicher, 
bräunlichgrüner,  dunkelgelber  und  hellgelber  Farbe,  deren  Schmelz- 
punkt von  58  bis  80^  schwankt;  einzelne  besonders  harte  Stücke  haben 
sogar  einen  Schmelzpunkt  von  100<>  und  darüber.  Die  höher  schmelz- 
baren und  gelben  Wachssorten  kommen  seltener  vor  und  werden 
desw^en  unter  dem  Namen  prima,  hochprima  oder  primissima  (auch 
Plewnawachs)  besser  bezahlt  als  die  dunkleren  Sorten.  Meistens  wird 
jedoch  ein  Wachs  von  einem  durchschnittlichen  Schmelzpunkte  von 
60  bis  660  verkauft.  Ist  der  Schmelzpunkt  unter  580,  so  kann  man 
schliefsen,  dafs  das  Wachs  mehr  oder  weniger  mit  Kenderbai  oder 
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Paraffinöl  yermischi  ist  Gates  Erdwachs  mofs  sich  beim  Eaieten 
swischen  den  Fingern  ansangen.  Je  mehr  Mtthe  es  kostet,  die  Finger 
davon  los  eu  machen,  desto  besser  ist  das  Erdwachs;  je  weniger  dies 
der  Fall  ist,  desto  mehr  Eenderbal  oder  Oele  sind  darin  enthalten. 

Aufser  den  erwähnten  Wachssorten  kommt  noch  eine  unter  dem 
Namen  Blaaenwadis  bekannte  Sorte  vor.  Es  ist  dies  ein  weiches,  mehr 
oder  weniger  dem  Kenderbai  ähnliches  Wachs,  welches  durch  den 
Druck  der  Oase  im  Innern  des  Gebirges  aus  den  Hohlräumen  beim 
Anfahren  derselben  hervorgeprefst  wird,  was  oft  so  plötalich  und 
schnell  eintritt,  dafs  der  im  Schacht  befindliche  Bergarbeiter  ver- 
schüttet wird.  Ein  98»  tiefer  Schacht  wurde  einmal  bei  Boryslaw 
durch  plötzliches  Hereinströmen  von  Blasenwachs  in  kurzer  Zeit  bis 
zur  Schachtmttndung  gefüllt,  so  dafs  es  mehrere  Tage  mit  der  Schaufel 
abgestochen  werden  konnte. 

Das  so  gewonnene  Erdwachs  ist  mit  den  Bestandtheilen  der  Ge- 
birgsschichten  vermengt,  in  welchen  es  lagert;  namentlich  enthält  es 
auch  faserigen  Oyps  und  Steinsalzkrystalle.  Um  es  hiervon  zu  be- 
freien, wird  es  über  Wasser  in  offenen  Kesseln  mit  directem  Feuer 
geschmolzen,  oder,  was  jedenfalls  vorzuziehen,  mit  Dampf  in  sogen. 
Duplicatoren,  welche  aufserdem  noch  am  Boden  des  Schmelzkessels 
eine  in  mehreren  Windungen  vorhandene  Dampfschlange  enthalten. 
Schmiedeiseme  Kessel  sind  zwar  etwas  kostspieliger,  aber  nicht  so 
leicht  dem  Zerspringen  ausgesetzt,  wie  dies  bei  gufseisemen  Kesseln 
oft  der  Fall  ist,  und  da  die  Kesselböden  aus  einem  Stttck  Stahlblech 
hergestellt  sind,  daher  keine  Nietköpfe  haben,  welche  das  Umrühren 
verhindern  würden,  und  dünner  wie  Kessel  aus  Gufseisen  sind,  so 
werden  die  gröfseren  Anlagekosten  sehr  bald  durch  Brennmaterial- 
erspamifs  ausgeglichen.  Wegen  des  zuzusetzenden  Wassers  und  des 
oft  bei  der  gröfsten  Vorsicht  eintretenden  Steigens  des  schmelzenden 
und  dann  leicht  übersteigenden  Wachses  mufs  der  Fassungsraum  der 
Schmelzkessel  höher  sein,  als  dem  Rauminhalt  des  geschmolzenen 
Wachses  entspricht  Rechnet  man  auf  500^^  Wachs  lOO^  Schmelz- 
wasser, sowie  die  Zunahme  des  Volumens  nach  dem  Schmelzen  nur 
Vio  !^^  Wachsvolumens,  ferner  ^3  cles  Kesselraumes  für  das  möglicher 
Weise  eintretende  Steigen  desselben,  so  braucht  man  einen  Kessel 
von  etwa  Icbm^i^  Rauminhalt. 

Die  auf  dem  Rost  ö  (Fig.  2  und  3  Tat  27)  entwickelten  Feuer- 
gase  werden  um  den  mit  durchbrochenem  Schutzgewölbe  t  versehenen 
Kessel  A  durch  den  Zug  C  geleitet  und  können  mittels  Schieber  ge- 
nöthigt  werden,  auch  durch  den  Zug  c  zu  gehen,  um  das  Abzugs- 
rohr E  zu  erwärmen.  Bei  Inbetriebsetzung  des  Kessels  gibt  man  erst 
das  Wasser  hinein,  dann  bis  über  die  Höhe  der  Feuerzüge  das  in  der 
Nähe  des  Kessels  liegende  Wachs  und  heizt  an.  Ist  das  Wachs  nahe 
am  Schmelzen  oder   fängt  an  zu  steigen,  so  sperrt  man  die  unteren 
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Zttge  c  ab  und  erhitet  anter  fortwährendem  Umrtthrea  dut  mittels  der 
oberen  Seitensüge  C,  bit  alles  Wachs. geschmolzen  ist  Hierauf  wird 
das  Feuer  gddsdit,  der  Kessel  gut  zugedeckt  und  mehrere  Stunden 
der  Ruhe  überlassen,  damit  sich  die  erdigen  Unreinigkeiten  absetseo 
können«  Man  zieht  das  auf  dem  Wasser  schwimmende  Wachs  durch 
die  am  Kessel  befindlichen  Hähne,  oder  nimmt  dasselbe  auch  mit 
Sehöpflöffeln  ab.  Zum  Versandt  wird  es  in  eisernen  conischen  Kttbel- 
formen,  welche  50  bis  K^  Wachs  fassen,  erkalten  gelassen.  Dieselben 
werden  mit  dOnner  Kalkmilch  angestrichen,  damit  sich  das  Wachs 
nach  dem  Erkalten  leicht  aus  den  Formen  entfernen  läfst  Wasser  und 
erdige  Bestandtheile  werden  durch  Oeffnen  des  Schieber  v^entiles  F  entfernt 
Vorzuziehen  ist  der  Dampfschmelzapparat  Fig.  4,  welchen  PertUz 
mit  Vortheil  in  der  Parafflnfabrik  der  AcHengeieiUchafl  ßkr  NapfUa- 
und  Parafßnfabrikation  zu  Przemysl  in  GaHzien  benutzte.  Das  Rohr  e 
führt  in  den  Dampfmantel  C  des  Kessels  A  Dampf,  dessen  Conden- 
satioDSwasser  durch  Hahn  a  abgelassen  wird.  Man  füllt  den  Gylin- 
der  A  bis  ^/^  mit  Wachs,  ohne  Wasser  zuzusetzen,  da  sich  letzteres 
ohnedies  beim  Eintritt  des  durch  Rohr  D  unmittelbar  zngeflihrten 
Dampfes  niederschlägt,  legt  den  Deckel  auf  und  läfst  durch  D  Dampf 
eintreten,  bis  das  Wachs  geschmolzen  ist  Steigt  das  Wachs,  so 
sperrt  man  die  Dampfleitung  D  ab  und  läfst,  wenn  noch  unge- 
schmolzene Wachsstacke  vorhanden  sind ,  nur  Dampf  durch  e  in  den 
Mantel  eintreten,  bis  Alles  geschmolzen  ist  Hierauf  läfst  man  das 
Wachs  5  bis  6  Stunden  ruhig  absetzen,  um  es  dann  mittels  der  an 
der  Seite  angebrachten  Hähne  n  abzulassen.  Wasser  und  erdige 
Bestandtheile  werden  theils  durch  das  Rohr  F  entfernt,  theils  aber 
auch  direct,  indem  ein  Arbeiter  nach  der  Entfernung  des  Wachses  in 
den  Cylinder  steigt,  den  Schmutz  in  Eimer  fallt  und  in  dieser  Weise 
den  Gylinder  für  eine  andere  Operation  reinigt 


üeber  Schmiermittel  und  deren  Untersnchnng. 

Mit  AbbildUDgen  auf  Tafel  S7. 

Zur  Bestimmung  der  KiAlenwasserstoffe  in  Schmierölen  verseift  A.  H. 
Auen  {Chemical  News^  1881  Bd.  44  S.  161)  5s  derselben  mit  alkoholischer 
Kalilauge,  verdunstet  den  Alkohol,  löst  in  etwa  90^  Wasser,  schüttelt 
mit  Aether  aus  und  läfst  diesen  verdunsten.  Es  ist  zu  berücksichtigen, 
dafs  fast  jedes  Oel  nach  dem  Verseifen  etwa  1  Proc  an  Aether  abgibt, 
so  dafs  obiger  Aetherrückstand  nicht  reines  Mineralöl  ist.  Femer  kaxm 
Walrathöl  auf  diese  Weise  nicht  untersucht  werden,  da  der  bei  der 
Verseifimg  abgeschiedene  Cetylalkohol  in  Aether  löslich  ist  (vgl.  1880 
236  488). 
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L.  Pavian  iBMUmer  tm  Poggendorfs  itnnafen,  1881  8.  525) 
empfiehlt  zur  Untersuchiing  von  Oelen  und  Geweben  das  Diagcmetier 
(▼gl.  1880  236  49a>  Er  bringt  zu  diesem  Zweck  an  dem  oberen 
Ende  einer  trockenen  Säule^  welche  frei  in  einem  Olasoylinder  aufge- 
baut ist  und  deren  obere  Platte  der  besseren  Isolation  wegen  den  Glas- 
cylinder  nicht  berührt,  einen  um  eine  horizontale  Achse  drehbaren  Rehfl 
an,  welcher  an  einem  Ende  einen  verticalen  Metalldraht  trägt  Ein  eben- 
solcher Hebel  ist  mit  dem  Ladungsdraht  des  Elektrometers  yerbunden. 
Bringt  man  nun  das  zu  untersudiende  Od  in  einen  Olastrog  und  senkt 
die  beiden  Metalldrähte  in  dasselbe  stets  in  gleicher  Weise  ein,  so  gibt 
die  Zdt,  welche  verstreicht,  bis  das  Elektrometer  einen  bestimmten 
Ausschlag  zeigt,  ein  Mafs  ftlr  die  LeitungsIKhigkeit  des  Oeles.  Bei 
reinstem  Olivenöl  ist  letztere  sehr  klein,  bei  mit  anderen  Oelen  ver- 
setztem  dagegen  wesentlich  grOfser.  Eine  Ausnahme  machen  allein 
Haselnufs-  und  Pinienöl,  mit  denen  aber  Yerfälschuogen  nicht  zu  be- 
fürchten sind.  Ersetzt  man  das  Oel  durch  den  Faden  eines  Gewebes, 
SO  läfst  sich  in  derselben  Weise  erkennen,  ob  dasselbe  aus  der  nicht 
leitenden  Seide  oder  der  leitenden  Baumwolle  oder  beiden  hergestellt  ist 

E.  J.  Mavmen^  (Ckmptea  rendvs,  1881  Bd.  92  S.  721  und  723)  be- 
stätigt seine  frühere  Beobachtung  (1852  126  204),  dafs  Schwefelsäure, 
welche  zuvor  auf  320^  erhitzt  wurde,  nach  dem  Erkalten  sich  mit  Oelen 
weit  stärker  erwärmt  als  die  gleiche,  aber  nicht  vorher  erhitzte  Säure. 
Er  beobachtete  u.  a.  beim  Mischen  von  25cc  Leinöl  und  5cc  Schwefel- 
säure folgende  Temperaturerhöhungen: 

Gel  aas  Samen  von  Alte  Säare 

1)  Bombay,  Sjährig +66,20 

2)  Dep.  du  Nord,  gekocht  mit  wenig  Glätte  4^9,0 

3)  Lille,  2jährig -^58,2 

4)  Arraa,  frisch -1-55,0 

5)  RuÄland,  Ij&hrig +55,0 

6)  Gemischt,  halbjährig -K^O 

7)  Gemischt,  fahrig +44,0 

8)  RufalaBd,  Auslese,  gekocht  ohne  Siccativ  4-44,0 

9)  Desgl.  1  Jahr  im  Finstem  aufbewahrt  +43^  — 
10)  Lille,  1  Monat  alt +38,0                    +112 

Jlfauinen^  empfiehlt  femer  zur  Untersuchung  der  Oele,  die  Menge 
des-  Eur  Yerseifung  erforderlichen  Alkalis  eu  bestimmen.  Er  erwärmt 
zu  diesem  Zweck  10c<^  Oel  mit  20^0  Kalilauge,  welche  123cc  einer 
Doppelnormalschwefelsfture  neutralisirten,  und  titrirt  im  Filtrat  das  ttber- 
schüssige  Kali  mit  Schwefelsäure.  Bei  der  Prüfung  einiger  der  oben 
erwähnten  Leinölsorten  wurden  so  statt  123cc  Schwefelsäure  nach  dem 
Abfiltriren  der  gebildeten  Seife  gebraucht  bei: 


Frisch  erhitzte  9änre 
+1480 
+146 

+133 

+133 

+120 


Nr.  4 
1 
2 


oc 

93,6  Säure 
105,0 
84,7 


cc 

Nr.  7  ' 76,4  Säure 

8 77,1 

10 72,3 
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Danach  erscheint  es  denn  doch  sehr  fraglich,  ob  dieses  Verfahren  zur 
Prüfung  von  Oelen  praktisch  brauchbar  ist 

Zur  Untenuchvofig  van  Olivenöl  auf  Verfälschung  mit  BaumwolUamenöl 
erwärmt  Conroy  (^Pharmaceutical  Journal  and  Tranaadions^  1881  S.  933) 
9  Th.  Oel  mit  1  Th.  Salpetersäure  von  1,42  sp.  6.  und  rührt  bis  zur 
Beendigung  der  Reaction.  Reines  Olivenöl  erstarrt  nach  dem  Abkühlen 
zu  einer  gelblichen  festen  Masse,  Baumwollsamenöl  wird  orangeroth 
und  bleibt  flüssig. 

BaumuiolUamenöl  hat  nach  CL  Widemann  {Maniteur  sGtentißque^  1881 
8.  453)  bei  140  ein  specifisches  Gewicht  von  0,9313,  gereim'gt  bei  160 
von  0,9265.  Beim  Vermischen  mit  Schwefelsäure  wird  es  violett,  mit 
Schwefelsäure  und  dichromsaurem  Kalium  roth,  nach  dem  Verseifen 
mit  Natronlauge  an  der  Oberfläche  blauviolett  —  C.  Scheibe  (Pharmor 
ceutische  Zeitschrifl  für  Bufdand^  1881  S.  431)  fand  bei  170  o,923  sp.  G., 
für  Olivenöl  0,912.  Bei  der  Elaidinprobe  (vgl.  1880  236  489)  erstarrt 
Baumwollsamenöl  unvollständig  und  wird  braun. 

Nach  de  la  Bauchte  iMoniteur  scieniifique^  1881  8.  790)  hat  Baum- 
wollsamenöl 0,923  sp.  G.,  Olivenöl  0,915  bis  0,916,  Rapsöl  0,9142, 
Sesamöl  0,922  und  Erdnufsöl  0,917.  Im  Olivenöl  wird  das  Oel  von 
Cruciferen  durch  die  Heparreaction  nach  dem  Verseifen  mit  Natron 
erkannt,  Sesamöl  durch  die  Rothfärbung  beim  Schütteln  mit  gleichen 
Theilen  Salzsäure  von  1,18  sp.  G.  und  etwas  Zucker,  Baumwollsamenöl 
durch  die  Braunfärbung  beim  Schütteln  mit  Salpetersäure  von  1,38  sp.  G., 
Erdnufsöl  durch  die  sich  aus  der  heifsen  alkoholischen  Lösung  der 
abgeschiedenen  Fettsäuren  beim  Erkalten  ausscheidende  perlmutter- 
artig glänzende  Arachninsäure. 

R.  Jahns  in  Köln  {*D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  14857  vom  27.  Januar 
1881)  hat  einen  Apparat  ssur  Prüfung  von  Schmierölen  angegeben,  welcher 
sich  bestens  bewähren  soll.  Zur  Ermittlung  der  Fähigkeit  des  Schmier- 
öles, die  Reibung  zweier  auf  einander  gleitender  Flächen  zu  vermindern, 
dient  der  mit  a  bezeichnete  Theil  des  hohlen  Zapfens  x  (Fig.  5  und  6 
Taf.  27).  Zur  Vermeidung  der  Einflüsse  verschiedener  Zustände  der 
beiden  gleitenden  Flächen  ist  der  Radius  der  auf  a  schleifenden 
Schale  b  (Fig.  7)  aus  gehärtetem  Stahl  etwas  gröfser  gewählt  als  der 
der  äufseren  Fläche  des  Zapfens  selbst,  so  dafs  die  Berührung  beider 
Flächen  nur  in  einer  Linie  parallel  der  Drehungsachse  des  Zapfens 
stattfindet.  Die  äufsere  Fläche  des  Zapfens  bei  a  wird  mit  dem  zu 
prüfenden  Schmiermittel  ausreichend  benetzt  Sobald  nun  der  Zapfen 
in  Drehung  versetzt  wird,  neigt  sich  die  durch  den  Schwerpunkt  s 
des  Bügels  c  gehende  Senkrechte  (Fig.  8)  im  Sinne  der  Drehung 
(Fig.  9  und  10)  und  stellt  sich  bald  unter  einem  Winkel  x  zur  Ver- 
ticalen.    Je  gröfser  nun  die  gesammte  Reibung  selbst,  je  geringer 
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somit  die  Fähigkeit  des  betreflfenden  Sehmiennittels  ist,  die  Reibung 
swischen  den  beiden  BerOhningslinien  des  Zapfens  und  der  Sehale  zu 
vermindern)  desto  gröfser  wird  die  Neigung  des  Bügels  aus  seiner 
senkrechten  Ruhelage  heraus  werden,  weil  das  die  Reibungsgröfse  am 
Umfang  des  Zapfens  darstellende  y  gröfser  wird.  Die  Neigung  des 
Pendelbügels  c  gibt  also  das  Mafs  für  die  Fähigkeit  des  Schmier- 
mittels, die  Reibung  zu  vermindern,  und  wird  am  Umfang  des  untern 
Bügeltheiles  in  Einheiten  des  Umfanges  direct  abgelesen. 

Zur  Prüfung,  ob  das  Schmiermittel  die  Fähigkeit  hat,  in  einem 
dem  bestimmten  Zwecke  entsprechenden  Grade  den  Einwirkungen 
derjenigen  Arbeit  auf  genügende  Dauer  hin  zu  widerstdben,  welche  es 
bei  seiner  Verwendung  zu  verrichten  hat,  soll  der  Grad  der  Erwär- 
mung benutzt  werden,  welche  die  innere  Arbeit  des  Schmiermittels 
in  der  Schicht  zwischen  Zapfen  x  und  Lager  y  (Fig.  5  und  11)  erzeugt: 
Damit  die  beobachtete  Erwärmung  nur  aus  der  Schicht  selbst  stammt, 
wurde  dem  arbeitenden  Zapfen  die  Form  eines  Umdrehungskörpers 
gegeben,  dessen  parallel  zur  Drehachse  gerichtete  Fläche  nach  einem 
Kreisbogen  gekrümmt  ist,  dessen  Mittelpunkt  aber  aufserhalb  der  Achse 
selbst  liegt;  die  aufserdem  benutzte  Lagerschale  schliefst  sich  auf 
einem  Theile  der  oberen  Fläche  des  Zapfens  diesem  genau  an.  Auf 
der  Lagerschale  selbst  ruht  durch  Yermittelung  zweier  Spitzen  der 
Hebel  /i,  welcher  im  Gestell  befestigt  ist  und  somit  die  Stellung  der 
Lagerachale  und,  da  dieselbe  den  Zapfen  umgreift,  auch  die  Lage  des 
letzteren  bestimmt.  Nach  unten  ist  der  Zapfen  nur  durch  die  beiden 
Rollen  e  unterstützt.  Die  Lagerschaie,  dessen  Bauchfläche  als  Yer- 
suchsfläche  wirkt,  übernimmt  auf  diese  Weise  gleichzeitig  die  Führung 
des  2iapfens  und  nur  die  Stützung  desselben  wird  durch  die  Rollen  e 
bewirkt  Die  Schmierung  des  Zapfens  zum  Zweck  einer  Prüfung  ge- 
schieht nun  durch  einfaches  Auftropfen  des  zu  prüfenden  Schmieröles, 
und  zwar  werden  etwa  12  Tropfen  desselben  auf  die  Oberfläche  des 
Zapfens  und  der  Lagerfläche  vertheilt  und  durch  den  kleinen  Leder- 
streifen n  (Fig.  5),  welcher  während  der  Umdrehung  des  Zapfens  durch 
den  schrägen  Ring  tr  hin  und  her  bewegt  wird,  auch  gleichmäfsig  ver- 
theilt erhalten. 

Der  Antrieb  des  Zapfens  geschieht  bei  x  in  der  Mitte  desselben 
durch  Riemen  r;  der  Zapfen  selbst  ist  hohl  gedreht,  auf  einer  Seite 
mit  einer  federnden  Stahlplatte  gasdicht  verschlossen  und  mit  Schwefel- 
ätherdämpfen angefüllt,  deren  Ausdehnung  durch  die  Wärme  in  den 
hier  in  Frage  kommenden  Grenzen  etwa  lOmal  so  grofs  ist  als  die  der 
atmosphärischen  Luft.  Wird  nun  der  Zapfen  durch  seine  Umdrehung 
und  die  Wärmeabgabe  der  Schmiermaterialschicht  erwärmt,  so  theilt 
sieh  die  entwickelte  Wärme  den  im  Linem  desselben  befindlichen 
Dämpfen  mit,  diese  bewirken  ein  Auswärtsfedern  der  Federplatte  /, 
deren  Bewegungen  auf  einen  Schreibstift  t  mit  der  erforderlichen  Ueber- 
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fieteuDg  flbertragen  werden  und  dessen  verscfaiedene  Stellungen  daher 
Terschiedenen  Temperaturen  des  Zapfens  und  der  Schicht  entsprechen. 
Vor  diesem  Stift  t  vorüber  bewegt  sich  ein  Papierband  p  durch  Badet 
und  Schrauben  Yom  Zapfen  bei  o  (Fig.  12)  aus,  so  dafs  einer  bestimintraii 
Umdrehungszahl  desselben  stets  eine  bestimmte  Länge  des  at^ewickelten 
Papierstreifens  entspricht  Die  Verhältnisse  sind  dabei  derart  gew&hlt, 
dafs  das  Papierband  um  3°^id,75  in  der  Minute  fortschreitet,  wenn  der 
Zapfen  250  Umdrehungen  macht  Damit  der  Stift  indessen  ohne  Wider* 
stände  auf  das  Papier  seine  Stellungen  angeben  kann,  ist  die  Ein- 
richtung bei  f>  (vgl.  Fig.  12)  getroffen ,  dafs  das  Papierband  nur  jede 
15.  Secunde  einmal  leicht  gegen  den  Stift  gedrückt  wird,  um  um 
darauf  sofort  wieder  los  zu  lassen,  so  dafs  dieser  seine  Stelle  aufii 
Neue  Terändern  kann,  ohne  hemmend  auf  die  freie  Beweglichkeit  4er 
Federplatte  zurück  zu  wirken.  Der  Mechanismus  des  Schreibstiftes  ist 
aufserdem  so  angeordnet,  dafs  sich  die  Spitze  des  Stiftes  geradlinig 
und  parallel  der  Fläche  des  Papierbandes  fortbewegt  Während  sieh 
nun  dieses  Papierband,  sobald  der  Zapf^  io  Drehung  rersetzt  worden 
ist,  in  Richtung  seiner  Länge  fortbewegt,  verändert  der  Stift  naeh 
Mafsgabe  der  im  Zapfen  erzeugten  Wärme  seine  Stellung  rechtwinklig 
zur  Bewegungsrichtung  des  Papierbandes.  Die  innerhalb  je  15  Secunden 
erfolgenden  Markirungen  der  Lage  des  Stiftes  bilden  sodann  Punkte 
einer  Gurve,  welche  ein  yollkommenes  Bild  der  Wärmeentwickelung 
in  der  Oelschicht,  im  Lager  und  im  Zapfen,  in  Bezug  auf  den  Weg 
des  Papierstreifens,  also  der  Umdrehungszahl  des  Zapfens  gibt  Die 
vom  Schreibstift  aufgetragene  Gurve  bildet  sehr  bald  eine  gerade  lioie, 
wßlche  parallel  der  Bewegungsrichtung  des  Papierbandes  läuft;  denn 
die  Temperatur  des  Zapfens  bleibt  sehr  bald  nach  Beginn  seiner  Um- 
drehung constant,  wenn  die  Wirkung  der  Abkühlung  durch  die  um- 
gebende Luft  ebenso  grofs  ist  als  die  der  nur  geringen  Wärmeent- 
Wickelung  in  der  noch  frischen  Schmierschicht 

Läfst  man  nun  den  Zapfen  genügend  lange  drehen,  so  wird  das 
Schmiermittel  schliefslich  mehr  oder  weniger  verändert;  die  Tempe- 
ratur des  Zapfens  steigt  im  Yerhältnifs  zu  den  Arbeitswiderständen 
des  Sdimiermittels  selbst,  so  dafs. die  Gurve  nun  ihre  Richtung  nach 
aufwärts  annimmt  Je  schneller  das  Schmiermittel  semen  normalen 
Zustand  ändert,  je  mehr  es  verbraucht  wird,  um  so  schneller  steigt  die 
Gurve  aufwärts.  Die  Abscissen  der  einzelnen  Punkte  dieser  Gurve 
stellen  die  Umdrehungen  des  Zapfens,  die  Ordinaten  die  GrOfse  der 
schädlichen  inneren  Widerstände  der  Oelschicht  nach  Wärmemengen 
dar.  Man  hat  also  in  der  Gurve  ein  Bild  der  Beziehungen  zwischen 
Weg  und  Widerstand  und  gibt  das  Product  beider  somit  die  OrOfse 
derjenigen  Widerstandsarbeit  an,  welche  das.  Schmiermittel  in  sich 
selbst  durch  die  Beanspruchung  zwischen  Zapfen  und  Lager  entwickelt 
hat    Dieses  Product  wird   unmittelbar  durch  die  Fläche  dai^estellt, 
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weidie  TOD  der  GnrYe  selbst  uod  der  dareh  den  Umfangepankt  der" 
aelben  gebeoden  Abecisee  begrenst  wird.  Bei  Terechiedenen  Sohmiet^ 
niiteln  aiiid  also  die  inneren  Widerstandsarbeiten  unter  sonst  gleichen 
Umständen  diesen  Fläohenräutnen  proportional,  ihre  mechanische  Dauer- 
haftigkeit also  diesem  umgekehrt  proportional.  Wenn  man  aufserdem 
die  Grdfse  des  Winkelausechlages  am  Pendelbflgel  berücksichtigt, 
welche  ebenfalls  umgekehrt  proportional  ist  der  Fähigkeit  des  Schmier- 
mittels, die  Reibung  zwischen  den  auf  einander  arbeitenden  Flächen 
au  yermindem,  so  kann  man  die  relativen  Gesammtwerthe  verBchie« 
dener  Schmiermittel  direct  durch  die  Gröfse  von  Parallelepipeden  von 
-gleichen  Grundflächen  ausdrücken,  deren  Volumen  gleich  den  Pro- 
ducten  ans  den  durch  die  Gurre  begrenzten  FlächeniHumen  in  die  Gröfse 
der  Sinus  der  Winkelausschläge  sind,  und  geben  sodann  die  Höhen- 
verhältnisse  dieser  Parallelepipeden  das  directe  QütewrhäUnifB  der  ver- 
schiedenen Materialien  in  Bezug  auf  alle  Gesichtspunkte  gleichzeitig 
unmittelbar  an.        ' 

Nachfolgende  Tabelle  zeigt  die  Prüfungsresultate  mehrerer  Oel^ 
Sorten  in  Bezug  auf  deren  Nutzwerth ,  während  Fig.  13  die  Curven  in 
%  n.  Gr.,  in  welcher  sie  von  dem  Apparat  erzeugt  werden,  darstellt 


Nt.  des 

Dia- 

gnunmes 


3 
4 


Namen 
Schmieröl 


Preis  für 
100k 


Rohes  Rüböl 
Achsenöl  I 
Oleonaphta 
Petrosine 


57,00  M. 
42,00 
28,50 
26,00 


8  c  h  m  i  e  r  w  e  r  t  h 
Gröfse  der  von  den  Curven  umschlösse- 
nenWiderstandsarbeitsfläche,  deren  Ab- 
scissen  die  Zeit  und  deren  Ordinalen 
die  Temp.  d/es  Versuchszapfens  in  jedem 
Zeitpuntte  des  Versuches  darstellen. 


Absolut 


58,70qc 
49,50 
80,00 
62,44 


Relativ 


1 

1,08 
0,66 
0,86 


Nutzwertb  in 

Bezug  auf  Preis 

u.  Schmierf&big- 

keit 

aOb(U=:1 


1 
M7 

1^ 

1,88 


Um  zuverlässige  Angaben  über  das  Verhalten  der  Achsschenkel 
bei  rollenden  Bisenbahnfahrzeugen,  sowie  über  deren  Lager  und  Schmier- 
mittel SU  erhalten,  hat  P.  L.  M,  Bahn  [Organ  ßkr  die  FcrUohriite  des 
EieenbahMoeeeni^  1882  8.  11)  das  zu  erprobende  Räderpaar  bezieh, 
dessen  Achslager  sammt  Sdimiennittel,  entsprechend  seiner  Bestim- 
mung, sammt  Federn  in  2  Ständern  gelagert  und  mit  dem  Aequivalent 
des  betreffenden  Wagengewichtes  durch  angehängte  Gewichte  an  den 
«Federenden  beiastet  (Fig.  14  und  15  Taf.  27),  welche  gleich  der  Feder- 
Spannung  nach  Belieben  zu  verändern  sind.  Die  Schienen,  auf  denen 
das  Bäderpaar  laufen  sollte,  sind  hier  durch  ein  Reibungsräderpaar 
ersetzt,  welches  auf  seiner  Achse  eine  Riemen3cheibe  trägt,  die  ihte 
Bewegung,  von  einer  an  einer  Transmission  angebrachten  Stufenscheibe 
empfängt,  so  dafs  die  Anzahl  der  Umdrehungen  des  Räderpaares  nach 
Srfordernifs  bestimmt  werden  kann.  Das  Reibungsräderpaar  trägt  femer 
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noch  auf  der  Mitte  seiner  Achse  eine  Schnecke,  welche  einen  einem 
Regulator  völlig  ähnlichen  Geßchwindigkeitsmesser  betreibt»  auf  dessen 
sichtbaren  Quadranten  constant  die  Gheschwind^keit  bequem  abgelesen 
werden  kabn,  mit  welcher  die  Umdrehung  (besogen  auf  die  Stunde) 
erfolgt  Ein  daran  ansobliefsendes  Zählwerk  notirt  endlich  die  Anzahl 
der  auf  solche  Weise  zurückgelegten  Kilometer.  Dm  jedoch  auch  die 
Wirkungen  der  Schienenstöfse  mit  in  das  Bereich  der  Erforschungen 
zu  ziehen,  sind  die  Reibungsräder  mit  einer  Excentricität  yon  2>n°^,5 
angeordnet,  wodurch  nun  allerdings  die  Wirklichkeit  nicht  yollständi^ 
nachgeahmt  erscheint,  aber  immerhin  in  bestimmten  Zwischenräumen 
eine  jenen  Wirkungen  ähnliche  Vermehrung  des  Federdruckes  auf  die 
Achsschenkel  stattfindet  Bis  auf  die  Wirkungen  in  den  Schienenbögen 
ist  somit  Alles  berücksichtigt,  was  auf  das  Verhalten  und  hauptsäch- 
lich auf  die  Schmierung  eines  Achsschenkels  Bezug  hat 

Zum  Schmieren  der  Dampfcjlinder  von  Locomotiven  empfiehlt 
E.  BeUeroche  (ßetnie  universelle^  1881  Bd.  9  S.  440)  reines  Mineralöl, 
fbr  die'  übrigen  Theile  der  Locomotiven  ein  Gemisch  von  gleichen 
Theilen  Mineralöl  und  Baumöl  und  für  die  Wagen  Mineralöl,  mit  der 
doppelten  Menge  von  Baumöl  gemischt 
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Patentklage  %3.   Mit  AbbUduogen  auf  Tafel  «7. 

Bei  der  Maschine  man  Hobdn  und  Poliren  der  Seife  von  £.  Itote 
in  Dresden  (»D.  R.  P.  Zusatz  Nr.  13  261  vom  21.  Februar  1880)  be- 
finden sich  auf  dem  durchgehenden  Hobelmesser  a  (Fig.  17  Taf.  27) 
des  beweglichen  Prismas  noch  kurze  Messer  e,  deren  Sohneiden  zur 
Erzeugung  von  verschieden  profilirten  Stäben  oder  Stücken  in  geeig- 
neter Weise  ausgearbeitet  und  angeschliffen  sind.  In  dem  vorliegen- 
den Beispiele  haben  diese  Messer  e  theils  einfache  gerade,  zurTlsdi- 
fläche  schräg  geneigte,  theils  in  Rarniesprofilen  ausgearbeitete  Schnei- 
den, welche  gemeinschaftlich  mit  gerade  durcbgehenden  Hobelmessern 
a  und  c  an  den  Arbeitstücken  entsprechende  Formen  erzeugen.  In 
ähnlicher  Weise  werden  erforderlichenfalls  solche  kurze  Messer  auch 
auf  dem  unteren  festen  Messerprisma  n  angebracht  und  können  je. 
nach  Bedflrfnifs  entweder  nur  die  oberen^  oder  nur  die  unteren,  oder 
beide  Gruppen  gleichzeitig  zum  Hobeln  benutzt  werden.  Mit  Hilfe 
derartig  neben,  über  oder  unter  einander  angeordneter  Hobelmesser.^ 
welche  rücksichtlich  ihrer  Stellung  und  der  Form  ihrer  Schnöden, 
beliebigen  Zwecken  entsprechend,  verschieden  ausgeführt  werden, 
hobelt   man   die   Körper   in   den  verschiedensten  Profilen  aus.     Die 
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Vertioaleinstellang  des  Supportes  B  geschieht  bei  dem  hier  gezeichne- 
ten Hobelrahmen  durch  Schraubenspindeln  und  Kegelräder,  die 
Einstellung  des  Hobelrahmens  A  mit  dem  unteren  Hesserprisma  n  in 
dem  Oestellrahmen  C  durch  Stellschrauben  s  mit  Sperr  Vorrichtung. 
Um  das  Schneiden  und  Hobeln  gleichzeitig  bei  einem  und  demselben 
Vorschübe  der  ArbeitstUoke  ausführen  zu  können,  sind  Hobelmesser  h 
und  n  (Fig.  18)  vor  oder  hinter  den  Schneidedrähten  mit  dem  Rahmen 
stellbar  und  fest  yerbunden. 

Um  an  der  Seifenhobdmaachine  von  £•  Rost  in  Dresden  (*D.  R.  P. 
.  l^r.  14184  vom  26.  August  1880),  bei  welcher  an  beiden  Enden  ein 
Draht  und  Messerrahmen  angebracht  ist,  die  doppelseitige  Schubwand, 
welche  einmal  nach  rechts  und  einmal  nach  links  die  Seifenriegel 
vorzuschieben  hat,  zur  Beendigung  eines  Schubes  in  Ruhe  zu  setzen, 
befinden  sich  auf  der  Antriebwelle  drei  lose  Scheiben.  Die  beiden 
änfseren  Seheiben  sind  mit  je  einem  Trieb  verbunden,  von  denen  der 
eine  direct  eine  zweite  Welle  dreht,  der  andere  erst  auf  einen  da- 
zwischen gelegten  Trieb  wirkt  und  dadurch  die  zweite  Welle  im  um- 
gekehrten Sinne  dreht.  liCtztere  Welle  trägt  ein  Zahnrad,  welches 
in  die  mit  der  Schubwand  verbundene  Zahnstange  eingreift  Am  Ende 
des  Schubes  rücken  zwei  mit  dieser  Zahnstange  verbundene  Knaggen 
und  eine  Gabel  den  Riemen  von  den  äuTseren  Scheiben  auf  die  mittlere, 
worauf  die  Maschine  still  steht ,  bis  der  Arbeiter  den  Riemen  wieder 
auf  die  rechte  oder  linke  äufsere  Scheibe  schiebt 

Um  ein  und  dieselbe  Schubwand  für  verschiedene  Drahtstellnngen 
des  Schneiderahmens  verwenden  zu  können,  tragen  die  an  der  Rück- 
wand a  (Fig.  19  Taf.  27)  verstellbaren  Leisten  h  an  der  Rückseite 
Stifte  c,  mit  denen  sie  in  eng  neben  einander  gestellte  Schlitze  d  der 
Rückwand  eingesetzt  werden.  Oben  sind  die  Leisten  b  mit  Blechen 
bekleidet,  mit  denen  sie  in  Einschnitte  /  der  Oberkante  der  Wand 
eingesetzt  werden.  Oder  die  Leisten  b  (Fig.  20)  fassen  mit  einem 
Haken  h  über  eine  Schiene  t  an  a  und  werden  durch  Anziehen  der 
Schraube  k  an  a  befestigt 

0.  JF.  Bßber  in  Dresden  (»D.  R.  P.  Nr.  15  370  vom  9.  November 
1880)  will  zur  Herstellung  von  Seifenprägformen  den  die  eigentliche 
Form  bildenden  Bronzerahmen  fertig  in  die  Oufsform  für  den  umge- 
benden Eisenkörper  stellen  und  dieseü  dann  um  den  Bronzerahmen 
herumgiefsen.  Die  Befestigung  beider  Theile  wird  dadurch  erhöht, 
dafs,  wie  aus  Fig.  21  Ta&  27  zu  ersehen,  in  der  Bronze  eine  Nuth 
angebradit  ist,  welche  das  Eisen  ausfilllt 
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Verfahren  zur  Gewinnmig  des  Glycerins  ans  den  Unter; 
langen  der  Seifanfabrikation. 

H,  Flemming  in  Kalk  bei  Köln  (*D.  R.  P.  Kl.  23  Nr.  13953  Yom 
9.  December  1880)  empfiehlt  zu  diesem  Zweök,  die  Unierlaage  der 
Dialyse  zu  anterwerfeo.  Verfasser  macht  in  einer  längeren  Abhand- 
lung im  Seifenfabrikant,  1881  S.  110,  293  und  362  darauf  aufmerksam, 
dafs  allein  aus  4  Fabriken  der  Stadt  Neuwied  jährlich  etwa  1500^ 
Unterlauge  abfliefsen,  welche  etwa  75^  Glycerin  im  Werthe  yon 
150000  M.  enthalten.  Der  Glyceringehalt  der  Unterlänge  schwuikt 
nach  yorliegenden  Analysen  zwischen  0,92  und  7,8  Proc  Um  dieses 
Glycerin  durch  Destillation  gewinnen  zu  können,  ist  es  nöthig,  das 
Kochsalz  zu  entfernen,  und  dieses  geschieht  am  besten  durch  Osmo* 
sirung  der  Laugen. 

Die  Laugen  werden  zunächst  mittels  Dampfheizung  in  passenden 
Pfannen  abgedampft,  bis  die  Lauge  mindestens  20  Proc^.  Glycerin 
enthält.    Von  den  4  Laugen,  deren  Analysen  hier  folgen: 

Spec.  Gew.  .    .   1^1  1,266  1,35  1,34 

Asche     .    .    .    23^8  21,7  23,7  20,7 

Glycerin     .    .    21,2  29,0  41,9  48A 

stammte  die  erste  aus  einer  Fabrik,  welche  mit  kaustischer  Soda 
arbeitet  und  von  vorn  herein  eine  sehr  concentrirte  Unterlauge  (24  bis 
250  B.)  gewinnt  Die  zweite  Lauge  ist  nach  des  Fabrikanten  Angabe 
lediglich  aus  Palmkernöl  gewonnen,  und  liefert  den  Beweis,  dafs  dieser 
Rohstoff  auch  in  Bezug  auf  Glyceringehalt  werthvoll  ist  Die  dritte 
und  vierte  Lauge  stammen  von  Seifen,  welche  nur  aus  Talg  gesotten 
sind;  der  hohe  Sodagehalt  gestattete  ein  Eindampfen  auf  fast  36^  B. 
Wenn  eine  Lauge  viel  Soda  enthält,  so  läfst  sie  sich  weit  stärker 
eindampfen  als  eine  mit  yiel  Kochsalz,  weil  die  erstere  in  heifsem 
Wasser  löslicher  ist  als  das  letztere,  weshalb  auch  beim  Abkühlen 
der  eingedampften  Lauge  durch  Krystallisation  fast  nur  Soda  und 
wenig  Kochsalz  ausgeschieden  werden.  Durch  die  beim  Eindampfen 
erzielte  gröfsere  Concentration  wird  gleichzeitig  ein  an  Glycerin  sehr 
reiches  Product  gewonnen.  Die  concentrirte  Lauge  wird  nun  mit 
Schwefelsäure  neutralisirt  Man  kann  zwar  auch  eine  stark  Soda 
hahige  Lauge  osmosiren,  deim  das  kohlensaure  Natrium  diffundirt 
sehr  rasch ;  aber  bei  der  jetzigen  Einrichtung  der  Osmoseapparate  er- 
scheint dieses  Verfahren  nicht  empfehlenswerth,  da  in  dem  Osmose- 
wasser  durch  das  aufgenommene  kohlensaure  Natrium  Niederschläge 
von  kohlensaurem  Kalk  entstehen,  welche  sich  in  den  Kammern  des 
Apparates  ablagern,  so  dafs  die  Thätigkeit  desselben  beeinträchtigt  wird. 

Die  geringen  Mengen  yon  schwefelsaurem  Natrium,  welche  die 
Lauge  in  Lösung  behält,  lassen  sich  durch  Eindampfen  fast  yoUständig 
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ausscheiden  und  der  dann  noch  yerbleibeiide  Rest  bildet  bei  der 
Destillation  kein  Hindemifs,  weil  die  sehwefelsauren  Salze  ihrer  ge- 
ringen Flüchtigkeit  wegen  darch  überhitzten  Waaserdampf  nicht  mit 
fortgerissen  werden.  Die  Menge  der  zur  Neutralisation  erforderlichen 
Sfture  und  des  dabei  entstehenden  Niederschlages  yon  Sulfat  richtet 
sich  selbstverständlich  nach  dem  Gehalt  der  Lauge  an  kohlensaurem 
Natrium.  In  einer  grofsen  Anzahl  eingedampfter  Laugen  schwankte 
der  Sodagehalt  zwischen  12^9  und  1,9  Proc. ;  in  Laugen,  welche  nicht 
mit  Salz,  sondern  mit  Soda  ausgesalzen  waren,  stieg  er  aber  bis  auf 
31  Proc  Die  Schwefelsäure  wählt  man  so  concentrirt  als  möglich, 
um  die  Lauge  nicht  unnOthig  zu  yerdUnnen.  Wo  der  Preis  der  Säure 
sich  durch  die  Zufuhr  hoch  stellt,  empfiehlt  es  sich,  66grädige  zu 
yerwenden;  da,  wo  dies  nicht  der  Fall  ist,  erscheint  60grädige  yor- 
theilbafter.  Da  es  wegen  der  starken  Kohlensäureentwicklung  schwierig 
ist,  eine  ganz  neutrale  Lauge  zu  erzielen,  so  thut  man  besser,  Schwefel- 
säure in  geringem  Ueberschufs  zuzusetzen  und  diesen  nach  beendigter 
Ausf&llung  und  Srystallisation  mit  etwas  gelöschtem  oder  gebranntem 
Kalk  abzustumpfen,  bevor  man  wieder  eindampft.  Die  Lauge  mufs 
nun  abermals  eingedampft  werden,  und  zwar  sollte  dies,  wenn  irgend 
möglich,  stets  mit  Dampf  geschehen. 

Die  Gestehungskosten  der  conoentrirten  Lauge  mit  4,50  IL  ftir 
lOQi^  angenommen,  stellen  sich  die  der  zugerichteten  Lange  folgender- 
mafsen : 

200k  ooncentrirte  Lange  %n  4,50  M rr  9,00  M. 

24    eOO-Schwefelaäure  zu  7  M =  1,70 

Kalk =  0,10 

Eindampfen  von  1001^  Lauge  nebst  Arbeltslohn  und  Unkosten    =  0,50 

Znsammen  11,30  M. 

Der  Bedarf  an  Schwefelsäure  ist  weit  "höher  eingesetzt,  als  er 
meist. sein  wird;  bei  Lauge  gewöhnlicher  Qualität  sind  nur  6  bis  8^. 
auf  WO^  erforderlich.  Beim  Ausfällen  des  schwefelsauren  Natrons 
und  dem  nachfolgenden  Eindampfen  wird  mechanisch  etwas  Gljcerin 
mit  fortgerissen  und  man  erhält  deshalb  nicht  die  theoretische  Aus* 
beute  aus  einer  conoentrirten  Lauge  yon  bekanntem  Gljceringehalt 
Ladefs  haben  zahlreiche  Analysen,  yon  denen  einige  hier  folgen,  den 
Beweis  geliefert,  dafs  der  Gljceringehalt  einer  richtig  zubereiteten 
Lauge  nie  unter  40  Proc.  bleibt: 

I  n  m  IV  V  VI 

Glycerin  ...    40,2  47;9  48,8  56,2  58,9  66,7 

Asche      ...    14,5  16,5  15,8  13,4  12,9  12,8 

Spsc  Gew.  .    .    1,29  1,28  1,274         1,268  1,266         1,297. 

Wenn  man  also  den  Oestehungspreis  yon  lOOi^  zugerichteter  Lauge 
rund  zu  12  M.  bei  einem  Minimalgehalt  yon  40  Proc.  Oljcerin  an« 
nimmt,  so  kostet  in  diesem  Zustande  l^^  Glycerin  30  Pf. 

Wenn  die  neutralisirte  Lauge  wieder  auf  eine  Concentration  yon 
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1^28  bis  1,28  eingedampft  ist,  so  liefert  sie  beim  Erkalten  noch  einen 
KrystallaDSchufs  von  schwefelsaurem  Natron  und  Kochsalz  und  ist 
sodann  zur  Osmosirung  fertig.  Es  gelingt,  durch  die  Osmose  den 
Aschengehalt  der  Unterlauge  so  weit  herunter  zu  drücken,  dafs  die- 
selbe, wenn  sie  den  Osmoseapparat  verlassen  hat  und  wieder  möglichst 
stark  eingedampft  worden  ist,  für  sich  allein  oder  mit  Rohglycei^n 
aus  Stearinsäurefabriken  destillirt  werden  kann.  Der  Verlust  bei  der 
Destillation  ist  ein  geringer  und  das  erzielte  Product  von  einer  Rein- 
heit, weiche  den  Anforderungen  der  Djnamitfabriken  genügt  Es 
enthält,  wenn  auf  1,26  sp.  6.  eingedampft,  also  wasserfrei,  nie  wäg- 
bare Mengen  von  Kochsalz  und  gibt  bei  der  Nitrirung  eine  durchaus 
befriedigende  Ausbeute  an  Nitroglycerin.  Ein  grofser  Vorzug,  welchen 
bei  der  Osmose  die  zugerichteten  Unterlaugen  vor  der  Melasse  haben, 
ist  der,  dafs  sie  das  Pergamentpapier  nicht  angreifen.  Während  bei 
der  Melassenosmose  das  Pergamentpapier  im  günstigsten  Falle  12  Tage 
lang  zu  gebrauchen  ist,  war  bei  der  Laugenosmose  dasselbe  nach 
6  monatlichem  Betrieb  noch  durchaus  wohl  erhalten.  Der  Hauptgrund 
dafür  liegt  darin,  dafs  in  der  Unterlauge  Kalksaize  gänzlich  fehlen, 
weshalb  auch  das  daraus  durch  Destillation  gewonnene  Olycerin  stets 
frei  von  Kalk  ist  —  eine  Eigenschaft,  welche  man  bei  dem  Olycerin  aas 
Stearinsäurefabriken  oft  nur  durch  2  malige  Destillation  zu  ersielen 
vermag. 

Die  Kosten  der  Osmose  nimmt  man  in  den  Zuckerfabriken  zu 
1,60  M.  für  das  Osmosiren  von  100^  Melasse  an;  hiervon  beträgt  der 
Verbrauch  an  Pergamentpapier  %.  In  Rücksicht  auf  den  eben  er- 
wähnten geringen  Papierverschleifs  erscheint  es  jedenfalls  nicht  zu 
niedrig  gegriffen,  wenn  man  die  Kosten  der  Osmosirung  von  100^ 
Lauge  gleichfalls  mit  1,60  M.  veranschlagt  Es  kommt  hierzu,  dafs 
zur  Laugenosmose  weniger  Wasser  erforderlich  ist  als  zur  Melassen- 
osmose. Man  hat  etwa  300^  Wasser  zu  verdampfen,  um  100^^  osmo- 
sirte  Uoterlauge  zu  erhalten.  Die  Lauge  zeigt  nach  der  Osmose  und 
dem  Eindampfen  einen  Olyceringehalt  von  60  bis  70  Proc,  hat  aber 
am  Gewicht  etwa  50  Proc.  verloren.  Wenn  100^  zugerichtete  Lauge 
12  M.  kosten,  so  ergibt  sich  folgende  Berechnung: 

200k  zugerichtete  Lauge 24,00  H. 

Osmosiren  derselben 3,20 

Eindampfen  von  3001^  Wasser  einschl.  aller  Kosten    .      1,50 

28,70  M. 
oder  rund  30  M.    Es  kosten  also  100^^  osmosirte  Lauge  mit  einem 
Minimalglyceringehalt  von  60  Proc.  30  M.  oder  1*^  Olycerin  50  Pf. 

In  das  Osmosewasser  geht  ziemlich  viel  Olycerin  über,  so  dafs 
es  bei  heutigen  Preisen  sehr  gut  lohnt,  dasselbe  einzudampfen;  bei 
einem  Versuche  gaben  etwa  1400^  Osmosewasser  7S^  Lauge,  welche 
161^  reines  Olycerin  enthielten.    Das  Eindampfen  der  1400^^  kostet  7  M., 
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and  daraus  stellt  sich  1^  Olyoerin  aaf  etwa  44  Pf.  In  Folge  dieser 
Ausnutzung  des  Osmoaewassers  entsteht  durch  den  ganzen  Procefs 
kein  irgend  nennenswerther  OlycerinTerlusi.  Das  so  erhaltene  Product 
steht  zwar  hinsichtlich  seiner  industriellen  Verwendbarkeit  wegen 
seines  Salzgehaltes  dem  Bohglycerin  der  Stearinsäurefabriken  nach, 
kostet  aber  auch  gegenwärtig  noch  nicht  den  vierten  Theil  wie  jenes, 
da  ein  geringes  holländisches  Destillationsrohgljcerin  von  25^  B., 
dessen  Analyse  einen  Gljceringehalt  von  63  Proc  ergab,  heute  140  M. 
für  100^  kostet;  es  stellt  sich  also  darin  1^^  Olycerin  auf  2,22  M., 
während  es  aus  Unterlauge  in  ziemlich  gleicher  Reinheit  zu  50  Pf. 
dargestellt  werden  kann. 

Der  Vorschlag,  nur  Fettsäuren  bei  der  Seifenfabrikation  zu  ver- 
arbeiten und  zu  diesem  Zwecke  vorher  die  Neutralfette  in  Autoclaven 
zu  zersetzen,  verspricht  nach  Flemming  wenig  Erfolg. 


Der  EinfloTs  des  Mangans  auf  die  Festigkeit  des  Eisens. 

Für  die  beste  Reihe  von  Eisenmanganl^rungen  hatte  der  Verein 
ssur  Beförderung  des  Gewerbefleifsee  (vgl.  Verhandlungen^  1881  S.  509) 
einen  Preis  von  2000  M.  ausgesetzt.  Mindestens  10  der  eingelieferten 
50cm  langen  und  40°>m  starken  Stäbe  a  sollten  mit  einem  um  je  0,5  Proc. 
steigenden  Mangangehalte  höchstens  0^6  Proc  Kohlenstoff  und  0,4  Proc. 
sonstige  Bestandtheile  enthalten  und  10  Stäbe  b  mit  möglichst  gleich- 
bleibendem Mangangehalt  höchstens  0,6  Proc.  sonstige  Bestandtheile 
und  einen  um  mindestens  0,15  Proc.  steigenden  Kohlenstoffgehalt  zeigen. 

Die  Outehoffnungshüite  lieferte  zu  Reihe  a  16  aus  Flufseisen  im 
Bessemerwerk  unter  Zusatz  von  Manganlegirungen  hergestellte  Stäbe 
(Nr.  12  bis  27).  Die  Manganlegirung  wurde  während  der  Bessemerhitze 
im  besonderen  Tiegel  geschmolzen,  dem  Flufseisen  vor  dem  Giefsen 
des  Blockes  zugesetzt  und  mit  dem  ersteren  durch  Umrühren  innig 
gemischt  Die  erstarrten  Gufsblöcke  wurden  in  einem  kleinen  Flamm- 
ofen zur  Kirschrothglut  erwärmt  und  unter  einem  Dampfhammer  von 
5001^  ausgestreckt,  nochmals  ebenso  angewärmt  und  auf  die  vorge- 
schriebene Länge  abgehauen.  Säramtliche  Stäbe  liefsen  sich  sehr  gut 
schmieden,  wenngleich  diejenigen  mit  hohem  Mangangehalt  dem  Ham- 
mer einen  beträchtlichen  Widerstand  entgegensetzten.  Zur  Reihe  b 
wurden  10  Stäbe  (Nr.  1  bis  11)  eingesendet,  die  so  hergestellt  waren, 
dafs  dem  Flufseisen  anstatt  einer  Manganlegirung  ein  von  Mangan  freies 
hocbgekohltes  Eisen  zt^esetzt  wurde.  Vor  dem  jedesmaligen  Giefsen 
des  Blockes  wurde  dieses  Eisen  in  einer  kleinen  Pfanne  mit  dem  Haupt- 
material innig  vermischt  Im  Uebrigen  wurden  die  Gufsblöcke  wie 
die  der  Reihe  a  behandelt.  Seelhoff  sandte  zur  Reihe  a  15  Stäbe  (Nr.  2S 
Dingler's  polyt.  Journal  Bd.  t43  H.  i.  18n/l.  23 


Digitized  by 


Google 


334 


Bipflnfn  des  MuigaiiB  «if  die  Festigkeit  des  Eisens. 
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0,097 

0,09 

0,16 

0,07 

82,21 

48,15 

125,36 

41,10 

— 

18 

0,31 

1,52 

0,22 

0,131 

0,05 

0,25 

0,05 

69,72 

3,94 

73,66 

25,26 

— 

19 

0,55 

2,U7 

0,21 

0,111 

0,03 

0,14 

0,06 

73,18 

0,79 

78,97 

29,07 

— 

20 

0,69 

2,02 

0,12 

0,109 

0,06 

0,21 

0,10 

66,17 

0,79 

78,97 

29,07 

— 

21 

0,53 

2,37 

0,39 

0,115 

0,05 

0,14 

0,16 

71,18 

0,78 

71,96 

29,07 

— 

22 

0,70 

2,56 

0,48 

0,100 

0,08 

0,30 

0,12 

— 

— 

— 

— 

^? 

23 

0,60 

3,30 

0,49 

0,124 

0,04 

0,12 

0,14 

— 

— 

— 

""" 

61,48 

24 

0,58 

2,91 

0,36 

0,104 

0,08 

0,09 

0,11 

— 

— 

— 

^^ 

25 

0,74 

3,66 

0,31 

0,091 

0,07 

0,08 

0,07 

— 

— 

— 

— 

49,63 

26 

0,65 

3,49 

0,20 

0,096 

0,07 

0,11 

0,11 

— 

— 

— 

— 

77,09 

27 

0,66 

4,37 

0,24 

0,094 

0,08 

0,11 

0,10 

— 

— 

— 

— 

58,21 

28 

0,58 

0,32 

0,26 

0,021 

0,04 

0,04 

0,03 

60,44 

38,41 

98,85 

28,97 

— 

29 

0,91 

0,60 

0,48 

0,031 

0,05 

0,04 

0,04 

99,40 

7,25 

106,65 

30,97 

— 

80 

141 

0,93 

0,63 

0,034 

0,03 

0,03 

0,05 

84,92 

0,23 

85,15 

42,96 

— 

81 

143 

1,19 

0,71 

0,051 

0,03 

0,08 

0,04 

108,40 

3,79 

107,19 

50,95 

•  — 

82 

1,82 

1,56 

0,45 

0,051 

0,05 

0,02 

0,03 

— 



— 

— 

^^S 

88 

1,98 

1,91 

0,54 

0,064 

0,03 

0,02 

0,05 

— 



— 

— 

27,89 

84 

1,96 

2,51 

0,35 

0,066 

0,02 

0,01 

0,08 

— 



— 

— 

49,48 

35 

2,10 

2,85 

0,61 

0,078 

0,02 

0,01 

0,02 

— 



— 

— 

52,68 

86 

2,34 

3,17 

0,76 

0,088 

0,02 

0,02 

0,03 

— 



— 

— 

40,81 

37 

2,20 

4,34 

0,60 

0,092 

0,02 

0,01 

0,20 

— 

— 

— 

— 

32,83 

38 

2,07 

5,15 

0,54 

0,097 

0,03 

0,02 

0,16 

— 



— 

— 

52,79 

89 

2,24 

5,85 

0,67 

0,117 

0,02 

0,01 

0,08 

— 



— 

— 

38,97 

40 

2,14 

.7,26 

0,69 

0,125 

0,01 

0,01 

0,07 

— 

— 

— 

— 

44,10 

41 

2,25 

8,12 

0,58 

0,148 

0,02 

0,01 

0,05 

— 



— 

— 

43,93 

42 

242 

11,40 

0,48 

0,181 

0,01 

0,01 

0,05 

— 



— 

■"" 

44,86 

43 

0,58 

0,35 

0,30 

0,022 

0,06 

0,08 

0,04 

78,93 

26,08 

99,96 

28,97 

— 

44 

0,63 

0,30 

0,25 

0,021 

0,04 

0,03 

0,05 

74,18 

88,42 

112,60 

30,97 

— 

45 

0,96 

0,49 

0,38 

0,022 

0,05 

0,04 

0,04 

102,90 

5,71 

108,61 

36,96 

— 

46 

142 

0,55 

0,43 

0,016 

0,04 

0,04 

0,04 

83,92 

1,88 

85,75 

84,97 

— 

47 

2,10 

0,55 

0,27 

0,023 

0,04 

0,05 

0,03 

— 

— 

— 



56,97 

48 

151 

1,26 

0,56 

0,051 

0,05 

0,04 

0,04 

86,41 

1,88 

88,24 

48,41 

— 

49 

1,74 

1,44 

0,51 

0,055 

0,05 

0,01 

0,04 

— 

— 

— 

— 

46,47 

50 

1,76 

2,12 

0,34 

0,058 

0,04 

0,03 

0,03 

— 

— 

• 

— 

58,44 

51 

2,90 

2,27 

0,94 

0,054 

0,03 

0,07 

0,04 

— 

— 

— 

^fa 

52 

2,21 

2,21 

0,42 

0,047 

0,05 

0,05 

0,04 

— 

— 

— 

— 

42,66 
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bis  42)  eiiii,  von  denen  4  (Nr.  28  bis  31)  geschmiedet,  die  flbrigen 
lediglich  durch  Schalengofs  hergestellt  waren,  zar  Reihe  b  10  Stftbe 
(Nr.  43  bis  52),  von  denen  $  geschmiedet,  die  flbrigen  Nr.  47  und  49 
bis  52)  lediglich  durch  iSchalengurs  erzeugt  waren. 

Die  Resultate  der  von  Finkener  ausgeftthrten  Analysen,  welche  in 
Tabelle  S.  334  eingetragen  sind,  stimmten  weder  mit  den  von  den 
Bewerbern  gemachten  Angaben,  noch  mit  den  Forderungen  der  Preis- 
aufgabe. Daraus  ergibt  sich  die  praktisch  wichtige  Thatsache,  dafs 
eine  Mischung  verschiedener  Eisenarten  oder  Legirungen  sehr  schwierig 
ist,  dafs  das  Mangian  ungemein  leicht  oxjdirt  wird  und  wieder  aus  der 
L^irung  verschwindet,  dafs  daher  auf  die  Mischung  bei  der  Flufseisen- 
erzeuguDg  eine  sehr  grofse  Soi^falt  zu  verwenden  ist,  wenn  ein  gleich- 
artiges Product  erzielt  werden  solL  Auch  beim*  Abdrehen  und  Ab- 
hobeln der  Stäbe  für  die  Zerreifsproben  zeigten  sich  eine  Menge 
Flecken,  welche  die  unvollkommene  Mischung  bekundeten. 

Die  von  Spangunberg  ausgeführten  FestigkeitsbestimmuDgen  auf 
Zug  und  Biegung  ergaben,  wie  aus  der  gleichen  Tabelle  ersichtlich  ist, 
dafs  fOr  Bisen,  von  welchem  eine  grofse  Festigkeit  verlangt  wird,  der 
Mangangehalt  niemals  3  Proc.  überschreiten  darf;  denn  alle  Eisenstäbe 
mit  höherem  Oehalt  liegen  unter  einer  Grenze  von  78>^/qc.  Es  scheint, 
als  wenn  das  günstigste  Verhältnifs  etwa  0,95  Proc  Kohlenstoff  und 
0,5  bis  0,6  Plroc.  Mangan  sein  müsse.  Die  Querschnittsverminderung 
zeigt  sich  (abgesehen  von  Nr.  17)  am  gröfsten  bei  Nr.  28  und  44,  d.  h. 
bei  einem  Kohlenstoffgehalt  von  etwa  0,6  und  einem  Mangangehalt  von 
0,30  bis  0,32  Proc  Der  höchste  Elasticitätsmodul  fällt  auf  Nr.  12 
mit  0,29  Proc  Kohlenstoff  und  0,24  Proc  Mangan,  die  höchste  Elasti- 
citätsgrenze  auf  Nr.  31  mit  0,43  Proc  Kohlenstoff  und  1,19  Proc 
Mangan. 

In  der  Praxis  werden  diese  Resultate  nicht  ohne  weiteres  zu  ge- 
brauchen sein,  sondern  man  wird  stets  den  Einflufs  zu  berücksichtigen 
haben,  welchen  die  Nebenbestandtheile,  namentlich  der  Phosphorgehalt, 
ausgeübt  haben  müssen. 


Yerfahren,  Namen,  Monogramme  n.  dgl.  anf  Glascylinder 

0.  dgL  und  Porzellan  zn  drncken  und  einzubrennen;  von 

J.  B.  Miller,  Glastechniker. 

In  neuerer  Zeit  bringen  Fabrikanten  von  Lampencylindem  ihre 
feineren  Waaren  mit  ihrem  Fabrikstempel  oder  der  Marke  bedeutender 
Abnehmer  auf  den  Olasmarkt.  Es  läge  nun  gewifs  im  Interesse  des 
Fabrikanten,  dies  auf  alle  gemalten  oder  bedruckten  Artikel  anzuwenden, 
wie  es  mit  den  Erzeugnissen  der  Keramik  fast  allgemein  üblich  ist. 
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Nach  meiner  Methode,  welche  sich  bereits  bewfihrt  hat,  lassen 
sich  aUe  Glaswaaren,  welche  ^^yerschmolzen^  werden,  zu  gleicher  Zeit 
mit  Bandverzierungen  verschiedener  Art  in  Farben  oder  Gk)ld  oder 
mit  Namen  u.  dgl.  bedrucken  and  einbrennen. 

„Verschmelzen^  nennt  man  das  Randschmelzen  des  scharfen  Randes 
an  dtlnowandigen  OlSsem,  welche,  nach  böhmischer  Art  in  Holzformen 
geblasen,  dadurch  bereits  ihre  vollständige  Form  erhalten,  dann  ab- 
gesprengt und  abgeschliffen  werden.  Der  rund  geschmolzene  Rand, 
welcher  auch  den  bei  abgeschliffenen,  scharfkantigen  Olftsem  so  leicht 
vorkommenden  Bruch  verhindert,  gibt  ihnen  das  Ansehen  von  mit  der 
Zange  abgeschnittenen  und  aufgetriebenen  Gläsern,  die  aber  ihre  glatte 
Wandung  beibehalten.  Diese  Art  zu  arbeiten  wird  vorzugsweise  in 
den  französischen  Htttten  angewendet  und  ist  jetzt  auch  in  vielen 
deutschen  und  österreichischen  Htttten  im  Gebrauche. 

Die  Ursache,  dafs  so  viele  Versuche  mit  directem  Bedrucken  des 
Glases  gescheitert  sind,  liegt  in  der  Schwierigkeit  der  Herstellang 
einer  genügend  concentrirten  Farbe;  nur  Silber,  Gold  und  Platin  und 
einige  wenige  sehr  feine,  aber  auch  theuere  Farben  kann  man  direet 
drucken;  bei  den  gewöhnlich  angewendeten  Farben  bleibt  nach  dem 
Einbrennen  nur  ein  schwacher  Reflex  derselben  ttbrig.  Bin  günstiges 
Resultat  kann  man  nur  auf  Umwegen  erreichen,  indem  man  mit  dem 
Bindekörper  druckt  und  die  Farbe  als  feines  Pulver  aufstäubt  Er- 
wärmt man  dieses  ein  wenig  und  staubt  wieder  Farbe  auf,  so  kann 
man  einen  starken  Auftrag  erzielen. 

Um  leicht  und  schnell  nach  dieser  Weise  zu  drucken,  verfährt 
man  auf  folgende  Art:  Auf  einer  kleinen,  fein  mattirten  Glasplatte 
wird  Malerdicköl  oder  venetianischer  Terpentin  und  ein  wenig  fran- 
zösisches Terpentinöl  mit  dem  Spatel  tüchtig  durch  einander  gearbeitet. 
Daneben  steht  eine  kleine  Schüssel  oder  ein  tiefer  Teller  mit  der  be- 
treffenden Farbe.  Selbstverständlich  mufs  dieselbe  ausprobirt  sein, 
d.  h.  bei  der  Operation  des  Verschmelzens  vollständig  einbrennen. 
Hierzu  dienen  die  analogen  Flüsse  ^,  welche  in  entsprechenden  Verhält- 
nissen unter  die  Farbe  gebracht  werden.  Es  ist  durchaus  nicht  einerlei, 
welche  Flüsse  man  zu  den  verschiedenen  Farbentönungen  nimmt,  sollen 
diese  ihren  Effect  entwickeln.  Man  bestelle  also  zugleich  mit  der 
Farbe  den  passenden  Flufs.  (Als  gute  Bezugsquelle  ist  die  Schmeli- 
farbenfabrik  von  August  Herbst  zu  Arnstadt  in  Thüringen  sehr  za 
empfehlen.) 

Die  Glasfarben  —  die  käuflichen  sind  zu  unserem  Gebrauehe 
nicht  fein  genug  — ,  auch  wenn  sie  nicht  mit  Flufs  vermischt  werden, 

1  FlÜBQe  sind  leicht  schmelzbare  Gemenge  Alkali  reicher  oder  Blel-Silicate, 
welche  mit  schwerflüssigen  Farben pigmenten  in  verschiedenen  Verhältnissen 
zosammengerieben  oder  unter  strengflüssige  Glasfarben  gemischt  werden,  um 
sie  leichtflüssiger,  schmelzbarer  zu  machen. 
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müssen  äufserst  fein  auf  einer  zart  mattirten  starken  Glasplatte  mit 
einem  Läufer  von  Glas  abgerieben  werden.  Sie  werden  dann  in  ge- 
linder Wärme  getrocknet,  in  einem  Porzellan-  oder  Glasmörser,  am 
sie  in  feinen  Staub  zu  verwandeln,  noch  einmal  gerieben  und  in 
Gläsern  gut  verstöpselt  trocken  aufbewahrt  Vor  dem  Gebrauche 
müssen  sie  ein  wenig  erwärmt  werden.  Dies  ist  unbedingt  nothwendig^ 
weil  sie  dadurch  leichter  staubförmig  werden  und  besser  auf  dem 
Drucke  haften.  Der  Stempel  aus  vulkanisirtem  Kautschuk  —  u.  A.  billig 
und  gut  bei  Oscar  Springer  in  Leipzig  —  wird  so  auf  einem  Pflöckohen 
befestigt ,  dafs  die  Stempelfläche  nach  oben  steht.  Druckt  man  Rand<^ 
Verzierungen  auf  Becher,  Kelche  o.  dgL,  so  spannt  man  diese  in  einen 
entsprechenden  Apparat  ^ 

Die  zu  bedruckenden  Gläser  müssen  gereinigt  sein.  Die  Cjlinder 
steckt  man  am  besten  auf  Zapfenbretter,  welche  man  zur  Linken  der 
Druckerin  aufstellt;  diese  nimmt  mit  dem  Stempel  Dicköl  von  der 
Glasplatte^  indem  sie  leicht  auf  die  dünn  gestrichene  Stelle  aufdrückt, 
steckt  ihn  dann  in  das  Pflöckchen,  hält  den  Cylinder  auf  den  Stempel 
und  bedruckt  ihn,  indem  sie  ihm  eine  kleine  drehende  Bew^ung  und 
einen  leichten  Druck  gibt.  Dann  reicht  sie  ihn  einer  Arbeiterin,  welche 
mit  einem  fein  haarigen,  bauschigen  Pinsel  Farbe  aus  der  Schüssel 
nimmt  und  durch  leichtes  Abstauben  und  zartes  Ueberstreichen  auf 
die  bedruckte  Stelle  bringt  Mit  einem  zweiten  feinen  Pinsel  wird 
die  überflüssige  Farbe  entfernt  und  der  Cjlinder  auf  ein  anderes  Brett 
gesteckt.  Das  Einbrennen  geschieht  in  bekannter  Weise  am  Glas- 
ofen selbst  —  Das  Bedrucken  mit  Gold  u.  dgl.  ist  von  dem  be- 
sohriebenen  in  der  Weise  verschieden,  dafs  hier  das  fein  geriebene 
Gold,  welches  möglichst  consistent  sein  soll,  direct  aufgedruckt  wird. 
Das  Einbrennen  ist  dem  vorigen  gleich.  2  bis  3  Mädchen  drucken 
täglich  80  bis  100  Dutzend  Cylinder. 

Ganz  in  derselben  Weise  lassen  sich  Porzellane  u.  dgl.  mit  Farben- 
oder Gk)lddruck  versehen. 


üeber  die  Einftthning  des  metrisclien  Systemes  bei 
Numerinmg  der  Brillengläser. 

Nach  dem  Brechungsverhältnifs  des  Stoffes,  woraus  das  Brillen- 
glas besteht,  fällt  der  Krümmungshalbmesser  der  Linsen  ziemlich  genau 
mit  ihrem  Brennpunkte  zusammen.  Man  pflegt  daher  die  Brillengläser, 
convexe  wie  concave,  nach  der  Gröfse  ihres  in  Zoll  ausgedrückten 
Krümmungshalbmessers   zu   iiumeriren.    So  versteht   man   unter  dem 


S  Vgl.  J.  B.  MiUer:  QUuätaerei  (Wien  1881.  Ä,  HartUhen},  S.  121. 
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Glas  Nr.  72  eine  Conyex-  oder  ConcavliDse  von  72  Zoll  Br^m-  oder 
Zerstrettoogsweite,  deren  Flfichen  auf  einer  convezen  oder  concaven 
Behleifbchale  von  72  Zoll  Halbmesser  geschliffen  sind. 

Diese  Namerirung  bietet  jedoch  verschiedene  Unbequemlichkeiteo 
dar,  wovon  die  hauptsächlichsten  in  Folgendem  näher  bezeichnet  sind. 
Die  Nummer  einer  Linse  drückt,  wie  gesagt,  zugleich  ihre  Brennweite 
aus.  Da  ihre  brechende  Kraft  im  umgekehrten  Verhältnifs  %n  ihrer 
Brennweite  (oder  Zerstreuungsweite)  steht,  so  wird  sie  durch  einen 
Brndi  dargestellt,  dessen  Zähler  1  und  dessen  Nenner  die  Brennweite 
ist.  So  hat  Nr.  7  eine  Brennweite  von  7  Zoll  und  eine  brechende 
Kraft  Vt*)  ^^*  ^^  ®^°^  Brennweite  von  16  Zoll  und  eine  brechende 
Kraft  Vi 6*  I^i^e  Brüche  deuten  an,  dafs  die  brechenden  Kräfte  der 
genannten  linsennummem  gleich  V?  bezieh.  Vis  ^^^  brechenden  Kraft 
einer  linse  sind,  deren  Brennweite  einen  Zoll  beträgt.  Man  sieht,  dafs 
alle  in  der  ,)Okulistik^  gebräuchlichen  Linsen,  welche  schwächer  aind 
als  die  Linse  von  der  Brennweite  eines  Zolles,  durch  Brüche  ausge- 
drückt werden,  ein  Umstand,  welcher  die  Berechnung  der  verschie- 
denen Linsencombinationen  erschwert. 

Da  der  Zoll  kein  unveränderliches,  einheitliches  Hafs  ist,  so  kommt 
es,  dafs  die  von  deutschen  oder  englischen  Optikern  geschliffenen  Linsen 
nicht  die  nämliche  Brennweite  haben,  wie  die  durch  französische 
Optiker  geschliffenen  gleicher  Nummer.  Auf  dem  ophtalmologischen 
Congrefs  in  Paris  im  J.  1867  hat  daher  eine  Commission,  bestehend 
aus  Becker,  Donders,  Qiraud-Teuhn,  Javal,  Leber,  Nagd,  Qüaglino,  Soei- 
herg-Wells^  ein  neues  Numerirungssystem  für  Brillengläser  aui^gestellt. 
Diese  Arbeiten  sind  auf  dem  Congrefs  zu  Heidelberg  und  im  J.  1875 
zu  Brüssel  fortgesetzt  worden,  wo  die  Anwendung  des  metrischen 
Systemes  nach  folgenden  Principien  angenommen  wurde. 

Das  Metermafs  tritt  an  die  Stelle  des  Fulsmafses.  Die  Gläser 
werden  nach  ihrer  brechenden  Kraft  und  nicht  nach  ihrer  Brennweite 
numerirt.  Als  Einheit  wird  ein  solcher  Werth  gewählt,  dafs  die  Num- 
mern der  im  Allgemeinen  gebräuchlichen  Brillen  ganze  Zahlen  und 
keine  Brüche  darstellen.  Zwischen  den  verschiedenen  Nummern  sind 
möglichst  gleiche  Brechungszwischenstufen  anzuordnen.  Die  angenom- 
mene Einheit  heifst  „Dioptrie^  und  wird  mit  D  bezeichnet  Es  ist 
dies  eine  Linse  von  1°^  Brennweite;  ihre  brechende  Kraft,  d.  h.  der 

reciproke  Werth  der  Brennweite,  wird  durch  den  Bruch  —  darge* 

stellt  Nr.  2  heifst  diejenige  Linse,  welche  2  Einheiten  der  brechenden 
Kraft  oder  2  Dioptrien,  d.  h.  2D  entspricht;  ebenso  entspricht  die 
Linse  Nr.  3  drei  Einheiten  der  brechenden  Kraft  oder  3  D  u«  s.  w. 

Man  erhält  auf  diese  Weise  eine  Reihe  von  Linsen,  welche  unter 
sich  eine  Dioptrie  als  Intervall  haben.  Da  das  letztere  bei  schwachen 
Linsen  zu  grofs  ausfällt,  so  hat  man  Bruchtheile  einer  Dioptrie  einge- 
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schaltet,  nftmlieh  Vierteldioptrien  von  Nr.  0  bis  Nr.  2,5;  halbe  Diop- 
trien Yon  Nr.  2)5  bis  Nr.  6.  Man  ersieht  ans  nachfolgender  Tabelle, 
dafs  nach  diesem  System  der  Unterschied  zwischen  zwei  beliebigen 
Linsen  der  Reihe  durch  eine  einfache  Addition  oder  Subtraction  der 
beiden  Zahlen  leicht  zu  berechnen  ist 


Neue  Reibe 

Neue  Reihe 

UrAnnwAitfl 

Altp 

AltA 

Dioptrien 

Brennweite 
in  mm 

inZoU 

A1K7 

Reibe 

Dioptrien 

Brennweite 
in  mm 

in  Zoll 

A1M9 

Reibe 

0,25 

4000 

148 



5,5 

182 

6,74 

6V» 

0,50 

2000 

74 

72-60 

6 

166 

6,14 

6 

0,75 

1388 

49 

48-42 

7 

143 

5,29 

'V 

1 

1000 

87 

86 

8 

125 

4,6 

1,25 

800 

29,6 

80 

9    • 

111 

441 

4 

1,50 

666 

24,5 

24 

10 

100 

8,7 

»Vi 

1,75 

571 

21 

20 

11 

91 

3,37 

2 

500 

18,5 

18 

12 

88 

8,07 

2,25 

444 

16,4 

16 

18 

77 

2,84 

8 

2,50 

405 

15 

15-14 

14 

71 

2,63 

28/t 

8 

888 

12,8 

18-12 

15 

67 

2,48 

i 

8,50 

286 

10,6 

11-10 

16 

62 

2,29 

4 

250 

9,25 

9 

17 

59 

2,18 

2 

4,5 

222 

8,22 

8 

18 

55 

2,03 

— 

5 

200 

7,4 

7 

20 

50 

1,77 

— 

Um  aas  einer  Linsennammer  des  neuen  Systemes  (der  dlpptrischen 
Nummer)  die  Brennweite  abzuleiten,  braucht  man  sich  nar  zu  ver- 
gegenwärtigen, dafs  die  Brennweiten  sich  umgekehrt  wie  die  brechenden 
Kräfte  terhiüen.  Nehmen  wir  z.  B.  eine  Linse  6  D,  so  ist  ihre  Brennweite 
^m  100cm  > 
g-  =  -g —  =  16c%6.    Ebenso  leicht  l&fst  sich  umgekehrt  die  diop- 

trisdie  Nummer  einer  Linse  aus  ihrer  gegebenen  Brennweite  bestimmen, 
indem  jnan  nur  1™  oder  \W^  durch  die  letztere  zu  diridiren  braucht 
So  ist  z.  B.  die  dioptrische  Nummer  einer  Linse  von  25cm  Brennweite 
oder  Zerstreuungsweite  =  (1 :  0,25)  D  =  4  D. 

Will  man  von  dem  neuen  auf  das  alte  System  übergehen,  so  hat 
man  zu  berücksichtigen,  dafs  1°^  =  37  Zoll,  dafs  also  die  Dioptrie 
gleichbedeutend  ist  mit  einer  Linse  Yon  37  Zoll  Brennweite  oder  mit 
der  Linse  Nr.  37.  Da  nun  die  Dioptrien  den  Krümmungshalbmessern 
oder  den  Brennweiten  umgekehrt  proportional  sind,  so  sind  in  lieber- 
einstimmung  mit  obiger  Tabelle: 

zwei  Dioptrien  =  ^j^  =  18,5  Zoll  Brennweite  oder  Nr.  18 


drei 
vier 


Nr.  12 
Nr.    9. 


«         =%=    9 

Will  man  umgekehrt  die  Linsennummem  des  alten  Systemes  in  Diop- 
trien verwandeln,  so  hat  man  nur  die  Zahl  37  durch  diese  Nummern 
zu  dividiren.  So  ist  z.  B.  der  dioptrische  Werth  der  Linse  Nr.  27  = 
37/^  =  1,3  D,  derjenige  der  Linse  Nr.  15  =  "^^/^g  =  2,60  D  (vgl.  obige 
Tabelle). 
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Die  BerechnuDg  der  yerschiedenen  linsenverbindaDgeii  wird  glodi* 
falls  durch  das  neue  System  erleichtert  Sacht  man  z.  B.  eine  linse, 
deren  BrechungSTcrmögen  demjenigen  der  vereinigten  Linsen  Nr.  13 
nnd  Nr.  5  des  alten  Systemes  gleichkommt.^  so  hätte  man  nach  der 
seitherigen  Methode  erst  Brüche  aof  gleichen  Nenner  zu  bringen  und 
zu  reduciren,  wogegen  man  in  der  Tabelle  sofort  findet:  Nr.  13  =  3  D 
und  Nr.  5  =  7  D,  zusammen  ==  10  D.  Diesem  dioptrischen  Werthe 
entspricht  nach  der  gleichen  Tabelle  der  gewöhnliche  Nummerwerth  3^7. 
Sucht  man  dagegen  eine  einzige  Linse,  deren  Wirkung  die  nämliche 
ist,  wie  diejenige  der  Gombination  einer  Concavlinse  Nr.  13  und  einer 
Convexlinse  Nr.  5,  so  hat  man :  +  Nr.  5  =  71)  und  —  Nr.  13  =  —  3  D, 
zusammen  =  4~  ^  ^  =  ^f*  ^  ^Is  <U®  <1^  gesuchten  Linse  entsprech^ide 
Nummer.  (Nach  ÄrmengawTa  Publicaiion  indtafrieife,  1881  Bd.  27  S.  524.) 


Die  Femsprechanlagen  im  Gebiete  der  Deutschen 
ReichstelegraplLeETerwaltimg.  ^ 

Nach  C.  L,  Ihger  {EUktroteeknisehe  ZtUschnfi^  1882  S.  3)  wurde  in  Deutsch- 
land der  Fernsprecher  zu  allererst  in  die  YerkehrsTerwaltanff  eingeführt 
Bereits  im  November  1877.  ist  die  Deutsche  Reichpost-  und  TelegraphenTer- 
waltung  mit  der  Einrichtung  von  Femsprechanlagen  in  kleineren  Orten  Tor- 
gegangen.  Am  12.  November  1877  wurde  das  erste  Fernsprechamt  in  Fried- 
richsberg bei  Berlin  eröffnet.  Gegenwärtig  finden  sich  1280  Fernsprechämter, 
über  das  gesammte  Deutsche  Reichspostgebiet  vertheilt,  in  voller  Thätigkeit 
Aufser  der  Einrichtung  der  Femsprechanlagen  in  kleineren  Orten  richtete  die 
Reichspostverwaltuttg  auch  ihr  Augenmerk  auf  die  Anlage  von  Femsprech- 
vermittelnngsstellen  für  den  grofsstädtischen  Localverkehr.  Anfangs  jedoch 
verhielt  sich  das  gröfsere  Publicum  gegen  das  neue  Verkehrsmittel  gleich- 
gültig und  zurückhaltend  und  erst  nach  wiederholten  Bekanntmachungen 
gelang  es,  zuerst  in  Mülhausen  i.  E.  und  in  Berlin,  eine  genügende  Anuhl 
von  Theünehmem  zu  gewinnen,  um  mit  den  Fern  Sprechanlagen  beginnen  za 
können.  Im  April  1881  wurde  in  der  Reichshauptstadt  der  Fernsprechverkehr 
mit  87  Theilnehmem  eröffnet,  nachdem  die  Vermittlnngsanstalt  in  Mülhausen 
schon  einige  Monate  früher  dem  Betriebe  übergeben  worden  war.  Gleich  nach 
dem  Inslebentreten  der  ersten  Einrichtungen  trat  aber  rasch  ein  Umschwung 
ein  und  gegenwärtig  wächst  z.  B.  in  Beriin  die  Zahl  der  zwischen  den  ein- 
zelnen Theilnehmern  mittels  des  Fernsprechers  geführten  Gespräche  mit  jedem 
neuen  Monat  um  durchschnittlich  6000.  Nicht  nur  von  Handeltreibenden  und 
Industriellen,  sondern  auch  von  Privatpersonen  werden  die  Femsprecheinrich- 
tungen  mit  Vortheil  benutzt.  Sämmtliche  Ministerien  der  Reichshauptstadt, 
viele  Behörden,  alle  Eisenbahnverwaltungen  mit  ihren  Bureanx  und  Güter- 
expeditionen, die  Gütersammels teilen  und  zahlreiche  Spediteure,  sehr  viele 
Bank-  und  Handelsfirmen,  Fabriken^  Bachhandlungen  und  Buchdruckereien, 
Zeitungsredactionen,  Rechtsanwälte,  Aerzte  u.  s.  w.  fährt  das  Berliner  Ter- 
zeidinifs  als  Theilnehmer  an  der  allgemeinen  Femsprecheinrichtung  auf. 

Gegenwärtig  sind  auch  in  Hamburg,  Frankfurt  a.  M.,  Breslau,  Köln  und 
Mannheim    Fernsprechvermittlungseinrichtungen    im    Betriebe.     Für   Altona, 

1  Vgl.  auch  C  Qraunnkeh  Die  allgemeinen  Femsprecheinrichtungen  der  DeuUdun 
Reiehtpost-  und  TeUgraphenverwUtung,  138  S.  in  8.  Mit  53  Textfignren.  (Berlin 
1882.    Julius  Springer,') 
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Barmen,  Elberfeld,  Hannover,  Leipzig,  Magdeburg,  Stettin  ist  eine  gleiche  Ein- 
richtung bereits  genehmigt  und  in  der  Herstellung  begriffen-,  auch  noch  für 
andere  Städte  des  Deutschen  Reiches,  wie  beispielsweise  für  Strafsburg,  Bremen 
und  Dresden  (sowie  Stuttgart)  ist  sie  in  Aussicht  genommen.  Sogar  von  einer 
Reihe  kleinerer  Orte  sind  dem  Reichspoetamte  Anträge  auf  Einrichtung  von 
Femsprechanstalten  zugegangen.  In  den  zuerst  angeführten  7  Städten  mit 
Femsprecheinrichtungen  haben  die  zu  diesen  Zwecken  dienenden  Drahtleitungen 
gegenwärtig  die  ansehnliche  Gesammtlänge  von  ^141^^  erreicht  In  erster 
Reihe  kommt  Berlin  mit  1554km  Leitung;  es  folgen  Hamburg  mit  911km, 
Breslau  mit  200km-  Frankfurt  a.  M.  und  Mannheim  haben  Je  163km;  Mülhausen 
hat  87  und  Köln  69km  Drahtleitungen  für  Fernsprechzwecke  aufzuweisen.  Zur 
Befestigung  der  Drähte  waren  allein  in  Berlin  2148  Stützpunkte,  in  Hamburg 
964  Stützen  auf  den  Firsten  oder  an  schwer  zugänglichen  Seitentheilen  der 
Hausgiebel  anzubringen  und  die  Drähte  oft  über  weite  Zwischenräume  fort- 
zuführen. Die  Anzahl  sämmtlicher  angemeldeter  Stellen  in  den  erstgenannten 
7  Städten  beziffert  sich  zur  Zeit  auf  1694  und  nimmt  mit  jeder  Woche  zu^*, 
1413  von  ihnen  sind  bereits  an  die  Vermittlungsstellen  angeschlossen  und 
können  tagsüber  mündlich  nach  Belieben  mit  anderen  Theilnehmern  in  Ver- 
bindung treten.  In  Berlin  beträgt  die  Zahl  der  angemeldeten  Stellen  gegen- 
wärtig 668.    In  Hamburg  sind  zur  Zeit  523  Stellen  angemeldet. 

In  Berlin  sind  zur  Zeit  3  Vermittlungsstellen  eingerichtet.  Es  sind  dies 
die  Centralstellen  in  den  reichseigenen  Gebäuden  (Französische  Strafse  33  c, 
in  der  Mauerstrafse  74  und  in  der  Oranienburger  Strafse  35).  In  der  (Zentral- 
stelle in  der  Französischen  Strafse  sind  gegenwärtig  4  Klappen  Systeme  mit  je 
50  Klappen  aufgestellt.  3,  zeitweilig  4  Beamte  nehmen  in  der  Zeit  von  8  ühr 
Morgens  bis  9  Abends  den  Vermittlungsdienst  wahr.  Sie  haben  bereits  grofse 
Uebung  erlangt  und  sind  mit  den  bezüglichen  Gewohnheiten  der  Fem- 
sprechenden, schon  ganz  vertraut  geworden.  Sie  wissen ,  zu  welchen  Zeiten, 
mit  wem  und  wie  lange  die  Einzelnen  mit  einander  zu  sprechen  pflegen;  es 
erleichtert  dies  die  Dienstgeschäfte  nicht  unwesentlich,  um  so  mehr,  als  noch 
vielfach  vergessen  wird,  die  Vermittlungsstelle  durch  Drücken  der  Taste 
davon  zu  benachrichtigen,  sobald  eine  Unterredung  beendet  ist.  Bei  den 
3  Vermittlungsstellen  sind  in  den  Tagen  vom  1.  bis  21.  December  1881  34539 
einzelne  Drahtverbindungen  ausgeführt  worden ;  es  entfallen  also  auf  den  Tag 
rund  165p  Verbindungen  oder,  wenn  man  die  schwächer  benutzten  3  Sonn- 
tage mit  720^  540  bezieh.  333  Verbindungen  in  Abrechnung  bringt,  1830  Ver- 
bindungen auf  den  Wochentag.  Am  stärksten  sind  die  Vermittlangsbeamten 
in  der  Zeit  von  12  bis  1  Ohr  Mittags  während  der  Börse  in  Anspruch  genom- 
men. In  dieser  einen  Stunde  werden  allein  im  Centralamt  in  der  Französischen 
Strafse  durchschnittlich  150  Verbindungen  hergestellt;  es  kommen  also  auf  alle 
2  Minuten  deren  5.  Von  3  bis  4  Uhr  Nachmittags  tritt  eine  kleine  Ruhepause 
ein,  während  der  Verkehr  in  der  Zeit  von  5  bis  7  Uhr  Abends  sich  bedeutend 
wieder  hebt  Von  der  Uebermittlung  der  Nachrichten  zur  Weiterbeförderung 
mittels  Postkarte  wird  in  Berlin,  wohl  wegen  der  Schnelligkeit,  welche  die 
Rohrpost  bietet,  seither  kein  bedeutender  Gebrauch  gemacht;  dagegen  beläuft 
sich  die  Zahl  der  in  den  genannten  21  Tagen  mittels  Fernspredier  aufge- 
gebenen Telegramme  auf  156. 

Zum  Schlüsse  sei  noch  Einiges  über  die  Femsprecheinrichtungen  in  der 
Börse  und  über  die  öffentlichen  Femsprechstellen  erwähnt  Die  Fernsprech- 
zeilen in  der  Börse  sind  so  eingerichtet,  dafs  das  gesprochene  Wort  nicht 
hinausdringen  kann  und  dafs  die  Sprechenden  durch  Geräusch  von  aufserhalb 
nicht  belästigt  werden.  Die  Zellen  haben  doppelte  Wandungen  und  die 
Zwischenräume  sind  mit  schlechten  Schallleitem  (Asche,  Lehm  oder  Säge- 
spänen) ausgefüllt.  Der  innere  Raum  ist  zunächst  mit  einer  Schicht  von  dünner 
I^ppe  bekleidet,  dann  folgt  auf  Leisten,  gespannter,  mit  Baumwollstoff  über- 
zogener Filz  und  erst  auf  diesen  ist  die  Tapete  gespannt  Diese  Einrichtung 
erföllt  ihren  Zweck  vollständig.    Die  9  Fernsprechzellen  an  der  Berliner  Börse 


S  In  London  sollen  an  die  Telephone  Exchange  in  Cokman-Street  etwa  1300 
verschiedene  Theilnehmer  angeschlossen  sein.  D,  Red, 
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werden  seitens  der  Börsenbesneher  lebhaft  benutst  Darchschnittlicli  werden 
täglich  250  Verbind angen  im  Verkehre  mit  der  Berliner  Börse  «isgefl&hit. 
Aach  die  öffentlichen  Femsprechstellen  (gegenwärtig  1  in  Hamburg  und  8 
in  Berlin:  beim  Postamt  64,  Unter  den  Linden  5^  und  am  Potsdamer  Thor) 
sind  seitens  des  Publicams  beifiUlig  aufgenommen  worden.  Durch  sie  kann  Jeder- 
mann gegen  Entrichtung  einer  Gebühr  von  50  Pf.  für  je  5  Minuten  Sprech- 
zeit nach  Belieben  mit  jeder  anderen  Person  in  mändlichen  Verkehr  treten^ 
deren  Wohnung  oder  Geschäftslokal  an  das  allgemeine  Fernsprechn^i  ange- 
schlossen ist. 


IVliscellen. 

Wachsende  Bedeutung  der  dentechen  Aasfahr. 

Durch  die  starke  Zunahme  seiner  Bevölkerung,  lu  deren  .Ernährung  seine 
Boden production  bei  Weitem  nicht  mehr  ausreicht,  sah  sich  Deutschland  in 
den  letzten  Decennien  auf  die  Förderung  seiner  Industrie  und  die  Verwer- 
thung  ihrer  Producte  nach  aufsen  hingewiesen  und  fst  ihm  somit  in  der 
Hebunff  der  Ausfuhr  eine  der  wichtigsten  Fragen  für  seine  wirthschaftliche 
Entwiddung  erwachsen.  Erheblich  steht  der  Ausdehnung  der  deutschen  Aus- 
fuhr die  nicht  nur  auf  den  ausländischen  Märkten,  sondern  auch  in  Deutsch- 
land selbst  herrschende  ünkenntnifs  der  Leistungsfähigkeit  der  deutschen  ' 
Industrie  im  Wege.  In  der  That  sind  die  Resultate  der  letzten  Jahre  höchst 
befriedigende,  wofür  die  folgenden  Hittheilungen  sprechen. 

Während  England  bereits  i.  J.  1872  mit  5124  Hill.  M.  (256,2  Hill.  Pfd.  St) 
den  Höhepunkt  erreichte,  dann  allmählich  bis  auf  3830  Mill.  M.  i.  J.  1879 
herabsank  und  erst  im  vorigen  Jahre  sich  wieder  auf  4460  Mill.  M.,  genau  die 
Ziffer  vom  J.  1871,  erhob ,  erreichte  die  Ausfuhr  Frankreichs  in  regdmälsiger 
Steigerung  i.  J.  1874  den  Werth  von  3098  Hill.  Mark  (3872,6  Mill.  Franken^ 
fiel  dann  bis  1878  auf  2564  Mill.  M.  und  hat  i.  J.  1879  wieder  eine  geringe 
Zunahme  erfahren.  Deutschlands  Ausfuhr  dagegen  weist  vom  J.  1872  an 
eine  stetige  Zunahme  auf  (mit  einziger  Ausnahme  von  1879,  welches  um  ein 
Geringes  hinter  dem  Voijahre  zurückgeblieben  ist),  und  zwar  von  2120,6  Mill. 
auf  3099,5  Mill.  Mark  im  letzten  Jahre.  Ist  auch  die  Vergleichbarkeit  mit 
Jenem  Jahre  wegen  der  in  ihm  eingeführten  vollständigen  Declarationspflicht 
nur  eine  beschränkte,  so  zeigen  doch  die  Zahlen  der  vorhergehenden  Jahre 
im  Zusammenhalte  mit  den  allgemeinen  Qeschäftsverhältnissen ,  dafs  die  Ab- 
weichung keine  erhebliche  sein  kann.  Hat  sich  doch  die  Ausfuhr  nach  den 
Vereinigten  Staaten  allein  in  der  Zeit  vom  1.  October  1879  bis  zum  30.  Sep- 
tember 1880  auf  53  663  436  Dollar  gegen  31  896  825  Dollar  in  der  gleichen 
Periode  des  Vorjahres  gehoben. 

In  hervorragendem  Mafse  hat  sich  die  deutsche  Eisen-Industrie  entwickelt 
Am  1.  Januar  1880  betrug  z.  B.  die  Production  Deutschlands  an  Stahlschienen 
1443  680t,  diejenige  Englands  dagegen  nur  1276000t.  Allgemein  anerkannt 
ist  die  üeberlegenheit  der  deutschen  Drahtfabrikation.  Vorzügliches  leistet 
die  deutsche  Industrie  in  Maschinen  für  Brauereien,  Zuckerfabriken,  Müllerei- 
anlagen, Spiritusfabriken,  in  allen  Arten  von  Dampf-  und  Gasmaschinen, 
im  Armaturenfache  u.  s.  w.  Ein  grofses  Absatzfeld  bietet  sich  der  deut- 
schen Maschinen-Industrie  in  den  spanischen  und  portugiesischen  Ländern 
Südamerikas ,  in  Australien ,  in  den  Cap-Oolonien ,  wo  überall  die  Verbreitung 
von  Maschinen  für  die  Landwirthschaft  und  die  verwandten  Industrien  stark 


3  Die  ursprünglichen  Einrichtungen  bei  der  Femsprechstelle  „Unter  den 
Linden **  haben  jüngst  durch  Herstellung  einer  besonderen,  das  Mithören  aus- 
schliefsenden Sprechzelle,  wie  solche  auch  im  Telegraphenamt  am  Potsdamer 
Thore  vorhanden  ist,  eine  bedeutende  Verbesserung  und  damit  auch  eine 
gröfsere  Benutzung  erfahren. 
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im  Zunehmen  be^nriffen  ist  —  ein  Yortheil)  der  bis  heute  noch  nicht  anage- 
nutzt  worden,  da  Deutschland  bei  einer  Qesammtproduotion  im  Betrage  von 
48  801 000  M.  nur  f&r  4  402  000  M.  nach  den  transatlantischen  Ländern  aus- 
fnhrie.  (Nach  Br^ymann  und  Hii6n«r's  iilustnrtem  MascKüun-Exporihakdog^  1881 
Nr.  2.) 

Arbeitskosten  der  Dampf^flflgpe. 

Einem  gani  vorzflglichen  Bericht  über  die  Dampfpfluff-Wettarbeit  bu 
Banteln  1881  von  C.  Boysen  und  A.  Wüst  entnehmen  wir,  dafs  die  Kosten 
für  Kohle,  Wasser,  Oel  und  Löhne  beim  Pflügen  und  beim  Versetzen  14  M. 
für  1ha  beim  Pflügen  auf  85cm  Tiefe  betragen,  wenn  keine  Störungen  vor- 
kommen, wie  dies  bei  zwei  Maschinen  von  Howird  geschehen  ist,  in  Folge 
welcher  Störungen  die  obige  Zahl  sich  auf  17  H.  erhöhte. 

Zu  dieser  Post  kommt  an  Verzinsung,  Abschreibung  und  Unterhaltung 
der  Haschine  und  des  Pfluges  hinzu: 

Bei  dem  lle-Fowler-Pflug      .    .     .    10,68  If. 
«  .  «       8  -     „         n  ...    12,00 

Bei  dem  Einmaschinensysteme  und  zwar: 

Mit    8öFowler-Pflug 12,84 

„      6  -Howard-  „         18,00 

n      8-       „        „         14,53 

«     12-       „        „         16,85 

während  das  gewöhnliche  Pflügen  auf  32cm  Tiefe  sich  für  Iba  mit  einem 
Kostenbetrage  ergab: 

Mit  Pferden 28,53  M. 

„     Ochsen 26,24 

„    Wechselochsen 24,41  Q.  8, 

Witte'8  hydraulischer  Aufzug. 

Während  sonst  bei  hydraulischen  Au&ügen  der  Wasserdruck  auf  den 
Kolben  zum  Heben  der  Last  benutzt  wird,  richtet  F.  WüU  in  Berlin  (*D.  R.  P. 
Kl.  35  Nr.  15382  vom  5.  April  1881)  solche  Aufzüge  so  ein,  dafls  die  Last 
durch  das  Sinken  eines  entsprechend  schweren  Kolbens,  welcher  vorher 
durch  Wasserdruck  gehoben  wurde,  aufsteigt  Kolben  und  liaat  brauchen  des- 
halb immer  nur  durch  Ketten  oder  Seile  mit  einander  verbunden  zu  sein, 
welche  entweder  nur  über  eine  Leitrolle  zu  laufen  haben,  wenn  Kolben-  und 
Lasthub  gleich  sein  können,  oder  auch  über  mehrere  feste  und  lose  Rollen 
gefährt  sein  können,  wenn  der  Kolbenhub  kleiner  als  der  Lasthub  sein  soll. 
Der  Yortheit  der  Anordnung  liegt  darin,  da£B  das  Kolbengewicht  nutzbar 
gemacht  ist,  während  es  bei  den  älteren  Anordnungen  die  Quelle  eines  Kraft- 
verlustes  ist  Der  Vortheil,  dafs  ein  solcher  Aufzug  nicht  überlastet  werden 
kann,  ist  auch  bei  anderen  hydraulischen  Aufzügen  zu  erreichen,  wenn  man 
dieselben  mit  einem  Sicherheitsventil  versieht,  welches  die  Ueberschreitung 
eines  bestimmten  Druckes  hindert 

Terfahren  zur  Herstellung  Ton  Hetallfolien. 

Das  Verfahren  von  Theodor  SehnitzUin  in  Hamburg  (*D.  R.  P.  Kl.  7 
Nr.  15  873  vom  30.  Juli  1880)  besteht  darin,  dafs  das  Metall  in  geschmolze- 
nem Zustande  zwischen  ein  Walzenpaar  gegossen  wird,  welches  aus  zwei 
neben  einander  liegenden ,  gegen  einander  verstellbaren  Eisen  •  oder  Stahl- 
walzen besteht  Man  kann  die  Walzen  gleich  so  dicht  gegen  einander  ein- 
stellen ,  daij  der  Zwischenraum  der  verlangten  Foliendicke  entspricht.  Indem 
man  nun  das  Metall  in  geschmolzenem  Zustande  entwedler  von  oben  auf  die 
in  Umdrehung  versetzten  Walzen  giefst,  oder  dasselbe  von  einem  Ofen  her  . 
durch  Rinnen  zwischen  die  Walzen  einleitet,  entsteht  eine  Folie  der  verlang- 
ten Stärke,  welche  unterhalb  der  Walzen  sofort  aufgewickelt  werden  kann. 
Die  Breite  derselben  wird  durch  zwei  auf  die  Walzen  gesetzte  Holzklötze 
begrenzt  Die  Walzen  sind  durch  Zahnräder  mit  einander  verbunden.  Bei 
einem  Walzendurchmesser  von  30cbi  soll  die  Zahl  der  Umdrehungen  für  Zinn 
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and  Zink  20  bie  25,  fUr  Blei  etwa  30  in  der  Hinnte  betragen.    Mittel«  dieaea 
Verfahrens  soll  eine  Folie  von  unbegrenzter  Länge  erzengt  werden  können. 

5— r. 

Dentsehes  Normalprofll-Baeh  fftr  Walzeisen. 

Anf  Veranlassmng  des  Vereines  deuUcher  Ingenieure  und  des  Veriamdu 
deuUcher  Architekten  und  Ingeniewre  haben  Prof.  Dr.  F.  Heinzerling  nnd  Prof. 
0.  Intiu  in  Aachen  (bei  Jos,  la  Ruelle)  ein  DeuUehes  NormalpnjU'Bneh  für  WaU- 
eisen  (Preis  6  M.)  herausgegeben,  welches  die  Profilformen  vorwiegend  für  die 
Bedürfnisse  des  Bauingenieurs,  des  Eisenbahnwagenbaues  und  des  Hochbaues 
berücksichtigt.  Der  Constructeur  findet  da  eine  reiche  Auswahl  von  Fagon- 
eisen,  wie  folgende  Aufzählung  des  Inhaltes  erkennen  läfst 

1)  Gleichschenklige  Winkel  mit  61  Profilen  von  15  bis  160mn  Schenkel- 
länge. 2)  üngleichschenklige  Winkel  mit  28  Profilen  von  30  bis  200mm  grofser 
Schenkellänge.  3)  T*^^^^  °>i^  ^  P^^^ci^  ^<^^  ^  ^>0  200mm  Basis.  4}i^-£i8en 
(Belag -Eisen)  in  5  Nummern  von  50  bis  100mm  Höhe  und  120  bis  SiOmm 
Breite.  5)  "Z'^i^en  in  9  Nummern  von  30  bis  160mm  Höhe  und  38  bis  70mm 
Flanschenbreite.  6)  Q-Eisen  in  14  Nummern  mit  30  bis  300mm  Höhe  und 
33  bis  lOOmm  Flanschenbreite.  7)  X-^^s^i^  i"  ^  Nummern  von  80  bis  500""» 
Höhe  und  42  bis  185mm  Flanschenbreite.  8)  Quadrant-(\^-)  Eisen  in  10  Num- 
mern mit  50  bis  150mm  Radius  und  4  bis  18mm  Dicke.  9)  Uandleisten-Eiflen 
in  5  Nummern  mit  40  bis  120mm  Breite  und  18  bis  54mm  Höhe.  —  Diesen 
185  Normalprofilen  sind  noch  6  ältere,  vorläufig  beibehaltene,  beim  Eisenbahn- 
wagenbau in  Deutschland  bisher  verwendete  [[  -Eisen  von  105  bis  300mm  Höhe 
beigefügt. 

In  einer  Uebersicht  sind  die  Namen  der  Eisenwerke,  von  welchen  die 
Normalprofile  jetzt  oder  in  nächster  Zeit  bezogen  werden  können,  namhaft 
gemacht. 

Nachdem  bis  nun  die  Regierungen  der  meisten  deutschen  Staaten  be- 
schlossen haben,  die  Normalprofile  bei  öffentlichen  Bauten  als  solche  anzu- 
erkennen und  einzuführen,  so  hat  für  die  Constructeure  und  Eisenwerke 
Deutschlands  das  vorliegende  Normalprofilbuch  bereits  grofse  Wichtigkeit 
Aber  auch  über  die  Qrenzen  Deutschlands  hinaus  hat  dieses  Buch  hohen 
praktischen  Werth,  da  demselben  tabellarisch  geordnete  Daten  beigegeben 
sind  über  Qaerschnittsflächen,  Gewichte  für  Im  Länge,  Trägheits-  und  Wider- 
standsmomente für  die  wichtigsten  Biegungsebenen  für  alle  Normalprofile, 
sowie  für  je  zwei  zusammengesetzte  Winkeleisen,  'J'-Eisen,  •A.-Eisen,  Q-Eisen, 
\^- Eisen,  endlich  für  vier  in  Kreuzform  zusammengelegte  Winkeleisen. 
Weitere  Tabellen  enthalten  die  Tragfähigkeit  und  Durchbiegung  von'  X'^^^^'^'^ 
bei  verschiedenen  Längen  von  1  bis  10m  und  bei  einer  Inanspruchnahme  von 
750  und  von  1000k  auf  iqc,  dann  die  erforderlichen  Widerstandsmomente  belie- 
biger Profileisen  für  eine  gegebene  Last  nnd  lOOO^qc  Haximal-Biegungsspannnng. 

Das  deutsche  Normalprofilbuch  enthält  weiter  eine  Anleitung  zur  Re- 
duction  verschiedenartiger  Belastungen  von  Trägem  auf  gleichförmig  vertheilte 
Belastung,  ferner  die  Tragfähigkeit  von  Stützen  bei  Beanspruchung  auf  Zer- 
knicken, eine  Tabelle  über  erforderliche  Querschnitte  bei  Stützen,  endlich  auf 
18  Tafeln  die  Zeichnungen  sämmtlicher  Normalprofile  in  natürlicher  Grölse. 
Die  Tabellen  sind  mit  vielen  Beispielen  für  den  Gebrauch  versehen.  So  wird 
dieses  Buch  bald  in  jedem  gröfseren  Constructionsbureau  als  ein  äufserst 
praktisches  Nachschlage-  und  Hilfsbuch  bei  Querschnittsermittlungen  verwendet 
werden. 

Feneranzflnder. 

P.  A.  BoUn  in  St  Amand ,  Frankreich  (D.  R.  P.  Kl.  10  Nr.  16  747  vom 
24.  Jnni  1881)  verwendet  zu  diesem  Zweck  einen  mit  zahlreichen  Löehera 
versehenen  eisernen  oder  thönernen  Cylinder,  welcher  mit  Asbest  gefüllt  ist 
Dieser  wird  nnn  mit  Erdöl  getränkt,  so  dafs  nach  dem  Anzünden  desselben 
die  Flammen  aus  den  Oeifnungen  heransbrennen. 
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Engert's  BesehicknngSTorrichtang  fAr  Feneniiigeii. 

Auf  der  Londoner  Ansstellnng  Ton  Apparaten  und  Einrichtungen  sur 
Vermeidung  von  Rauch  1881/82  hat  Engert  Beschickungsvorrichtungen  fär 
Dampfkessd  und  Eaminfeuerungen  vorgefahrt^  welche  auf  dem  bekannten 
Vorgang  beruhen^  die  Kohlen  i^Ach  und  nach  einzu- 
schieben (vgL  1879  888*437). 

Bei  einem  verticalen  Kessel  sind  nach  Iroti^  1881 
Bd.  18  *S.536  im  unteren  Theil  desselben  zwei  Kasten 
angebracht,  welche-  mit  dem  Feuerungsraum  in  Ver- 
bindung stehen.  Diese  Kasten  weraen  von  oben 
mit  Kohlen  gefällt  und  letztere  nach  und  nach  zur 
Feaerstelle  vorgerückt,  indem  eine  Platte  an  der 
geschlossenen  6eite  des  Beschickungkastens  von  Hand 
mit  Hilfe  eines  Zahnstangenvorgeleges  nach  einwärts 
bewegt  wird.  Hierbei  verbrennen  die  der  Feuer- 
stelle zunächst  liegenden  Kohlenstficke,  welche  vor- 
her durch  die  vorhandene  Hitze  verkokt  worden  sind 
und .  in  Folge  dessen  rauchfrei  verbrennen  sollen.  Die  gleiche  Zufähmngs- 
vorrichtung  läfst  sich  auch  auf  Kaminfeuerungen  anwenden,  wie  aus  der 
beigegebenen  Textfigur  leicht  zu  erkennen  ist. 

Terfahren  zum  Ueberziehen  Ton  Stahl  und  anderen  Metallen 
mit  einer  schwer  oxydirbaren  Legimng. 

Nach  P.  de  Villiers  in  St  Leonards-on-Se»,  England  (D.  R.  P.  Kl.  48 
Nr.  16348  vom  17.  März  1881)  wird  der  zu  überziehende  Gegenstand  mit 
einer  schwachen  Säure,  dann  mit  Wasser  abgewaschen  und  bei  800  getrocknet. 
Nun  wird  er  in  eine  flüssige  Legirnng  aus  90  Th.  Zinn,  9  Th.  Blei  und 
1  Th.  Silber  getaucht,  in  kaltem  Wasser  gekühlt  und  polirt  um  die  Ober- 
fläche noch  widerstandsfähiger  gegen  Säuren  zu  machen,  wird  sie  mit  einem 
Amalgam  aus  60  Th.  Quecksilber,  39  Th.  Zinn  und  1  Th.  Silber  überzogen 
und  kann  schliefslich  noch  galvanisch  versilbert  oder  vergoldet  werden. 

Herstellung  Ton  kfinstlieher  Elfenbeinmasse. 

J.  Smith  EyaU  in  Paris  (D.  R.  P.  Kl.  89  Nr.  16413  vom  6.  Aprü  1881) 
mischt  40  Th.  Zinkozyd  mit  einer  Lösung  von  8  Th.  Schellack  in  32  Th. 
Ammoniakflüssigkeitt  verdunstet  diese  und  setzt  die  trockene  Masse  in  erhitz- 
ten Formen  einem  Druck  von  etwa  löO^t  aus. 

Abwaschbarer  Ueberzng  fllr  Gypsabgttsse. 

Nach  C.  Putcher  (Zinu»  und  Qewtrht^  1882  S.  27)  löst  man  3  Th.  Aetzkali 
in  36  Th.  heifsem  Wasser,  setzt  9  Th.  Stearinsäure  hinzu  und  verdünnt  den 
erhaltenen  Seifenleim  mit  der  gleichen  Menge  Wasser  und  95procentigem 
Alkohol.  Die  warme  Lösung  wird  auf  dem  erwärmten  Gypsabgusse  aufge- 
strichen und  dieser  dann  nach  einigen  Stunden  mit  nassem  Schwamm  abge- 
waschen. Noch  schöner  wird  der  ueberzug,  wenn  man  statt  Kali  eine  ent- 
sprechende Menge  Ammoniak  anwendet  Alte  Gypsabgüsse  werden  vorher 
mit  dprocentiger  Aetzkalilösung  gereinigt 

Fledermansgoano. 

Nach  A,  Karwowsky  (Ch£miseKes  CentralUatt^  1882  S.  25)  enthielten  Fleder- 
mausezcremente  (vgl.  1875  818  215): 

Wasser 16,08  Proc 

Organische  Stoffe 64,39 

Stickstoff 8,60 

Natrium  -  und  Kaliumphosphat     .    .      2,14 
Kieselsäure 3,55 
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Kalk 2,50  Proc 

Magnesia 0,05 

Phosphorsäare 2,45 

Schwefelsäure 0,18 

Kupfer Sparen. 

Pferdesehrotbrod. 

Nach  F.  W.  Fischer  in  Berlin  (D.  R.  P.  Kl.  53  Nr.  14893  vom  14.  Novcm- 
ber  1880)  wird  geschrotener  Hafer,  Gerste,  Mais,  Roggen  und  Weisen  mit 
Häcksel  und  Sauerteig  wie  Commisbrod  geformt  und  gebacken. 

Zar  llntersnclmiig  Ton  Gewfirzeo. 

Als  häufige  VerfäUehung  wm  PiiMtU  hat  H.  Bomträger  (ZeUstAr^  flr 
LebensmittelvnUrs%i^vng^  1881  S.  98)  gemahlenes  Campecheholz  beobachtet 
Ein  solcher  Zusatz  läftt  sich  sofort  auf  mikroskopischem  Wege  erkennen,  da 
solches  Piment  viele  rothe  Holzstückchen  zeigt,  welche  in  dem  Piment  nie- 
mals vorkommen.  Aufserdem  liefert  dasselbe  mit  Alkohol  eine  braunrothe 
Lösung,  während  reines  Piment  einen  grünbraunen  Eztract  gibt 

lieber  die  Gefrierpunkte  Ton  Schwefelsäure. 

Nach  Versuchen  von  G.  Lunge  (Berichte  der  deutächen  chemischen  Oeseüsdufi^ 
1881  S.  2649)  erforderte  beim  Einsetzen  von  Schwefelsäure  verschiedener 
Goncentration  in  eine  Kismischung  die  erste  Abscheidang  von  Kiystallen 
meist  längere  Abkühlung;  war  sie  aber  einmal  eingetreten,  so  erfolgte  sie 
viel  leichter  und  stets  bei  derselben  Temperatur,  auch  wenn  die  KiystsUe 
vorher  durch  Erwärmen  auf  300  vollständig,  geschmolzen  worden  waren.  Als 
Gefrierpankt  wurde  die  Temperatur  angesehen,  bei  der  in  mehrfach  wieder- 
holten versuchen  die  ersten  Krystalle  auftraten.  Während,  mit  Ausnahme 
des  ersten  Males,  diese  Temperatur  in  fast  allen  Fällen  constant  war.  UeCs 
sich  der  Schmelzpunkt  der  Krystalle  mehrfach  nicht  genau  feststellen,  aadu 
Thermometer  in  regelmäfsigem  Steigen  blieb ;  wo  derselbe  also  höher  ala  der 
Gefrierpunkt  ist,  kann  man  den  beobachteten  Zahlen  nicht  dieselbe  Genanig* 
keit  beimessen.  Die  specifischen  Gewichte  wurden  mit  einer  Mohr-Westphal'* 
scheu  Wage   bestimmt,   für  150  corrigirt  und  daraus  die  Baam^rade  nack 

der  Formel  d  =  ^^^  ^  ^ —  berechnet.  Die  erhaltenen  Resultate  waren  folgende: 


Sp. 


144,3  —  n 
G.  bei  150  Grad  B. 

1,671  58 

1,691 59 

1,712    .....   60,05 
1,727 60,75 


1,732 
1,749 
1,767 
1,790 
1,807 
1,822 
1,842 


61,0 

61,8 

62,65 

63,75 

64,45 

65,15 

66 


Gefrierpunkt 
flüssig  bei  -200 


.  -7,50 

.  —8,6 

.  -0,2 

.  +1,6 

.  +4.5 

.  —  9,0 
flüssig  bei  - 


•200 


SchmelapiiBkt 


—  7,50 
-8^ 
+  4,5 

+  6,^ 
+  8,0 
-6,0 


f  In  diesem  Falle  schwankten  die  verschiedenen  Beobachtungen  des  Gefrier- 
punktes stark ,  zwischen  — 120  und  — 60. 

Herstellung  yon  Atropin. 

Nach  Qerrard  (Archiv  der  Phartnade^  1882  Bd.  220  S.  62)  wird  Ik  BeUa- 
donnablätter  oder  Wurzeln  24  Stunden  lang  mit  1^  84  procentigem  Alkohol 
behandelt,  dieser  abgezogen  und  nun  noch  4  mal  mit  je  2508  Alkohol  ^^ 
gezogen.  Der  Alkohol  wird  abdestillirt,  der  Rückstand  mit  Wasser  ausge- 
zogen und  die  Lösung  auf  300cc  eingeengt  Nun  fügt  man  Ammoniak  ^ 
üeberschufs  zu,  läfst  diesen  in  flacher  Schale  abdunsten,  schüttelt  mit  eioeB> 
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gleichen  Volamen  Aether,  scheidet  diesen  ab  und  entzieht  ihm  das  Atropin 
darch  Schütteln  mit  einer  kleinen  Menge  Wasser  nnter  wiederholtem  Zusatz 
Yoh  etwas  Essigsäure.  Die  Lösung  des  essigsanren  Atropins  wird  mit  Thier- 
kohle  geschüttelt  und  durch  TMerkohle  filtrirt^  abgedampft,  wieder  mit 
Ammoniak  und  Aether  behandelt,  bei  dessen  Verdunsten  das  Atropin  in 
fadigen,  fast  weifsen  Erystallen  zurückbleibt,  welche  nach  2 maligem  üm- 
krystallisiren  völlig  entförbt  werden.  Nach  Qerrard  geben  die  Blätter  mehr 
Atropin  als  die  Wurzeln. 

Zur  Analyse  des  Bohzlnkes. 

Nach  dem  Vorschlage  von  0.  Günther  (Zeüsthr^  für  analytischB  Chemie^ 
1881  S.  503)  werden  für  die  Probe  einzelne  beliebige  Platten  bestimmt  und 
wird  jede  derselben  an  2  oder  3  Stellen  vollständig  durchbohrt,  wobei  sämmt- 
liche  Späne  zu  sammeln  sind. 

Für  die  Analyse  übergiefst  man  von  den  gut  gemischten  Bohrspänen  1008 
(bei  sehr  unreinem  Zink  genügen  schon  25S)  in  einem  etwa  11  haltenden 
Kolben  mit  100<^  destillirtem  Wasser  und  fügt  in  stets  kleiner  werdenden 
Mengen  reine  Salzsäure  zu,  um  eine  sehr  ruiiiffe  Auflösung  zu  bewirken. 
Es  darf  nur  so  viel  Salzsäure  zugesetzt  werden ,  daTs  merkliche  Mengen  Zink 
ungelöst  bleiben,  wodurch  Blei,  Kupfer,  Cadmium  verhindert  werden,  sich 
aufzulösen,  oder  wenigstens  wieder  ausgeschieden  werden,  wenn  sie  sich  bei 
zu  starkem  Säureznsatz  gelöst  haben  sollten.  Der  letzte  Zusatz  von  Salzsäure 
wird  bei  gut  geführter  Auflösung  am  Ende  des  zweiten  Tages  geschehen. 
Man  mnfs  nun  mindestens  weitere  2  Tage  ruhig  stehen  lassen,  um  ganz 
sicher  sein  zu  können,  dafs  sich  nur  Zink  und  Eisen  in  der  Lösung  be- 
finden. 

Die  Lösung  wird  filtrirt  und  der  Rückstand  1  oder  2 mal  mit  lauem 
Wasser  umgeschwenkt,  aber  möglichst  im  Kolben  zurückgelassen  und  das 
dem  Filter  Anhaftende  nach  3  maligem  Auswaschen  vorsichtig  mit  Salpeter- 
säure gelöst,  das  Filter  darauf  gat  ausgewaschen.  Das  hierbei  entstehende 
Waschwasser  und  die  Salpetersäurelösnng  kommen  zu  dem  Lösnngsrückstande, 
welcher  jetzt  alles  Blei,  Kupfer  und  Cadmium  mit  wenig  Zink  enthält.  Das 
vor  der  Auflösung  erhaltene  Waschwasser  gehört  zu  der  abfiltrirten  Salzsänre- 
lösung  (A),  welche  den  gröfsten  Theil  Zink  und  etwas  Eisen  enthält  Der 
Lösungsrückstand  wird  mit  von  Schwefelsäure  freier  Salpetersäure  völlig 
gelöst,  die  erhaltene  Lösung  zur  Trockne  eingedampft,  der  Verdampfungs- 
rückstand mit  Salpetersäure  befeuchtet,  mit  Wasser  aufgenommen,  absetzen 
gelassen  und  abfiltrirt  Letzteres  geschieht,  um  den  Theil  des  Antimons^ 
der  nicht  als  Antimon  Wasserstoff  fortgegangen  ist,  mit  dem  Salpetersäure- 
Lösungsrückstande  (Sand,  Schlacke,  Kokes  u.  dgl.)  abzuscheiden. 

Der  erhaltene  Niederschlag  ist  natürlich  auf  Blei  zu  prüfen,  dabei  einem 
stark  Schwefel  haltigen  Zink  Bleisnlfat  ausgeschieden  werden  kann.  Das  Fiitrat 
wird  eingeengt,  mit  concentrirter  Schwefelsäure  in  genügender  Menge  versetzt 
und  so  weit  eingedampft,  dafs  alle  Salpetersäure  verjagt  ist.  Nach  dem 
Erkalten  wird  Wasser  zugegeben,  stehen  gelassen  und  das  abgeschiedene 
schwefelsaure  Blei  direct  zur  Bestimmung  des  Bleies  benutzt.  Ans  dem 
Filtrate  fällt  man  mit  Schwefelwasserstoff  Kupfer  und  Cadmium,  trennt  und 
bestimmt  sie  auf  bekannte  Weise. 

Das  Fiitrat  vom  Schwefelwasserstoffniederschlage  wird  duirch  Kochen  vom 
Schwefelwasserstoff  befreit  und,  nachdem  es  mit  dem  Filtrate  A  vereinigt 
wurde,  mit  Salpetersäure  oder  Brom  versetzt,  um  das  Eisen  zu  oxydiren. 
Der  heifsen  Flüssigkeit  werden  langsam  kleine  Mengen  Ammoniak  zugegeben 
und  wird  nach  Jedem  Zusatz  aufgekocht,  um  zunächst  vollständig  zu  neutrali- 
siren.  Qeringe  weitere  Zusätze  erzeugen  weifse  Flocken ,  welche  beim  Kochen 
sich  wieder  lösen  und  dabei  das  Eisen  ausscheiden.  Es  wird  nun  heifs  filtrirt 
und  mit  heifsem  Wasser  ausgewaschen.  Das  erste  Fiitrat  ist  sofort  auf  Eisen 
zu  prüfen  und  nöthigenfalls  zurückzugiefsen  und  nach  erneutem  Ammoniak- 
zusatz zu  kochen ,  um  das  letzte  Eisen  zu  fällen  \  grofser  Ammoniaküberschufs 
ist  zu  verhüten,   da  derselbe  eine  Ausfallung  von  Zink  bewirkt.    DerNieder- 
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schlag  wird  in  Salzsäure  gelöst   und  die  erhaltene  Lösung  mit  Ammonial 
übersättigt,  der  Niederschlag  aber  zur  Bestimmung  des  Eisens  benutzt. 

Zur  Bestimmung  des  Schwefels,  Antimons  und  Arsens  löst  man  in  einer 
Gasentwickelungsflasche  100  bis  258  von  dem  Probegute  vorsichtig  in  ver- 
dünnter Schwefelsäure  vollständig  auf,  zuletzt  unter  Zusatz  von  chemisch 
reinem  Zink.  Das  entwickelte  Gas  leitet  man  zunächst  durch  eine  Losung 
von  Cyancadmium  iiACyankalium,  welche  allen  Schwefel  zurückhält,  so  dafs 
er  als  Schwefelcadmium  bestimmt  werden  kann.  Das  von  Schwefelwasserstoff 
befreite  Gas  tritt  in  eine  Lösung  vpn  salpetersaurem  Silber;  Arsen  Wasserstoff 
bewirkt  hier  eine  Ausscheidung  von  metallischem  Silber,  Antimon  Wasserstoff 
von  Antimonsilber.  Nach  beendeter  Auflösung  wird  unter  leichtem  Erwärmen 
des  Lösungskolbens  noch  längere  Zeit  reiner  Wasserstoff  durchgeleitet ^  um 
alle  zur  Bestimmung  nöthigen  Gase  in  die  Absorptionsflüssigkeiten  zu  treiben. 
Der  Niederschlag  in  der  Silberlösang  wird  in  concentrirter  Salpetersäure 
gelöst,  zur  Trockne  eingedampft,  der  Rückstand  in  verdünnter  Salpetersäure 
gelöst,  das  ausgeschiedene  antimonsaure  Antimonoxyd  auf  einem  Filter  ge- 
sammelt und  im  Filtrate  das  Silber  bestimmt.  Das  durch  Arsen  geßUlte 
Silber  erhält  man,  wenn  man  das  an  Antimon  gebundene  vom  Gesammt- 
Silber  abzieht 

Neuere  Anstrichmassen  (Patentklasse  22.) 

Als  Änstrichmasse  zum  Schutz  von  Dachzieqeln  u.  dgl.  empfehlen  W»  Th/Smar 
und  Q.  0.  Kramer  in  Osnabrück  (D.  R.  P.  Nr.  14372  vom  21.  August  1880) 
mit  Sägespänen  bis  zur  Syrupzähigkeit  eingekochten  Theer. 

Eine  waschbare  Kalkanttrichfarbe  erhält  man  nach  J.  Resensch^ck  in  llnnehen 
(D.  R.  P.  Nr.  16  094  vom  20.  October  1880)  aus  dem  Pulver  von  3  Th.  Kiesel, 
3  Th.  Marmorbruch,  2  Th.  gebrannter  Porzellanerde,  mit  2  Th.  gelöschtem 
Ealklund  entspi'echenden  Farbstoffen  gemischt.  Der  Anstrich  soll  durch  wieder- 
holtes Begiefsen  steinhart  werden,  ohne  an  Porosität  zu  verlieren. 

Zur  HersüUung  einer  schwarzen  Farbe  will  L.  Kraufs-QUnz  in  Aalen, 
Württemberg  (P.  R.  P.  Nr.  16  507  vom  28.  April  1881)  Scheideschlamm  au« 
Zuckerfabriken  unter  Luftabschlufs  in  Retorten  glühen.  Läfst  man  in  die 
glühende  Hasse  Luft  eintreten,  so  erhält  man  eine  weifse  Farbe. 

Zur  Herstellung  von  Buchdruekfarben  soll  nach  H.  Braekebusch  in  Berlin 
(D.  R.  P.  Nr.  16227  vom  11.  März  1881)  der  Leinölürnifs  durch  eine  Auf- 
lösung von  40  bis  45  Th.  Colophonium  in  25  Th.  Paraffinöl  ersetzt  werden. 

Eine  wassfrundurc/üässige  Wichse  erhält  man  nach  G.  Qlafay  in  Nürnberg 
(D.  R.  P.  Nr.  16 114  vom  29.  Januar  1881)  durch  Fällen  einer  Lösung  von 
9ei{f9  und  Carnaubawachs  in  Ammoniakflüssigkeit  mit  Alaun,  Zink -oder 
Eisenvitriol  und  Versetzen  des  Niederschi oges  mit  Farbstoffen. 

Eine  Masse  von  0,  Wolff  in  Frankfurt  a.  M.  (D.  R.  P.  Nr.  13  864  vom 
16.  Mai  1880)  zum  Schlie/sen  von  Holzporen  besteht  aus  11^  Terpentinöl,  11^,5 
LeinöiamiTs,  U  Siccativ  und  0^,5  fettem  Lack,  gemischt  mit  4  bis  5k  Stärke. 

Zur  Herstellung  einer  Änstriehmasse  ßir  Sch^e  versetzt  G.  Beneäiei  in 
Viareggio,  Italien  (D.  R.  P.  Nr.  14428  vom  19.  December  1880)  eine  Lösung 
von  ÄiOk  Kupfervitriol  mit  60k  Traubenzucker  und  100^  Potasche.  Der  beim 
Erhitzen  auf  1000  sich  bildende  Niederschlag  von  Eupferhydroxydul  wird 
abfiltrirt,  getrocknet  und  mit  4k  75procentiger  Carbolsänre,  dann  noch  unter 
Erwärmen  mit  561  Leinöl  gemischt  Die  später  noch  mit  Leinöl  verdünnte 
und  aufgetragene  Masse  soll  das  Ansetzen  von  Thieren  und  Pflanzen  hindern. 


Berichtigung.    In  der  Abhandlung  von  G.  Lunge  „Teehnisch-^^iemisdu  iVbÜscn* 
ist  8. 157  Z.  20  V.  ^.  zu  lesen  „Glauber  i.  J.  1648«'   statt  „G(aii5er  L  J.  1864«. 


Ihnick  und  Veriag  der  J.  G.  Co tta' sehen  Buchhandlung  in  Auesburg. 
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Hit  Abbildungen  auf  Tafel  )8. 

Im  ADSchluBse  an  die  Besprechang  der  Kley^schea  Maschinen  mit  unter- 
brochener Drehung  (yg].  1881  242  1)  entnehmen  wir  der  Oesterreichisdien 
Zeitsehrifl  ßir  Berg-  und  Hüttenwesen^  1882  8. 15  die  Zeichnung  Taf.  28 
einer  solchen  am  Heinrichschacht  der  Kaiser  Ferdinand-Nordbahn  in 
Mfthrisch^Ostrau  aufgestellten  Maschine,  über  welche  Oberingenieur 
Badolf  Sauer  a.  a.  0.  eingehend  berichtet. 

Die  Maschine  ist  bestimmt,  2^^  Wasser  in  der  Minute  aus  200db 
Tiefe  bei  8  Umdrehungen  zu  heben,  so  dafs  also  die  effective  Maximal- 
leistung 89®  beträgt;  sie  wurde  Ton  der  Fiir^ic/fc  Solm'schen  Maschinen- 
fabrik zu  Blansko  nach  den  Angaben  yon  Givilingenieur  Karl  Kley  in 
Bonn  soi^ftltig  ausgeführt,  erhielt  ein  Gesammtgewicht  von  732471^ 
und  stand  zur  Zeit  des  Berichtes  6  Monate  in  anstandslosem  Betriebe, 
wozu  Referent  bemerkt,  dafs  die  Dampfkessel  auch  eine  Fördermaschine 
bedienen  und  daher  die  Wasserhaltungsmaschine  stark  wechselnder 
Dampfspannung  ausgesetzt  ist,  weshalb  die  fortgesetzte  Drehung  mit 
unterbrochener  Drehung  und  mit  Oscillation  hfiufig  wechselt. 

Die  Torliegende  doppelt  wirkende  Maschine  ist  eincylindrig,  Ton 
Im  Durchmesser  und  li°,9  Hub ;  am  Balancierende  auf  der  Schachtseite 
hängt  das  Pumpengestänge  A  (Fig.  1),  auf  der  anderen  Seite  im 
gleichen  Hebelarm  steht  der  Dampfcjlinder  0,  während  am  doppelten 
Hebelarm  die  Schubstange  des  Schwungrades  angebracht  ist.  Dazwischen 
befiodet  sich  das  Gegengewicht  O  und  auf  der  Schachtseite  ist  die 
Luftpumpe  D  angehängt. 

Aufserhalb  des  vorderen  Balancierlagers  befindet  sich  der  Hebel  £, 
welcher  mittels  Gelenk  den  Hilfsbalancier  C  bethätigt,  an  welchem 
die  Steuerstange  hängt.  Es  ist  nur  ein  Katarakt  k  (Fig.  3)  vorhanden, 
welcher  während  des  Gestäiigeniederganges  (d.  i.  beim  negativen  Gang), 
also  bei  dem  Kolbenaufgang  durch  die  nächst  der  Kataraktstange  s 
liegende  Knagge  z  von  der  Steuerstange  a  aufgezogen  wird,  bei  dem 
hierauf  folgenden  Gestäogeaufgang  und  Kolbenniedergang  (positivem 
Gang)  und  während  der  tiefsten  Stillstandslage  des  Maschinenkolbens 
spielt  und  bei  dem  Sinken  von  s  den  Bolzen  p  mitnimmt,  welcher 
am  Ende  des  Kataraktspieles  dem  Hebel  l  an  der  Steuerwelle  b,  der 
Dlngler'8  polyt  Journal  Bd.  243  H.  5.  1882/1.  24 
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bei  geschlossenen  Ventilen  sich  in  horizontaler  Lage  befindet,  einen 
Anstofs  nach  abwärts  gibt;  dadurch  wird  die  Steaerwelle  ein  wenig 
gedreht  und  durch  Vermittlung  der  Feder  /,  die  mittels  GFelenk  ai^ 
einen  Hebel  h  am  Ende  der  Welle  wirkt,  rasch  in  die  eine  äufsersie 
Stellung  gebracht,  wobei  der  Hebel  l  nach  abwärts  schnellt,  sich  daher 
von  dem  Bolzen  p,  welcher  ihm  den  Anstofs  eriheilte,  trennt,  wie  es 
die  Zeichnung  darstellt.  Bei  der  Drehung  der  Steuerwelle  drehen  sich 
die  beiden  doppelarmigen  Hebel  d  mit,  welche  mittels  in  Gabeln 
gehender  Bolzen  die  tier  Hebeln  e  beeinflussen.  In  der  Skizze  Fig.  4 
sind  Ton  den  beiden  doppelarmigen  Hebeln  dd^  oder  XTZ  und  X!YZ* 
in  Fig.  5  nur  jene  beiden  Arme  X  Y  und  X*  Y  dargestellt,  welche  eben 
wirksam  sind,  nämli<Ai  der  obere  in  Fig.  3  rechts  befindliche,  welcher 
die  Stange  t  herabzieht  und  dadurch  das  obere  Auslafsventil  to^  öffiset, 
und  der  untere  in  Fig.  3  links  dargestellte,  welcher  gleichzeitig  die 
Eröffiiung  des  unteren  Einlafsrentiles  v  bewirkt  Die  anderen  beiden 
Arme  der  Doppelhebel,  nämlich  in  Fig.  5  YZ*  zum  unter^i  Auslafs- 
ventil  %D  und  YZ  zum  oberen  EinlafsTentii  v^  gehörig,  sind  gegen  die 
eben  wirkenden  Arme  X  Y  und  X  Y  unter  einem  Winkel  von  weniger 
als  1800  gestellt,  so  dafs  der  von  ihrem  Bolzen  auf  und  ab  beschriebene 
SivtoB  wnu9  seb  klein  ist  und  auf  die  Stellung  des  geschlossenen 
oberen  Einlafs-  und  unteren  Auslafsventiles  ohne  Binflufs  bleibt 

Es  erfolgt  nun  der  Aufgang  des  Kolbens  und  Niedergang  des  Qt^ 
stänges  {der  negative  Gang),  während  welchen  der  Torhandene  negative 
Katarakt  aufgezogen  wird  und  der  positive  Katarakt  spielen  wflrde, 
wenn  er  vorhanden  wäre.  Dieser  mfifste  nach  Vollendung  des  negativen 
Ganges  die  positive  Pause  bewirken,  welche  den  positiven  Gang  ein- 
leitet Eine  solche  positive  Pause  gibt  es  hier  nicht,  sondern  die 
aufwärts  gehende  Steuerstange  a  wirkt  nach  Y3  des  Hubes  mittels  der 
in  Fig.  4  punktirt  gezeichneten  Knagge  g*  auf  den  Streichhebel  c^  und 
gleitet  dann  an  demselben  weiter,  während  die  Steuerwelle  eine  solche 
Drehung  erfahren  hat,  dafs  der  Hebel  h  sammt  Gelenk  in  die  vertioale 
Stellung  kommt,  wobei  die  Ventile  «  unten  und  u?^  oben  geschlosaeD 
werden  und  ein  mit  l  paralleler  Hebel  l^  in  horizontale  Lage  kommt 
Im  letzten  Stadium  der  Bewegung  stöfst  die  Rolle  r  am  Steuerbaum  a 
an  denHebeU^,  ertheilt  demselben  einen  Impuls  nach  oben,  die  Feder/ 
schnellt  den  Hebel  h  nach  der  anderen  Seite  und  ertheilt  hierbei  den 
dargestellten  Hebeln  d  den  unwirksamen  Theil  ihrer  Bewegung, 
während  die  nicht  dargestellten  anderen  Hebelarme  den  wirksamen 
Theil  der  Bewegung  zurücklegen  und  hierbei  das  obere  EinlafsventU  Vf 
und  untere  Auslafsventil  w  eröffnen.  Bei  dem  nun  folgenden  Kolben- 
niedergang werden  die  Ventile  «^  und  to  durch  die  Knagge  9,  weidie 
auf  den  Streichhebel  c  wirkt,  geschlossen  und  hierdurch  l  in  horizontale 
Lage  gebracht,  bis  der  Bolzen  p  den  Impuls  nach  abwärts  gibt 

Gleichzeitig   mit  der  Eröflhung  und   dem  Schlufs  der  Ventile  v 
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mid  Wf  oder  v^  und  to  erfolgt  auch  ErölbiiDg  und  Schlafs  des  Ein- 
spritsventilea,  xu  weldiem  Behufe  am  sweiien  Ende  der  Welle  b  eitt 
Hebel  m  vorhanden  ist,  welcher  bei  der  Drehung  der  Steuerwelle 
miiiels  Stange  o  auf  die  Welle  W  (Fig.  1  und  2)  wirkt,  die  das  Ein- 
spritzventil bethätigt. 

Darob  diesen  sinnreichen  Mechanismas  reicht  eine  einzige  Stener- 
welle  fttr  alle  vier  Ventile  hin.  Allerdings  erfolgt  hierdurch  bei  %  Hub 
nicht  nur  Beginn  der  Expansion,  sondern  zugleich  auch  Bq;inn  der 
Ck>mpression.  Da  aber  der  Yorderdampf  nur  Yacuumsspannung  besitst 
und  in  der  ersten  Gompressionsperiode  bis  nach  halbem  Hub  keine 
Steigerung  der  Vorderdampfspannung  eintreten  kann,  weil  sieh  der 
comprimirte  Dampf  sofort  an  den  durch  den  Auspuff  iu  den  Oonden* 
sator  abgekahlten  Cylinderwandungen  wieder  theilweise  condensirt, 
so  erreicht  die  Compressionsspannung  doch  nicht  mehr  als  1«^,5  Ueber- 
druck  gegenüber  0>^,5  Ueberdruck  am  Ende  der  Expansion,  so  dafs 
der  die  bew^ten  Massen  auffangende  Dampfjpolster  1«^  Ueberdruck 
besitzt,  sowohl  bdm  Kiedergang  des  Oestftnges,  wie  beim  Niedergaag 
des  Gegengewichtes,  wie  das  Diagramm  in  Kg.  6  zeigt  Hierdurch 
wird  die  fOr  den  Pumpenventilschlufs  nöthige  Ermftfsigung  der  Ge- 
schwindigkeit erzielt 

Ist  die  Tourenzahl  nur  6  oder  weniger,  so  wird  durch  diesen 
Dampfjpolster  das  Schwungrad  zum  Stillstand  gebracht,  wenn  der 
Kolben  nahe  in  die  tiefste  Lage  kommt;  die  Kurbel  bleibi  kurz  vor 
ihrer  unteren  todten  Lage  stehen,  der  vorhandene  Katarakt  spielt  und 
leitet  den  folgenden  negativen  Ghmg  ein. 

Wttrde  die  Dampfspannung  plötzlich  so  grofs,  dafs  die  Kurbel 
ihre  unterste  Lage  rasch  ttberschreitet,  so  würde  die  wieder  aufwärts 
gebende  Steuerstange  mit  der  Knagge  »  sofort  den. Katarakt  auffangen 
und  wieder  aufziehen  \  der  Bolzen  p  käme  mit  dem  horizontalen  Hebel  { 
gar  nicht  in  Berührung;  dieser  bleibt  dann  horizontal  und  das  untere 
Einlafsventil  geschlossen,  daher  das  Schwungrad  wegen  mangelnden 
Antriebes  in  kürzester  Zeit  stehen  bleibt,  weil  es  ohne  Mitwirkung  des 
Dampfes  das  Gegengewicht  heben  mufs.    . 

Im  Heinrichschacbte  sind  5  Pumpensfttze  im  Betriebe:  die  oberen 
drei  bis  200m  Tiefe  sind  Drucksatze,  die  unteren  beiden  auf  weitere 
60™  Tiefe  sind  Hubsätze.  Der  unterste  Drucksatz  saugt  aus  einem 
Sumpfii  die  beiden  oberen  erhalten  das  Wasser  aus  den  Debersteig- 
röhren  der  unteren  Pumpen.  Die  Drucksätze  sind  auf  Eisenträgern 
fundirt,  haben  beide  Ventilkästen  unmittelbar  über  dem  Satzfufs  und 
am  obersten  Ende  des  Pumpencjlinders  ist  ein  Luftventil  mit  Wind- 
kessel angebracht,  der  mit  dem  Steigrohr  verbunden  ist  Die  Ventil- 
sitze sind  conisch  in  den  Ventilkasten  eingesetzt  und  werden  durch  den 
die  Klappenventile  aufnehmenden  diametralen  Steg  festgehalten.  Saug- 
und  Druckrohre  haben  einen  Querschnitt  gleich  jenem  des  Plungers. 
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Die  Pampengestfinge  sind  naoh  Fig.  7  «00  Winkeleiaen  tosammoi- 
gesetst  und  nur  auf  Zug  beansprucht,  da  die  nöthfgen  Belastui^s- 
gewiohte  unmittelbar  über  den  Plungem  angebracht  siod.  Die  ooniadben 
Schrauben  und  Nieten  wechseln  bei  den  9°^  von  einander  entfernten 
Stöfsen,  an  welchen  die  Verbindung  der  Winkeleisen  durch  2i>,5  lange 
Platten  mit  conisch  abgedrehten  Schrauben  erfolgt  Die  Belastung  ist 
für  jeden  Pumpeosats  um  30  Proc»  gröfser,  als  dem  WasserdmdL  ent- 
spricht, indem  10  Proc.  auf  Beibung  und  20  Proc  auf  Beschleunigung 
gerechnet  werden.  Hiermit  eif;ibt  sich  die  Gesammtbelastnng  für  den 
untersten  Drucksatz  mit  11600^,  für  den  mittleren  9900^,  ftir  den 
obersten  10  900^^  und  wurde  nach  diesen  Lasten  der  Oestibigequerschnitt 
bestimmt  unter  Voraussetzung  einer  Anspruchnahme  von  bexieL  400, 
450  und  500^^  für  l4<^,  woraus  sich  die  Schenkellftnge  der  Winkeleisen 
mit  80,  100  und  105^»  bei  12,  12  und  14mm  Stftrke  ergab. 

Die  zur  Belastung  dienenden  KrummfÜfse  siod  nach  Fig.  8  construirt 
und  durch  abgedrehte  Schrauben  mit  dem  Gestänge  verbunden.  Fig.  9 
und  10  zeigen  die  Wiedenrereinigung  des  gegabelten  Gestänges.  An 
die  KrummfÜfse  sind  noch  Eisenstttcke  zur  Belastung  befestigt  Der 
Krummfufs  ist  durch  ein  Zwischenstück  mit  dem  Plunger  yerschraubi, 
dessen  Durchmesser  bei  allen  drei  Sätzen  395mm  beträgt  Zum  Zwedie 
der  Gestängeführung  wurden  die  4  Winkel  der  Winkeleisen  mit  Holz 
ausgefüttert  und  an  diese  Hölzer  die  Ftthrungsbretter  angebracht 
Jedes  Gestängestttck  von  9m  Länge  erhielt  eine  Führung,  das  oberste 
Gestängestttck  jedoch  im  Anschlüsse  an  das  Balanciergelenk  eine  solide 
Eisenführung.  Der  Krummfufs  des  untersten  Drucksatzes  erhielt  beider- 
seits Bolzen  eingesetzt,  an  welche  das  40mm  starke  schmiedeiseme 
Rundgestänge  der  beiden  Saugsätze  ai^^ehängt  ist,  welche  200mm  Kolben- 
durchmesser  haben. 

Ist  endlich  O^  das  auf  das  G^tänge  reducirte  Gegengewicht,  0 
das  Gestängegewicht,  Wn  der  Wasserdruck  beim  G^täugeniedergang, 
P  die  nothwendige  Beschleunigungsttberwucht  \  Wm  der  Zug  der  anzu- 
hebenden Wassersäulen  beim  G^tängeaofgang,  so  folgt  aus: 

ö  -  ö^  +  »F.  =  »F,  -  (ö  -  ÖO  +  P, 

0  —  0^=: ^ — ! — ,    also    ö^  =  Ö 2 — '—  , 

wofür  an  dem  l,5fachen  Hebelarm  ^/gO^  genügt,  welcher  Werth  sich 
wegen  des  ungleicharmigen  Balancier  und  der  daran  hängenden  Lasten 
weiter  reducirt  auf  105001"  bei  0  =  37300^. 

Die  iOey'sche  Maschine  hat  nur  einen  ebenbürtigen  Concunenten, 


4  Oberingeniear  Sauer  hat  nach  Kley'B  Vorschrift  bei  Berechnung  des 
Gegengewichtes  den  Betrag  P  nicht  in  Rechnung  gebracht,  welchen  ich  geglanbt 
habe,  berücksichtigen  zu  sollen.  G.  5. 
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d.  i.  die  unterirdische  Maschine  2,  deren  Anlage  wegen  Wegfall  des 
GFestfinges  und  deshalb  zulässiger  Maximaitourenzahl  =  60  bis  90 
billiger  und,  wenn  sie  als  Compoundmaschine  ausgeführt  ist,  trotz  dem 
Dampfverluste  in  der  Leitung  auch  ökonomisch  arbeitet  Sie  ist  jedoch 
der  Gefahr  des  Ersaufens  ausgesetzt.  Cktatav  Schmidt. 


Anordnimgeii  znr  Umwandlung  der  Meyer'schen 
Stenenmg  in  eine  auslösende  Stenening. 

Patentklasse  U.    Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  S9  und  34. 

Um  die  Mejer'sche  Steuerung  zu  einer  durch  den  Regulator  be- 
einfiufsten  Steuerung  zu  machen,  hat  man  zunächst  Einrichtungen  ge- 
troffen, mittels  welcher  die  sonst  Ton  Hand  bewirkte  Verstellung  der 
Abschlufskanten  von  Grund-  und  Expansionsschieber  gegen  einander 
durch  den  Regulator  ermöglicht  werden  soll.  Man  hat  dies  erstens 
(im  engeren  Anschlufs  an  die  alte  Meyer^sche  Steuerung)  durch  Aen- 
derung  der  Entfernung  zweier  rechteckiger  Bxpansionsschieberplatten 
(Tgl.  1881  242*79)  und  zweitens  durch  Querrerschiebung  eines  trapez- 
förmigen Expansionsschiebers  (Ygl.1881  242*393)  zu  erreichen  gesucht. 
Ein  etwas  weiter  gehender  Schritt  zu  dem  genannten  Zwecke  ist  nun 
der,  dafs  man  die  beiden  Expansionsplatten  der  Mejer'schen  Steuerung 
mit  je  einem  auslösenden  Eiinkenmechanismus  nach  Art  der  Gorlifs- 
steuerungen  verbindet,  so  dafs  sie,  wie  die  Einlafsorgane  der  Steuerungen 
mit  vier  Schiebern,  Hähnen  oder  Ventilen,  eine  sogen,  freie  Schlufs- 
bewegung  erhalten.  Auch  diese  Anordnungen  sind  in  der  Regel  fOr 
den  Umbau  alter  Maschinen  sehr  geeignet. 

3  Hierzu  bemerkt  Hr.  Civilingenienr  Kley^  dafs  er  von  den  unterirdifichen 
Maschinen  keine  so  günstige  Meinung  habe.  ^ Abgesehen  davon,  dafs  durch 
viele  Versuche  festgestellt  ist,  dafs  der  Dampfverlast  durch  Abkühlung  in  den 
Zaleitangen  bei  kleinen  Maschinen  50  Proc.,  bei  mittleren  40  Proc^  bei  grofsen 
und  voll  belasteten  Maschinen  BO  bis  20  Proc.  betragt,  so  ist  die  ünterhaltang 
der  finster  und  feucht  liegenden  Maschinen  so  schwierig  und  theuer,'dafs  die 
Betriebssicherheit  sehr  sdinell  abnimmt.  Dasselbe  findet  mit  der  vielleicht 
anfangs  festgestellten  ökonomischen  Wirkung  statt.  In  den  Maschinenräumen 
entwickelt  sich  eine  Hitze,  welche  nur  durch  starke  Qebläse  so  gemäXsigt  werden 
kann,  dafs  die  Maschinisten  es  aushalten.  Wer  je  einmal  Diagramme  an  einer 
solchen  Maschine  genommen  hat,  kann  von  vielen  Schweiüstropfen  erzählen. 
Der  gröfste  üebelstand,  welchen  unterirdische  Dampfmaschinen  im  Gefolge 
haben,  ist  aber  der,  dafs  alles  Holz  in  der  Nähe  durch  die  warme  Feuchtig- 
keit so  schnell  fault,  dafs  die  Mehrkosten  der  Unterhaltung  desselben  allein 
den  ganzen  etwaigen  Vortheil  aufwiegen.  Der  Verschleifs  der  unterirdischen 
Maschinen  selbst,  welche  schnell  arbeiten,  ist  so  stark,  dafs  man  an  vielen 
Orten  sich  zur  Anlage  von  Reserven  zu  diesen  Reservemaschinen  entschlossen 
hat.  Von  der  Gefahr,  welche  durch  das  Platzen  eines  Dampfrohres  in  der 
Maschinenkammer  für  die  Mannschaft  entstehen  kann,  hat  Schlesien  schreck- 
liche Beispiele  geliefert.  Meiner  Ansicht  nach  sollte  man  unterirdische  Dampf- 
maschinen nur  da  anwenden,  wo  keine  über  Tag  stehende  mehr  möglich  ist^ 
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HiDeichtlioh  der  allgemeinea  Wirkoogeweise,  des  sohneUea  Dampf- 
absoiilasees,  der  Emp&adliehkeit  lo  der  Begulirong  ohne  Rackwirii:iuig 
auf  den  Regulator  u, ».  w.  durften  diese  Gonstructionen  den  ausldsendeo 
Steaernngen  mit  vier  Organen  gleieh  au  stellen  sein^  hinsichtlich  der 
jBinfadiheit  sind  sie  ihnen  durchschnittlich  ttberlegen.  Bei  den  meisten 
-werden  Grund-  und  Ezpansionsschieber  zusammen  von  eineip  auf  der 
Kurbelwelle  befindlichen  Exoenter  bewegt  In  diesem  Falle  wird,  wenn 
nicht  besondere  Vorkehrungen  getroffen  sind^  die  Auslösung  immer 
wfthrend  der  öffnenden  Bewegung,  d.  h.  wälurend  des  ersten  Thaies 
des  Kolbenhubes,  stattfinden  müssen,  so  dafs  allerdings  nur  geringe 
FOllung^ade  su  erreichen  sind. 

Fig.  1  bis  7  Taf.  29  zeigen  eine  Steuerung  von  CL  J.  Hansmn  in 
Flensburg  (*D.  R.  P.  Nr.  10675  vom  28.  Februar  1880),  bei  welcher 
ssiwei  Ezcenter  beibehalten  sind:  Die  beiden  Expansionsplatten  sind 
an  Halsen  befestigt,  welche  durch  Klinken  /  von  der  gleichförmig  sieh 
hin-  und  herbewegenden  Bxpansionsschieberstange  d  zeitweilig  mitge* 
nommen  werden.  Sie  treten  mit  kolbenartigen  Yerstftrkungen,  welche 
den  die  Schlufsbewegung  herbeiführenden  Dampfdruck  aufiaehmen, 
nach  aufsen  und  sind  an  den  Enden  mit  Luftbufferkolben  versehoL 
Letztere  dienen  zugleich  zur  Hubbegrenzung.  Die  Stopfbüchsen  zwischen 
der  Schieberstange  d  und  den  Hülsen  werden  durch  Schraubenfedem 
dicht  gehalten  (vgl.  Fig.  4).  Die  beiden  Klinken/  sind  um  einen  mit 
der  Schieberstange  d  fest  verbundenen  Bolzen  drehbar,  werden  in  den 
ftufsersten  Stellungen  der  Stange  durch  Gewichte  n  zum  Einfallen 
hinter  die  kegelförmigen  Köpfe  o  der  Hülsen  gebracht  und  durch  An- 
stofsen  an  den  inneren  Rand  der  nach  Fig.  7  ausgeschnittenen,  durch 
den  Regulator  drehbaren  Scheibe  wieder  ausgelöst 

Zu  tadeln  ist  die  Anordnung  der  Klinken  innerhaXb  des  Schieber- 
kastens. Die  auf  dem  Rücken  der  Expansionsplatten  angebrachten 
Entlastungskolben,  welche  gegen  den  Schieberkastendeckel  schleifen, 
können  nur  dann  ihren  Zweck  erfüllen,  wenn  die  Spannung  in  ihren 
Hohlräumen  stets  gering  bleibt  Dies  wird  in  der  gezeichneten  An- 
ordnung wegen  der  Unmöglichkeit,  eine  vollkommene  Dichtung  her- 
zustellen, nicht  der  Fall  sein,  liefse  sich  aber  leicht  dadurch  erreichen, 
dafs  man  im  Schieberkastendeckel  Löcher  anbrächte,  welche,  von  den 
Kolben  stets  überdeckt,  ihre  Hohlrftume  mit  der  äufseren  Luft  in  Ver- 
bindung setzten.  —  Eine  Yoreilung  des  Expansionsschiebers  vor  dem 
Grundschieber  hat  bei  diesen  Anordnungen  keinen  Zwecke  sie  würde 
nur  den  gröfsten,  mit  Auslösung  zu  erreichenden  Füllungsgrad  noch 
weiter  herunter  ziehen.  Es  könnte  deshalb  die  Expansionsschieber- 
stange d  auch  mit  von  dem  Grundexcenter  bewegt  werden«  Man 
könnte  jedoch  auch  das  Grundexcenter  dem  Expansionsexcenter  bis  zu 
900  voreUen  lassen  und  dadurch  gröfsere  als  halbe  Füllungen  erreichen. 
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Herrn.  Fliegd  in  Breslau  (♦  D.  R.  P.  Nr.  7262  vom  26.  Mars  1879, 
Zusatz  zu  Nr.  6229  Tom  9.  Janaar  1879)  hat  ebenfalls  zwei  Ezoenter 
benutzt  (vgl.  Fig.  8  bis  10  Taf.  29).  Das  Expansionsexoenter  setzt 
einen  neben  dem  Schieberkasten  befindlichen  Hebel  H  in  Schwingung, 
Ton  dem  die  Bewegung  durch  Zugstangen  und  Hebel  e  auf  Klinken 
fibertragen  wird,  welche  in  den  zn  beiden  Seiten  aus  dem  Schieber- 
kasten herrortretenden  und  zu  kleinen  Rahmen  ausgebildeten  Expan- 
sionsschieberstangen angebracht  sind.  Die  Drehzapfen  der  Hebel  e 
sind  in  yertical  geffihrten  GPleitklötzchen  gelagert,  welche  von  dem 
Regulator  behufs  Erzielung  einer  späteren  oder  früheren  Auslösung 
gehoben  und  gesenkt  werden  können.  Der  Regulator  ist  also  hier 
nicht  wie  bei  der  vorigen  Steuerung  mit  einem  Auslöser  verbunden, 
der  sich  nur  beim  Fallen  und  Steigen  des  Regulators  bewegt,  sonst 
aber  still  steht,  sondern  mit  den  Mitoehmerhebeln  e.  Die  Expansions- 
schieber/ arbeiten  hier  mit  den  inneren  Kanten  und  haben  daher  beim 
Oefinen  der  Kanäle  eine  zum  G^undschieber  entgegengesetzte  Bew^ung. 
Sie  finden  auch  an  diesem  nach  der  Auslösung  ihren  Anschlag.  Die 
Schlufsbewegung  wird  durch  Federn  bewirkt,  welche  hinter  den  Buffer- 
kolben liegen.  Auch  bei  dieser  Einrichtung  sind  beliebig  grofse 
Füllungen  zu  erzielen,  wenn  man  das  Grundexcenier  dem  Expansions- 
exoenter voreilen  läfst. 

Bei  der  in  Fig.  11  bis  14  Taf.  29  gezeichneten  Steuerung  von 
F.  CoMyn  in  Gent,  Belgien  (»D.  R.  P.  Nr.  7773  vom  15.  Februar  1879) 
ist  nur  ein  Excenter  vorhanden,  welches  an  die  Grundschieberstange 
angreift  Diese  trägt  auf  jeder  Seite  des  Schieberkastens  einen  Arm  il, 
durch  welchen  die  Stange  b  eines  Expansionsscbiebers  hindurchgeht. 
Die  zeitweilige  Mitnahme  derselben  wird  durch  eine  prismatische, 
in  A  geführte  Klinke  a  bewirkt,  welche  hinter  ein  mit  b  verbundenes 
Stahlplättchen  fafst  Der  Winkelhebel  0  (Fig.  13)  welcher  mit  einem 
Arm  in  einen  Schlitz  der  Klinke  a  eingreift,  bewirkt  dadurch  die 
Auslösung,  dafs  das  mit  dem  anderen  Arm  verbundene  Plättchen  B 
beim  Hin-  oder  Hergang  der  Schieberstangen  auf  einer  schiefen  Ebene  a 
ansteigt.  Die  schiefen  Ebenen,  welche  hier  die  Auslöser  bilden,  werden 
von  dem  Regulator  verstellt  und  zwar  in  einer  nicht  sehr  günstigen 
Weise,  da  bei  der  Auslösung  der  Druck  der  die  Klinken  belastenden 
Federh  direct  auf  den  Regulator  übertragen  wird.  Ein  mit  der  schiefen 
Ebene  e  verbundener  Arm  /  (Fig.  13  und  14)  hebt  mittels  des  Hebels  O 
die  Klinke  aus,  wenn  der  Regulator  durch  irgend  eine  Betriebsstörung 
in  seine  tiefste  Lage  gelangen  sollte;  die  Kanäle  des  Grundschiebers 
bleiben  dann  geschlossen.  Buffer  und  Federn  für  die  Schlufsbewegung 
sind  neben  dem  Schieberkasten  angebracht  In  den  Bnfferkolbenstangen 
fehlen  Gelenke;  dieselben  sollen  durch  die  Elasticität  der  verhältnifs- 
mäfsig  dünn  ausgeführten  Stangen  ersetzt  werden. 
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Die  ADordnang  tod  L.  H.  Thidmann  in  Wolfenbttttel  (Erl.  *  D.  B.  P. 
Nr.  6600  vom  11.  October  1878),  welche  die  Fig.  15  bis  18  Taf.  29 
yeranschanlicheD,  ist  in  so  fern  eigenartig,  als  bei  derselben  auch  zur 
Bewegung  des  Orundschiebers  Klinken  benutzt  sind.  Derselbe  hat 
jedoeh  keine  freie  Schlufsbewegung,  sondern  bleibt  in  geöffneter 
Stellung,  bei  welcher  die  Auslösung  erfolgt,  stehen,  bis  seine  Stange 
wieder  von  einer  Klinke  erfafst  wird.  Die  vier  Klinken  —  k^k^  für  den 
Grundschieber  und  p,p4  für  die  Expansionsschieber  —  hängen  an  einem 
von  dem  Excenter  gleichmäfsig  hin-  und  herbewegten  Schlitten.  Erstere 
werden  an  festen  Anschlftgen  q^q^  ausgelöst,  letztere  an  Bolzen  r^r^^ 
welche  vom  Begulator  gehoben  und  gesenkt  werden  können.  Da  der 
ganze  Klinkenmechauismus  auf  einer  Seite  des  Schieberkastens  liegt, 
so  ist  die  eine-Expansionsschieberstange  durch  die  andere  röhrenförmige 
hindurchgeführt.  —  Die  Bewegung  des  Grundschiebers  durch  Klinken 
dürfte  kaum  zu  empfehlen  sein,  weil  der  Verlust  an  Einfachheit  und 
sicherer  Wirkungsweise  jedenfalls  gröfser  ist  als  der  etwa  zu  erzielende 
Gewinn  eines  schnelleren  Oefihens  der  Kanäle.  (Schlufs  folgt) 


Nenerungen  an  Dampfstenerapparaten. 

Patentklasse  66.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  30. 

Die  EinführuDg  von  hydraulischen  und  Dampf-Steuerapparaten 
bezweckt  eine  Erspamifs  an  Zeit  in  der  Umlegung  des  Ruders  und 
die  Verringerung  der  Zahl  der  Rudergänger.  Bei  gewöhnlichen  Rudern 
wird  mittels  Handsteueruug  ein  Ruderwinkel  von  höchstens  300  in 
mindestens  1%  Minuten  bei  einer  je  nach  der  Gröfse  des  Schiffes 
ungemein  grofsen  Anzahl  von  Rudergängern  (60  Mann  und  darüber) 
erreicht.  Die  Verwendung  der  Balanceruder  vermindert  die  Zeit  des 
Ueberlegens  um  denselben  Ruderwinkel  auf  etwa  25  Secunden  bei 
gleichzeitiger  bedeutender  Verringerung  des  Kraftaufwandes  zum  Drehen 
(8  Mann  etwa).  Da  jedoch  das  einfache- Balaneeruder  beim  Steuern 
nur  unter  S^el  häufig  versagt,  die  diesen  Uebelstand  vermeidenden 
zusammengesetzten  Balanceruder  aber  zu  kostspielig  und  leichter  Be- 
schädigungen ausgesetzt  sind,  so  hat  man  die  gewöhnlichen  Ruder 
bei  Einführung  der  hydraulischen  und  Dampf-Steuerapparate  wieder  in 
Gebrauch  genommen.  Die  günstigen  Wirkungen  solcher  Steuerappa- 
rate stehen  aufser  Frage.  Es  wurde  auf  den  beuen  deutschen  Gor- 
vetten  das  Ruder  um  35^  in  14  Secunden  durch  2  Mann  übergelegt^ 
die  Wirkung  des  Balanceruders  ist  somit  noch  übertroffen. 

Ein  grolser  Vortheil  dieser  Steuerapparate  liegt  darin,  dafs  die 
Controle  der  Bewegungen  des  Schiffes  in  die  Hand  weniger  Personen, 
unter  Umständen  sogar  des  Commandanten  allein,  gelegt  werden  kann. 
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Eine  Yerbindong  mit  Apparaten,  wie  sie  von  Küchen  und  Petersen 
(1880  239*101)  Yorgesclilagen  sind,  würde  die  höchsten  Anforderun- 
gen in  Bezug  auf  Sicherheit  der  Bewegungen  des  Schiffes  und  schnelle 
SieuerfS&higkeit  erfttllen  können. 

Trotzdem  mit  hydraulischen  Steuerapparaten  ganz  zufriedenstel- 
lende Resultate  erzielt  wurden,  hat  man  sich  doch  allgemein  den 
Dampfsteuerapparaten  zugewendet  Die  Erfindung  derselben  wird  dem 
amerikanischen  Ingenieur  F.  E.  SiekeU  (1850)  zugeschrieben.  Dessen 
auf  der  Weltausstellung  1851  vorgeführter  Apparat  bestand  aus  zwei 
Dampfcylindern,  deren  Kolben  in  rechten  Winkeln  auf  einer  Welle 
arbeiteten,  welche  mit  dem  Ruder  in  irgend  einer  Weise  verbunden 
war.  Diese  Anwendung  einer  bezieh,  mehrerer  besonderer  kleiner 
Hilfsdampfmaschinen  hat  sich  besser  bewährt  als  die  vielfach  in  Vor- 
schlag gebrachte  Methode,  die  für  die  Bewegung  des  Ruders  erfor- 
derliche Kraft  der  Hauptwelle  mittels  kuppelbarer  Kegelrädeigetriebe 
zu  entnehmen.  Sie  findet  sich  allgemein  bei  den  neueren  Gonstruc- 
tionen,  so  auch  bei  den  hier  zu  beschreibenden.  Sämmtliche  dieser 
Anordnungen  sind  für  Hand  -  und  Dampfsteuerung  derart  eingerichtet, 
dafs  durch  eine  leichte  Verschiebung  eines  Rades  die  eine  oder  andere 
Steuerung  je  nach  der  au&uwendenden  Kraft  oder  der  verlangten 
Drehgeschwindigkeit  benutzbar  ist. 

Eine  Construction  von  R.  Ziese  in  Firma  Specht^  Ziese  und  Comp. 
in  Hamburg  (»D.  R.  P.  Nr.  12454  vom  29.  Februar  1881)  ist  in  Fig.  1 
und  2  Taf.  30  in  zwei  Ansichten  dargestellt 

Wird  die  Handsteuerung  allein  gebraucht,  so  treibt  das  auf  der 
Handradwelle  sitzende  kleine  Rad  a  das  grofse  Rad  A  und  weiter 
die  Kettenscheibe,  über  welche  die  Kette  zu  der  Steuerpinne  läuft 

Wird  die  Dampfsteuerung  allein  gebraucht,  so  wird  das  Handrad 
mit  seiner  Welle  bis  in  die  punktirt  gezeichnete  Lage  Fig.  2  gescho- 
ben. Der  obere  Theil  des  Lagerdeckels  bei  c  ist  beweglich,  umfafst 
die  Knagge  auf  der  Welle  und  hält  dieselbe  in  ihrer  Stellung.  Jetzt 
wirkt  die  Maschine  durch  das  auf  der  Kurbelwelle  sitzende  kleine 
Rad  6  auf  die  Welle  der  Kettenscheibe.  Das  Rad  b  auf  der  Kurbel- 
welle ist  lose  und  wird  nur  durch  das  Einschalten  einer  Kupplung 
mitgenommen. 

Die  Steuerung  der  Maschine  geschieht  auf  folgende  Weise:  Durch 
das  Drehen  des  kleinen  Handrades  nach  Steuerbord  oder  Backbord 
schraubt  sich  die  Welle  x  in  der  theilweise  hohlen  Weile  der  Ketten- 
scheibe ein  und  aus  und  verschiebt  mittels  eines  Mitnehmers  die  Kupp- 
lung y.  Diese  wirkt  durch  Hebelttbersetzung  auf  den  Hauptdampf- 
schieber der  Maschine  und  öffnet  den  Zutritt  des  Dampfes  entweder 
für  die  Einlafs-,  oder  Austrittkanäle  der  Gjlinder.  Die  Maschine  wird 
80,  je  nach  der  Stellung  dieses  Schiebers,  vorwärts  oder  rückwärts 
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gehen.  Sobald  die  MaachiDe  sn  arbeiten  beginnt,  drdit  aioh  die 
Welle  der  Kettenscfaeibe  nod  zwar  etete  in  entgegengeaetstem  Stnoe 
der  Welle  x.  Die  Maschine  hat  daher  das  Beetreben,  die  Kupplung 
stets  in  ihre  Mittelstellung  znrttckzubringen  und  den  Dampfeintritt  an 
Bchliefsen. 

Bei  einer  Drehung  des  Handrades  und  demzufolge  Yersdiiebung 
der  Kupplung  y  wird  die  Maschine  sofort  anfangen  zu  arbeiten  und 
sogleich  still  stehen,  wenn  sie  so  zu  sagen  das  Handrad  eingeholt  hat 
Ein  2ieiger  am  Handrad  stellt  die  jedesmalige  Stellung  des  Steuers 
dar  und  man  ist  im  Stande,  dem  Steuer  jede  beliebige  Stdlung  zu 
geben,  es  unter  jedem  Winkel  beliebig  lange  festzuhalten  und  es 
ebenso  schnell  seine  normale  Stellung  wieder  einnehmen  zu  lassen. 

Jede  Verschiebung  des  Steuers  durch  Wellenstöfse  wird  ein  Drdien 
der  Kettenscheibe,  demgemäfs  ein  Verschieben  der  Kupplung  und  An- 
lassen der  Maschine  zur  Folge  haben.  Alle  Stöfse  werden  daher  direot 
auf  den  Dampf  in  den  Cjlindem  übertragen  und  finden  hier  ein  nach- 
giebiges Kissen,  welches  ein  Brechen  des  Apparates  bei  plötzlichen 
Stöfsen  veribindert 

Die  Uebertragung  ist  im  Gegensatz  zu  sonst  üblichen  Stener- 
apparaten  nur  durch  Stirnräder  gemacht,  einem  Brechen  der  ZShne 
also,  wie  es  bei  Uebertragungen  durch  Schnecke  oder  excentrisohes 
Rad  leicht  vorkommen  kann,  möglichst  vorgebeugt 

Mustergültig  ist  die  spätere  einfachere  Gonstruction  von  R.  Ziete  in 
St  Petersburg  (*D.  R.  P.  Nr.  13974  vom  8.  October  1880)^  bei  der- 
selben ist  namentlich  Werth  auf  möglichste  Raumersparnifs  gelegt, 
während  femer  der  ganze  Arbeitsmechanismus  durch  ein  Gehäuse  den 
Augen  der  Rudergänger  entzogen  ist 

Wird  der  Handsteuerapparat  allein  gebraucht,  so  treibt  das  mit 
der  hohlen  Welle  D  (Fig.  3  Taf.  30)  des  grofsen  Handrades  aus  einem 
StttdL  bestehende  Getriebe  a  das  grofse  Stirnrad  A  mit  der  auf  der 
Welle  fes^ekeilten  Eettenscheibe  £,  über  welche  die  Kette  durch  die 
Führungsrollen  zur  Ruderpinne  läuft.  Die  Kupplung  JB,  auf  der 
Welle  W  durch  Nuth  und  Feder  befestigt,  in  achsialer  Richtung  aber 
verschiebbar,  ist  in  diesem  Falle  ausgelöst  und  verhindert,  dafs  das 
auf  der  Welle  W  drehbar  befestigte  Schneckenrad  C  an  der  Drehung 
der  Welle  W  theilnimmt 

Soll  die  Dampfsteuerung  angewendet  werden,  so  wird  das  grofse 
Handrad  so  weit  zurückgezogen,  dafs  die  Zähne  des  Getriebes  a  aufser 
'Eingriff  mit  denen  des  Rades  A  kommen,  während  die  Kupplung  B 
in  das  Schneckenrad  C  eingeschaltet  wird. 

Die  Umsteuerung  der  Dampfmaschine  geschieht  in  bekannter 
Weise  durch  Umschaltung  der  Dampfeintritt-  und  Austrittwege  zu 
den  von  festen  Excentem   betriebenen  Vertheilungsschiebem  mittels 
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«lies  besonderen  SteuerangsMhiebers ,  der  mit  den  äafaoren  Umateue- 
ruBgsmeehanismen  in  Verbindung  steht  Sobald  nftmlich  das  auf  der 
Welle  10  befestigte  kleine  Handrad  H^  naeh  Back-  oder  Steuerbord 
gedreht  wird^  sehraubt  sich  die  Welle  vermöge  des  auf  derselben 
befindlichen  Gewindes  in  das  mit  Mattergewinde  yersehene  Stim- 
rädchen  r  ein  oder  aus,  wodurch  der  Winkelhebel  £,  sowie  der  da- 
mit in  Verbindung  stehende  Steuerungsschieber  fttr  den  Vorwftrts- 
und  Rückwärtsgang  der  Maschine  bew^  wird. 

Beginnt  die  Maschine  zu  arbeiten,  so  wird  die  Welle  mit  der 
Schnecke  F  in  Drehung  versetzt,  welche  dann  das  Schneckenrad  C, 
sowie  die  Welle  W  mit  dem  Rade  A  und  der  Kettenscheibe  K  zur 
Umdrehung  zwingt  und  dadurch  das  Einholen  der  Kette  von  der  einen 
oder  anderen  Seite  bewirkt,  in  Folge  dessen  eine  Veränderung  der 
Lage  des  Steuers  erfolgt  Durch  die  Umdrehung  des  Rades  A  ist  aber 
auch  gleichzeitig  das  Rädchen  r,  welches  mit  ersterem  im  Eingriff 
steht,  gedreht  worden  und  schraubt  dadurch  die  Welle  w  wieder  in 
ihre  vorige  Lage  zurück,  wodurch  der  Steuerungsschieber  in  die 
Mittelstellung  gebracht  und  der  Dampfzutritt  nach  den  Cylindem  ab- 
geschnitten wird,  was  den  Stillstand  der  Maschine  zur  Folge  hat 
Auf  diese  Weise  kann  das  Steuer  in  jeder  beliebigen  Lage  fes^e- 
halten  und  ebenso  leicht  wieder  bei  entgegengesetzter  Drehung  in  die 
Mittelstellung  gebracht  werden. 

Um  dem  Steuermann  nur  die  zur  völligen  Ueberlegung  des  Ruders  . 
erforderlichen  Umdrehungen  des  Rades  H|  zu  gestatten,  klemmt  sich 
nach  deren  Abgabe  der  Zahn  c  gegen  einen  Zahn  des  Rades  d;  wird 
ein   gewaltsames   Weiterdrehen   bewirkt,   so   verhindert    das   Kron- 
getriebe t  (Uhrschlüssel)  die  Uebertragung  auf  die  Steuerwelle. 

Eine  etwas  umständliche  Anordnung  hat  der  von  C.  0.  F.  IRng 
in  Liverpool  (*D.  R.  P.  Nr.  13155  vom  24.  August  1880)  angegebene 
Apparat  Die  Skizze  Fig.  4  Taf.  30  zeigt  denselben  für  Handsteuerui^ 
gestellt  Mittels  des  Handrades  0  wird  durch  die  Zahnräder  JM  ,L  das 
Kettenrad  J  entsprechend  angetrieben.  Um  die  Dampfmaschine  wirken 
zu  lassen,  verschiebt  man  mittels  des  Handrades  ü  und  der  Winkel- 
hebel T,  V  das  Zahnrad  P  sowie  die  Kupplungen  K  und  S.  Die 
erstere  kuppelt  dann  das  lose  Schraubenrad  F  mit  der  Welle  (7,  die 
letztere  verbindet  mittels  eines  zweiten  Muffes  Q  die  Welle  O  mit  der 
in  dieser  steckenden  Spindel  R.  Ist  der  Apparat  in  dieser  Weise 
durch  das  Handrad  D  für  Dampf  gestellt,  so  wird  durch  eine  Drehung 
des  Handrades  0  das  Zahnrad  Y  durch  P  in  Umdrehung  versetzt, 
wodurch  die  Spindel  R  in  die  Steuerradwelle  O  hineingeschraubt  wird. 
Durch  diese  Bewegung  wird  der  Hebel  w  bewegt,  welcher  die  Dampf- 
ventile öffnet,  und  die  kleine  Zwillingsdampfmaschine  A  wird  in 
Thätigkeit  gesetzt    Sobald  nun  aber  die  Welle  O  von  der  Maschine 
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durch  das  Schneckengetriebe  D,  F  gedreht  wird,  schiebt  sie  aoch  die 
Welle  R  zurück  und  schliefst  auf  diese  Weise  den  Dampf  ab,  indem 
sie  den  Hebel  to  umsteuert 

Auch  die  Construction  von  Q.  W.  Robertson  in  Glasgow  C*D.  R.  P, 
Nr.  16049  vom  13.  Mai  1881)  ist  sehr  umstftndlich  zu  nennen«  Die 
Steuerwelle  O  (Fig.  5  und  6  Taf.  30)  wird  hier  durch  drei  oscillirende 
Dampfcjlinder  H  angetrieben,  bei  denen  der  Dampfzutritt  durch  je 
einen  hohlen  Zapfen  mittels  des  Rohres  J  von  dem  Schieberkasten  K 
aus  geschieht 

Der  Apparat  selbst  arbeitet  folgendermafsen :  Wenn  die  Welle  P 
mittels  eines  bei  P^  aufgekeilten  Speichenrades  in  der  gewünschten 
Richtung  gedreht  wird ,  so  werden  sich  auch  die  Kegelräder  Q  und  R 
drehen;  letzteres  bewegt  mittels  Klauen  i  die  Klauen  j  einer  Kupp- 
lung, welche  die  Mutter  einer  Spindel  S  bildet  Diese  untere  Kupplung 
wird  nun  rotiren  und  vertical  an  der  Schraubenspindel  auf-  oder  ab- 
steigen, wobei  sie  die  ihr  angehängten  Theile  mitnimmt  Es  sind 
dies  ein  nach  Art  der  Excenterringe  vertieft  liegender  Gleitring  h^ 
welcher  durch  zwei  Gelenkstangen  T  mit  dem  Querkopf  U  in  Ver- 
bindung steht,  während  dieser  wiederum  mit  der  Schieberstange  des 
Yertheilungsschiebers  verbunden  ist  Entsprechend  seiner  Bewegung 
wird  nun  der  JVertheilungsschieber  Dampf  in  den  einen  oder  den  an- 
deren der  drei  im  Schieberkasten  befindlichen  Kanäle  g^h  eintreten 
lassen;  durch  die  oscillirende  Bewegung  der  Dampfcjlinder  ist  es 
bedingt,  dafs,  wenn  sich  in  der  im  Zapfen  liegenden  Platte  d  die 
augenblicklich  fOr  die  Einströmung  offenen  Einschnitte  schliefsen^  die 
entgegengesetzten  sich  für  den  Austritt  öffnen,  um  den  Dampf  durch 
den  Schieber  0  und  das  Rohr  jK)  entweichen  zu  lassen.  Die  Verbin- 
dung des  Vertheilungsschiebers  mit  der  Kurbelwelle  0  ist  dadurch 
hergestellt,  dafs  ein  auf  die  Spindel  S  aufgekeiltes  Kegelrad  F  in  ein 
zweites  Rad  W  eingreift,  an  dessen  Rückseite  ein  KurbeLzapfen  l 
angebracht  ist,  um  die  Drehung  des  Rades  W  mittels  der  Pleuel- 
stange m  auf  den  Zapfen  und  Scheibe  n  zu  übertragen.  Diese  Scheibe 
sitzt  auf  der  Welle  Q  fest  und  gibt  deren  Drehungen  an  Rad  V  zurück, 
um  in  derselben  Weise  wie  bei  dem  vorher  beschriebenen  Apparate 
eine  selbstthätige  Abstellung  der  Maschine  herbeizuführen.  Um  die 
Maschine  in  Bewegung  zu  halten,  bis  die  erforderliche  Drehung  er- 
reicht ist,  mufs  die  Welle  P  schneller  als  Welle  Q  gedreht  werden, 
da  sonst  der  Dampf  zu  vorzeitig  von  den  Cjlindem  abgeschnitten  wird. 

Um  es  zu  ermöglichen,  das  Schiff  von  der  Commandobrücke, 
vom  Deck  oder  Steuerhaus  aus  steuern  zu  können,  ist  auf  den  hin- 
teren Theil  der  Büchse  jß^  des  Kegelrades  R  eine  verticale  Welle  R^ 
mittels  Nuth  und  Feder  t  und  Halsring  s  aufgesetzt  Bei  dieser  Art 
des  Steuems   mufs  der  Eingriff  zwischen  den  Kegelrädern  R  und  Q 
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aufgehoben,  oder  aber  die  Yerbindang  zwiBoheo  der  Welle  P  und  dem 
Rade  Q  gelöst  werden,  was  dadurch  geschieht,  dafs  der  Eupplungs- 
muff  u  mittels  des  Handhebels  v  zurttckgeschoben  wird,  wodurch  sich 
nun  Rad  Q  lose  auf  der  Welle  P  drehen  kann  und  die  Wirkung  des 
auf  Deck  befindlichen  Speichenrades  mittels  der  Welle  R^  direct  auf 
den  Yertheilungsschieber  0  übertragen  wird.  Wird  der  Halsring  s 
hochgeschoben  und  die  Prefsschraube  in  den  Punkt  a  eingesetzt,  so 
ist  die  Verbindung  zwischen  R^^  undR^  gelöst. 

Um  das  Schiff  nur  mittels  Hand  zu  steuern,  wird  Rad  Q  lose 
gesetzt  und  der  Trieb  Zj^  bezieh,  die  Büchse  z  mit  der  Welle  P,  auf 
welcher  die  Büchse  bis  jetzt  lose  lief,  vereinigt  Diese  Vorrichtung 
besteht  aus  einer  Scheibe  b,  welche  fest  auf  die  Welle  P  aufgekeilt 
ist  Die  Büchse  z  ist  mit  einem  Auge  versehen,  in  welchem  der 
Hebel  q  vor  und  zurück  gelegt  werden  kann.  Wird  dieser  Hebel  nun 
vorgelegt,  so  dafs  seine  TheUe  q  und  9^  in  Einschnitte  der  Scheibe  b 
eintreten,  so  ist  zwischen  Welle  P  und  Büchse  z  bezieh,  zj^  die  Ver- 
einigung hergestellt,  welche  durch  Zurücklegen  des  Hebels,  da  dann 
die  Theile  q  und  q^  aufser  Verbindung  mit  Scheibe  b  treten,  wieder 
aufgehoben  wird.  Ist  nun  zwischen  Welle  P  und  Trieb  2^  Verbindung 
hergestellt,  so  kann  mittels  der  Hand  durch  ein  bei  P,  aufgesetztes 
Speichenrad  auf  Welle  P,  Trieb  s^,  Stirnrad  z^  und  Seilscheibe  p  ein- 
gewirkt werden.  Ein  mit  der  Welle  P  in  entsprechender  Verbindung 
gesetzter  Zeiger  Z  zeigt  die  jedesmalige  Stellung  des  Ruderhelmes. 

Mittag. 


Amerikanisclie  Schleppschiebersteiierung. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  30. 

In  Fig.  7  Taf.  30  ist  nach  Sdmtific  American^  1881  Bd.  45  S.  284  eine 
Schleppschiebersteuerung  dargestellt,  welche  der  bekannten  Farcofschen 
Anordnung  gegenüber  hauptsächlich  den  Vortheil  zeigt,  dafs  die  An- 
stofsknagge  sich  aufserhalb  des  Schieberkastens  befindet  und  in  Gestalt 
eines  Keiles  /  direct  an  den  Regulator  angehängt  ist  Die  Steuerung 
erscheint  hierdurch,  abgesehen  Ton  der  nothwendig  werdenden  Stopf- 
büchse far  die  Expansionsschieberstange,  wesentlich  vereinfacht.  Der 
Ornndschieber  hat  wie  ein  gewöhnlicher  Ghrundschieber  der  Mejer'- 
schen  Steuerung  zwei  durchgehende  Kanäle.  Der  Expansionsschieber 
ist  eine  einfache  Platte.  Seine  Stange  trägt  bei  e,  wo  sie  rahmen- 
förmig  den  Keil  /  umgibt,  zwei  Stahlplättchen ,  welche  je  nach  der 
Höhenstellung  des  Keiles  früher  oder  später  an  denselben  anstofsen 
und  dadurch  den  Abschlufs  des  Grundschieberkanales  veranlassen. 
Derselbe  mufs  jedenfalls  vor  der  Bewegungsumkehrung  des  Grund- 
sehiebers  erfolgen^  es  sind  also  auch  hier  wie  bei  der  Farcot'schen 
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Steaerang  nur  geringe  Falitmgsgrade  möglich.  Wenn  durch  irgend 
einen  Unfall  die  Regulatorkugeln  in  die  tiefste  Lage  gelangen,  so  tritt 
die  unten  am  Keil  /  befindliche  Platte  in  den  Rahmen  e  ein  und  ver- 
hindert jede  DampfeinstrOmung  in  den  Cjlinder,  stellt  also  die  Hn- 
schine  ab.  Diese  Steuerung  wird  von  Orr.  Hefs  und  Morgan  in  Phila- 
delphia vertreten.  Whg. 


Onyon  und  Andemar's  doppelt  wirkende  Pompe. 

Mit  eiaer  Abbildung  auf  Tafel  18. 

Bei  der  vorli^enden  doppelt  wirkenden  Pumpe  werden,  wie  aus 
Fig.  11  Taf.  28  ersichtlich  ist,  in  zwei  beiderseits  mit  einander  in  Ver- 
bindung stehenden  Gjlindem  zwei  Paar  Ventilkolben,  welche  aus  be- 
lederten Rosten  bestehen,  gleichzeitig  in  demselben  Sinne  hin-  und 
her  bewegt.  In  der  Mitte  des  einen  Cjlinders  mündet  das  Saugrohr, 
in  der  Mitte  des  anderen  Cjlinders  das  Druckrohr.  Immer  wirkt  je 
ein  Kolben  der  beiden  Kolbenpaare  als  voller  Kolben  saugend  oder 
drückend,  während  die  beiden  anderen  Kolben  vom  angesaugten  Wasser 
bezieh,  vom  Druckwasser  durchströmt  werden;  die  Kolben  ersetzen 
somit  auch  wechselweise  die  sonst  erforderlichen  Ventile.  Der  wesent- 
liche Vortheil  der  Anordnung  besteht  darin,  dafs  das  Wasser  die 
Pumpe  immer  in  derselben  Richtung  durchströmt  Dafs  aber  diese 
Pumpe  „unter  sonst  gleichen  Umständen  gröfsere  Saug-  und  Druckhöhen 
zu  überwinden  vermag  ab  die  meisten  anderen  Kolbenpumpen^,  dafür 
bleibt  unsere  Quelle  ^Revue  industrieUe^  1882  S.  33)  den  Beweis 
schuldig.  H—s. 


Iigector  von  Severm  Borland  in  Manchester  (England). 

Mit  AbbUduDgen  auf  Tafel  tS. 

Bei  diesem  Injector  (»D.  R.  P.  Kl.  59  Nr.  14  670  vom  19.  November 
1880)  tritt  das  angesaugte  Wasser  senkrecht  zur  Dttsenachse  in  den 
Apparat  ein,  nimmt  seinen  Lauf  durch  die  Düsen,  kehrt  dann,  letstere 
umspülend,  in  entgegengesetzter  Bichtung  zurück  und  fliefst  an  d& 
dem  Eintritt  diametral  gegenüber  liegenden  Stelle  in  die  Dmckleitang. 
Der  eigentliche  Injectorkörper  besteht  aus  2  Theilen  a  und  b  (Fig.  14 
und  15  Taf.  28);  ersterer  wird  bei  w  an  die  Saug-,  bei  «  an  die  Druck- 
leitung angeschlossen  und  nimmt  in  der  Zwischenwand  c  die  Gonden- 
sationsdüse  d^  auf.  Auf  a  ist  der  Dampfzuführungsstutzen  p  mit  d^ 
Dampfdüse  d  und  der  Begulirspindel  r  aufgeschraubt,  während  sich 
unter  c2^   die   eigenthümlich    gestaltete  UeberdruckdUse  d^   mit  dem 
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Schlabberraum  %  und  dem  Schlabberveniil  v  befindet  Die  Ueberdrack- 
düBe  df  besitzt  eine  aohsiale  BohniDg  u,  welche  am  unteren  Ende 
durch  die  Qaerbohning  k  mit  dem  za  der  Druckleitung  s  führenden 
ringförmigen  Raum  o  verbunden  ist.  Am  üebersprung  e  sind  seitlich 
der  Bohrung  u  die  Zweigkan&le  t  (Fig.  15)  angeordnet,  welche  nach 
dem  Raum  n  und  zum  SchlabberventU  v  führen. 

Beim  Gang  des  Apparates  fliefst  das  Wasser  durch  w^d^^d^  und  Ae, 
steigt  dann  in  o  in  die  Höhe  und  tritt  bei  s  in  die  DrucUeitung.  Das 
bei  der  Ingangsetzung  bei  e  überfliefsende  Wasser  wird  durch  %  in  den 
Schlabberraum  n  geleitet. 

Wie  ersichtlich,  sind  bei  diesem  Injeotor  durch  Abschrauben  des 
unteren  Theiles  b  alle  inneren  Theile  zugänglich  und  ersetzbar  gemacht, 
ohne  dafs  dabei  eine  Ausschaltung  des  Injectors  aus  der  Saug^  und 
Druckleitung  nöthig  würde.  St. 


Sicherheitsknrbel  für  Winden  nnd  Erahne. 

Mit  AbbUdungen  auf  Tafel  S8. 

Die  früher  beschriebene  Sicherheitskurbel  von  0.  Stegmeyer  in 
Charlottenburg  (vgl;  1879  233*298.  1882  243*22.*272)  wurde  von  der 
DvMnjwger  MaschinenbcsurÄciiengeaeUschafl^  vormals  Bechern  und  Keeiman 
in  Duisburg  («D.  R.  P.  Kl.  35  Nr.  14430  vom  30.  Mai  1880)  dahin 
geändert,  dafs  statt  der  Klotzbremse  eine  Bandbremse  zur  Anwendung 
gelangt  Die  Bremsscheibe  B  (Fig.  12  und  13  Taf.  28)  ist  fest  auf 
der  Kurbelachse  A\  auf  ihr  ist  das  Sperrrad  C  lose  drehbar,  welches 
den  Zapfen  H  zum  Anhängen  des  einen  Bremsbandendes  und  den 
Zapfen  D,  auf  welchen  die  Kurbel  O  lose  aufgesteckt  ist,  trägt  In 
einer  Y^längerung  des  Kurbelarmes  ist  der  Zapfen  A|  befestigt,  an 
welchem  das  andere  Bremsbandende  hängt  Ein  Sperrkegel  iC,  dessen 
Zapfen  J  im  Gestell  der  Winde  befestigt  ist,  hindert  das  Linksdrehen 
des  flperrrades.  Durch  Rechtsdrehen  der  Kurbel  wird  das  Bremsband 
angezogen  und  dadurch  die  Kupplung  des  Sperrrades  mit  der  Achse  Ä 
vollzogen,  worauf  das  Heben  der  Last  erfolgt  Wird  die  Kurbel  los- 
gelassen, so  hält  eine  am  Sperrrad  sitzende  und  auf  einen  Seitenarm 
der  Kurbel  wirkende  Feder  F  das  Bremsband  noch  genügend  gespannt, 
dafs  das  Sperrrad  mit  der  Achse  Ä  gekuppelt  bleibt  und  vermöge  des 
Eingriffes  der  Klinke  K  in  das  Sperrrad  das  Sinken  der  Last  gehindert 
wird.  Dreht  man  dagegen  die  Kurbel  links,  so  löst  man  das  Brems- 
band, die  Achse  A  wird  frei  und  die  Last  kann  sinken,  während  man 
die  Kurbel  ruhig  in  der  Hand  hält  und  durch  ihre  Stellung  lediglich 
die  Fallgeschwindigkeit  der  Last  regelt 
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Bureau-Apparat  zun  Gontroliren  von  Manometern  nnd 
VacnununetenL 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  30. 

Ein  neuer  Apparat  (*D.  B.  P.  KI.  42  Nr.  16  835  Tom  15.  April  1881) 
zum  Controliren  von  Mauometem  und  Vaeuummetem  wird  von  det 
Manometer-Bauansialt  C.  D.  Qäbler  in  Hamburg  in  den  Handel  gebracht 
Seine  gedrängte  Construction,  verbunden  mit  der  einfachen  Handhabung, 
läfst  ihn  besonders  zur  Mitnahme  auf  Reisen  geeignet  erscheinen. 

Wie  aus  Fig.  8  Taf.  30  zu  ersehen,  bilden  der  Hauptcjlinder  a 
und  die  Theile  b  und  e,  an  welchen  sich  die  Absperrhähne  e  und  d 
und  die  Yerschraubungen  befinden,  einen  Körper.  Das  Kolbenrohr  / 
verbunden  mit  der  Schraubenmutter  (;,  ist  bei  A  in  den  Cjlinder  a 
eingeschraubt 

Vor  Anwendung  des  Apparates  wird  auf  das  Böhrchen  i  ein 
kleiner  Oummischlauch  geschoben,  dessen  anderes  finde  im  Wasser 
eintaucht  Der  Kolben  k  wird  mit  der  Schraube  l  ganz  hineingeschraubt 
Der  Kanal  n  wird  mittels  des  Hahnes  d  abgesperrt,  ebenso  der  Kanal  in 
durch  den  Dreiweghahn  e  derart  geschlossen,  dafs  durch  das  Böhrchen  t 
das  Wasser  in  den  Cjlinder  gelangen  kann.  Nun  schraubt  man  den 
Kolben  k  ganz  zurück,  wobei  der  Cjlinder  sich  vollständig  mit  Wasser 
füllt  Nachdem  jetzt  mittels  des  Dreiweghahnes  e  das  Böhrchen  i 
geschlossen  und  der  Kanal  m  geöffnet  und  gleichzeitig  die  Verbindung 
des  Kanales  n  mit  dem  Cjlinder  durch  Oeffnung  des  Hahnes  d  her- 
gestellt ist,  schraubt  man  den  Kolben  so  weit  vorwärts,  bis  die  noch 
im  Cjlinder  befindliche  Luft  nach  oben  entwichen  ist  und  die  Kanäle  m 
und  n  sich  mit  Wasser  vollständig  gefallt  zeigen.  Jetzt  werden  die 
Manometer  aufgesetzt  und  kann  man  durch  Stellung  des  Dreiweghahnes  e 
so  viel  Wasser  einsaugen  und  in  die  Manometer  drttcken,  als  zu  jeder 
Druckprobe  nothwend^  ist 

Der  Vorgang  beim  Prafen   der  Vacuummeter  ist  natürlich  der         i 
entgegengesetzte;  doch  müssen  auch  hier  auf  die  vorhin  angc^eb^e 
Weise  die  schädlichen  Bäume  mit  Wasser  gefüllt  werden.    Man  erreicht 
eine  fast  vollkommene  Luftleere. 


Neuerungen  an  Drackvermindernngsventilen. 

Patentkasse  86.    Mit  Abbildungen  auf  Tafel  90. 

Die  Druckverminderungsventüe  (vgl.  1878  230*217.  1879  234* 
281)  bezwecken  stets  eine  Verminderung  des  in  der  Hauptleitung 
herrschenden  Druckes  in  der  Ableitung.    Sie  erzielen  dies  entweder 
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auf  die  Weise,  dafs  sich  der  verminderte  Druck  in  der  Nebenleitung 
dem  in  der  HaupÜeüang  weehselnden  entsprechend  ändert,  oder  dafs 
derselbe  durch  Druekänderungen  in  der  Hauptleitung  nicht  berührt  wird. 

Der  Druckregulator  von  C.  C.  Barton  in  Rochester,  Nordamerika 
(«D.  R.  P.  Nr.  9576  vom  29.  April  1879)  gehört  zur  ersten  Klasse  dieser 
Apparate.  Die  bei  b  (Fig.  9  Taf.  30)  einströmende  Flüssigkeit  drückt 
gegen  das  den  unteren  Theil  der  Kammer  a^  absperrende  Ventil  cf, 
während  auf  die  obere  gröfsere  Fläche  desselben  der  in  der  Kammer  a^ 
herrschende  Druck  wirkt.  Beide  durch  elastische  Scheiben  /  und  /^ 
getrennte  Kammern  stehen  durch  den  Kanal  a^  mit  einander  in  Yer- 
bifidang.  Die  Flüssigkeit  würde  von  h  n^ch  a  ungehindert  durch- 
fliefsen  und  den  links  vorhandenen  Druck  nach  rechts  übertragen, 
wenn  die  eigenthümliche  Form  des  Yentiles  d  dies  nicht  verhinderte. 
Wird  Flüssigkeit  rechts  abgezapft,  so  erfolgt  ein  Durchflufs  durch  den 
Apparat,  bis  der  Druck  auf  die  obere  Fläche  des  Yentiles  kräftig 
genug  wird,  um  abzusperren.  Es  wird  sich  demnach  dieses  Spiel  beim 
Gebrauch  fortwährend  so  wiederholen,  dafs  je  nach  der  Differenz  der 
beiden  Yentilfiächen  ein  Abschlufs  bei  einem  entsprechend  verminderten 
Druck  in  der  Ableitung  erfolgt  Stöfse  werden  bei  dieser  abwechselnden 
Absperrang  in  der  Ableitung  nicht  zu  vermeiden  sein. 

Der  im  Zasatzpatent  (D.  R.  P.  Nr.  9977  vom  24.  August  1879)  be- 
schriebene Druckregulator  soll  in  der  Ablafsröhre  einen  verminderten 
Druck  bewirken,  welcher  durch  Druckänderungen  in  der  Zuleitung 
nicht  beeineufst  wird.  Es  ist  hier  das  Yentil  d  (Fig.  10  Taf.  30)  so 
eingerichtet,  dafs  sich  der  vom  zufliefsenden  Wasser  ausgeübte  Druck 
auf  beide  Flächen  d^^d^  gleichmäfsig  vertheilt,  während  das  Eigen- 
gewicht sowie  eine  Feder  h  das  Yentil  zu  öffnen  streben.  Der  Ab- 
schlufs erfolgt  dann,  wenn  der  Druck  in  der  Ableitung,  welcher  auf 
die  ringförmige  Fläche  dv^  wirkt,  grofs  genug  ist,  um  das  Eigengewicht 
des  Yentiles  und  die  Feder  zurückzudrängen.  Ist  das  Yentil  einmal 
geschlossen,  so  kann  eine  Druckänderung  in  der  Ableitung  nicht  mehr 
stattfinden;  das  Yentil  sinkt  erst  dann  wieder,  wenn  Wasser  ab- 
gezapft wird. 

Einen  belastenden  Kolbenschieber  benutzt  F.  Roaenthal  in  Köln 
(♦D.  R.  P.  Nr.  14633  vom  26.  October  1880).  Der  Durchgangsapparat 
besitzt  an  seinem  Yentil  A  (Fig.  11  Taf.  30)  einen  Kolben  B,  unter 
welchem  das  Yerbindungsrohr  EO  mit'  dem  Druckregulator  mündet. 
Dieser  hat  noch  2  Rohransätze,  von  denen  J  zum  Ablassen  des  beim 
Auf-  und  Niedergehen  des  Kolbens  P  entweichenden  Wassers  dient, 
während  K  das  Druckwasser  zuleitet  Das  durch  IT  eintretende  Hoch- 
druckwasser umspült  den  Kolben  P  an  dessen  dünnerem  Theile  und 
tritt  durch  die  Winkelbohrung  in  den  unteren  Theil  des  CjlindersQ, 
wirkt  somit  auch  direot  auf  die  Bodenfiäche  des  Kolbens  P.    Je  nach 
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der  DrackveraiiDderaiig,  unter  welcher  das  Wasser  bei  C  austreten 
soll,  wird  die  Kolbenstange  P  dorch  Ghewichtseheiben  beschwert 

Wenn  nun  di^  Ventil  A  nnter  dem  Drucke  pj^  (gleidi  dem  Drucke  unter 
dem  Kolben  B)  und  p^  (gleich  dem  Drucke  über  dem  Ventil  Ä)  steht,  so 
wird  das  Ventil  A  steigen,  biBp^=p2  ist  Angenommen,  die  Fl&die  des 
Kolbens  P  hätte  eine  directe  Gewicntbelastung  von  5k  auf  IQC,  so  wirkt  dieser 
Druck  auf  die  Unterseite  des  Ventilkolbens  B  und  dieser  hebt  das  Ventil  A^ 
um  dss  bei  F  eintretende  Hochdruckleitungswasser  so  lange  durcbsnlaaseo, 
bis  der  Druck  von  &^/cp  in  der  Fortieitungsröhre  C  nbersti^en  wird.  Sobald 
dieser  Fall  eintritt,  wirkt  der  Ueberdruck  auf  die  Unterseite  des  Kolbens  P 
und  veranlafst  ein  Steigen  desselben,  wodurch  die  Ausflufsöffhung  des  AblaXs- 
rohres  J  frei  wird  und  eine  geringe  Menge  des  unter  höherem  Drudce  stehenden 
Einla&wassers  entweichen  läfst,  so  da&  sich  der  Ueberdruck  wieder  bis  cum 
normalen  bezieh,  zu  yermindemdem  Drucke  von  ö^qc  ausgleicht 

Mit  den  Stutzen  G  and  K  stehen  zwei  Manometer  in  Verbindohg, 
um  die  Wirkung  des  Druckreduetionsapparates  controliren  zu  können. 

Einen  bewegliehen  Kolben  mit  regulirbarem  Hub  benutzt  B.  Ooodmm 
in  Berlin  C*I>-  R-  P-  I^r-  7769  vom  1.  Februar  1879).  Ist  das  Drack- 
verminderungsTentil  eingeschaltet,  so  treibt  der  Strom  das  Ventil  e 
(Fig.  12  Taf.  30),  sowie  dessen  im  Gjlinder  m  sich  bewegenden  Kolb&n  B 
Torwftrts,  fliefst  aber  dorch  den  Raum  d  nach  g  ab.  Hört  der  Durch- 
finfs  auf,  so  wirkt  der  Flüssigkeitsdruck  auf  den  Kolben  B  und  das 
Ventil  c  wird  geschlossen.  Der  ursprüngliche  Druck  auf  die  Leitui^; 
Tor  dem  Apparat  ist  dann  begrenzt,  der  Druck  hinter  demselben  be- 
deutend vermindert  Die  Hubbewegung  des  Kolbens  B  im  Cjlinder  m 
wird  durch  geprefste  Luft  geregelt;  der  untere  Theil  des  Gyiinders 
steht  zu  diesem  Zweck  mit  einem  Luftventii  k  in  Verbindung,  dessen 
Spiel  durch  den  Hahn  i  bestimmt  wird.  Der  Hahn  h  r^:ulirt  die  durch 
die  Rtlckbewegung  des  Kolbens  geprefste  ausströmende  Luft,  während 
durch  k  diese  Luftmeoge  in  gewissen  Grenzen  wieder  ersetzt  wird. 

Ein  sehr  einfacher  Apparat  ist  von  F.  E.  Lax  in  Minden  (*D.  B.  P. 
Nr.  14  475  vom  20.  November  1880)  angegeben.  Derselbe  ist  auch, 
wie  der  Ooodson  sehe,  bestimmt,  den  Druck  in  der  Ableitung  beliebig 
zu  verändern;  doch  ist  die  Einstelluog  hier  nicht  so  einfach  wie  dort 
In  den  mit  Luft  gefüllten  Kessel  tritt  durch  das  Rohr  a  (Fig.  13  Taf.  30) 
des  Ventiles  V  das  Wasser  bei  b  ein  und  zwar  bis  zu  solcher  Höhe, 
dafs  durch  die  Schwimmkugel  S  das  Ventil  V  geschlossen  wird. 
Entweicht  ein  Theil  des  im  Kessel  befindlichen  Wassers  durch  das 
Rohr  e,  so  sinkt  der  Schwimmer  S  und  öffnet  das  Ventil  F,  so  dafs 
von  neuem  Wasser  zutritt 

Ist  in  der  Hauptleitung  ein  hoher  Druck,  etwa  von  8^^,  und  wünscht 
man  für  die  Nebenleitung  einen  Druck  von  höchstens  3«^,  so  wird  die 
Kette  der  Schwimmkugel  so  lang  gemacht,  dafs  bei  3«^  Druck  der 
Schwimmer  seine  höchste  Lage  erreicht  hat,  so  dafs  das  Ventil  dann 
vollständig  geschlossen  ist 

Die  Ausiaufmündung  des  Ventiles  Fmufs  stets  im  Wasser  befindlich 
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sein,  weil  eoDBt  ein  Theil  der  geprefsten  Luft  in  die  ZuflufeleitaDg 
geht  and  dadurch  eine  Ungenauigkeit  erzeugt  werden  könnte.  Sollten 
mit  der  Zeit  Ungenauigkeiten  Torkommen,  so  sohliefst  man  die  Leituogs- 
hähne  yor  a  und  hinter  e,  läfst  durch  die  Hähne  e  und  d  das  Wasser 
ganz  ab  und  öffnet  nach  dem  Sohliefsen  der  Hähne  c,  d  die  Haupt- 
hähne wieder. 

Wünscht  man,  dafs  der  Druck  stets  nur  um  ein  geringes  schwankt, 
so  mufs  man  die  Höhe  des  Kessels  bedeutend  gröfser  als  seine  Weite 
nehmen.  Mg. 


JellingliaiiB'sGlLe  SchraabensiGlieriug. 

Mit  AbbllduDgen  auf  Tafel  S8. 

Die  Fig.  16  bis  18  Taf.  28  zeigen  die  Schraubensioherung  von 
Theodor  Jeüinghaus  in  Camen  a.  d.  Köln-Mindener  Eisenbahn  {*!),  B.  P. 
Kl.  47  Nr.  15  374  yom  25.  Januar  1881)  in  Anwendung  beim  Eisen- 
bahnoberbau. Dieselbe  besteht  aus  der  Mutter  a  mit  der  Fed&t  c, 
welche  durch  3  bis  5  Nieten  an  der  Mutter  befestigt  ist,  und  aus  der 
gezahnten  Scheibe  mit  dem  vierkantigen  Ansatz  6,  welcher  das  Drehen 
der  Scheibe  beim  festen  Anziehen  der  Mutter  verhindert. 

Die  Art  und  Weise,  wie  die  Feder  in  die  gezahnte  Scheibe  ein* 
greift,  gestattet  ein  beliebiges  und  bestimmtes  Anziehen  der  Mutter 
und  verhindert  den  Rtlckgang  derselben  volktändig  und  dauernd. 


Anfspannapparat  für  ScMphans'  Radreifen-Befestigimgs- 
ringe;  von  Adolf  Nnfs  in  Wasseralfingen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  31. 

Unter  den  neueren  RadreifensicheruDgen  für  Eisenbahnfahrzeuge 
hat  rasch  weitere  Verbreitung  gewonnen  die  von  0.  Schüphaus  in  Dort- 
mund (*D.  R.  P.  Kl  20  Nr.  12155  vom  9.  März  1880  und  Zusatz 
Nr.  15  700  vom  26.  April  1881)  angegebene  Befestigung  der  Radreifen 
mittels  eines  Sprengringes  r  (Fig.  7  Taf.  31),  welcher  derart  exceot- 
risch  im  Reifen  R  und  Radstemkranz  K  eingelegt  wird,  dafs  die  mitt- 
lere ebene  Anlegfläche  x  auf  der  einen  Seite  des  Rades  ganz  in  dem 
Reifen,  auf  der  anderen  Seite  ganz  am  Radstem  sich  befindet^  Dem 
Bedürfnifs  nach  einem  Apparat,  welcher  die  Herstellung  solcher  Spreng- 
ringe auf  möglichst  einfache    und  billige  Weise    gestattet,  hat  der 

1  Entweder  ist  diese  Anlegiiäche  x  excentrisch  angedreht,  oder  aber  der 
Sitz  des  Sprengringes  im  Rad  excentrisch  aasgedreht.  Der  Einfachheit  wegen 
ist  aach  nicht  selten  der  Sprengring  centrisch  abgedreht  und  ebenso  eingelegt. 

Die  Red, 
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Werkmeister  AdL  Nuf$  in  Wasaeralfingen  duroh  die  in  Fig.  1  bis  6 
Taf.  31  veranschaulichte  EinspannTonichtong  für  eine  Drehbank  ent- 
sprochen, welche  wegen  ihrer  zweckmäfsigen  Constniction  Eingang 
in  yerschiedene  Werkstfttten  gefunden  hat 

Der  Haupttheil  des  ^u/i^schen  Aufspannapparates  besteht  aus  einer 
Plansoheibe  P,  auf  deren  ftufserem  Umfange  8  radial  verschiebbare 
Oleitbacken  B  gleichmäfsig  veriheilt  sind.  Die  radiale  Yersdiiebung 
dieser  Backen,  welche  mittels  schräg  gegen  den  Radius  gestellter 
Oelenkarme  h  mit  der  centrisch  auf  der  Spindel  W  befestigten  Scheibe  8 
verbunden  sind  ^  erfolgt  durch  Drehung  einer  Schraube  <;  dieselbe  ist 
in  Ansätsen  o  der  Planscheibe  P  gelagert  und  trägt  eine  bewegliche 
Mutter  mit  zwei  Seitensapfen  «,  welche  von  dem  Yerbindungsarm  fl 
erfafst  werden,  so  dafs  leteterer  bei  Drehung  der  Schraube  s  besieh. 
Verschiebung  der  Mutter  z  die  Spindel  W  und  hiermit  die  Scheibe  S 
verdreht,  wodurch  mittels  der  Oelenkarme  h  die  Gleitbacken  B  nadi 
innen  oder  nach  aufsen  verschoben  werden.  Zur  Drehung  der  Schraube  s 
dient  ein  auf  deren  oberes  Ende  aufzusetzender  Schlüssel. 

Zum  Einspannen  des  rohen  geschmiedeten  Ringes  r  —  zunächst 
in  der  Stellung  der  Fig.  4,  d.  i.  an  der  inneren  Ringfläche  d  —  dient 
eine  zweite  Reihe  von  Badken  £4,  welche  je  an  einem  der  Oleit- 
backen B  durch  zwei  Schrauben  befestigt  sind.  Der  Sprengring  r 
wird  auf  die  betreffende  Ansetzfläche  der  Backen  B^  umgelegt  und 
nun  durch  Drehung  der  Schraube  s  bezieh.  Hinaustreiben  der  Oleit- 
backen B  centrisch  festgespannt,  so  dafs  seine  Bearbeitung  bei  Rotation 
der  Planscheibe  durch  passende  Drehstähle  auf  den  Flächen  a  und  6 
vollständig,  auf  der  Seite  c  zur  Hälfte  ausgeführt  werden  kann.  Dm 
während  des  Abdrehens  der  hinteren  Ringfläche  c  ein  Abwerfen  des 
eingespannten  Sprengringes  sicher  zu  vermeiden,  wird  in  der  Mitte 
jedes  Backenstttckes  JS^  eine  Klemmplatte  B^  aufgeschraubt,  welche, 
wie  aus  Fig.  5  ersichtlich  ist,  so  weit  übergreift,  dafs  der  Ring  auch 
von  vom  genügenden  Widerhslt  findet. 

Um  das  ganze  Arbeitsverfahren  möglichst  einfach  zu  gestalten,  wird 
ein  ganzer  Posten  roher  Ringe  in  vorbeschriebener  Weise  behandelt  und 
dann  erst  die  übrige  Fläche  jedes  Ringes  abgedreht;  zu  diesem  Behufe 
werden  die  Sprengringe  r,  indem  man  die  Backen  B^  und  die  Klemm- 
platten  B^  entfernt,  so  eingespannt,  wie  aus  der  Lage  Fig.  6  erkennt- 
lich ist,  wobei  die  äufsere  cylindrische  Ringfläche  b  von  den  Gleit- 
backen B  mit  entsprechender  Ansetzfläche  umfafst  und  d^  Ring  beim 
Anziehen  dieser  Backen  —  Verschiebung  nach  innen  —  centrisch  fest 
umklammert  wird.  In  dieser  Stellung  kann  der  Sprengring  r  fertig 
abgedreht  werden.  O.  Qof$. 


Digitized  by 


Google 


C.  W.  Fachs'  Herstellung  conischer  Holznägel. 

MascMne  znr  HersteUnng  conischer  HolznägeL 

Mit  AbbildUDgen  auf  Tafel  91. 

Eine  Maschine  sur  HerstelluDg  coniseher  HolEoägel,  wie  sie  zur 
Verbindung  von  Holztheilen  verwendet  werden ,  hat  C.  W.  Fuchs 
in  Pforzheim  {*D.  R.  P.  Kl.  38  Nr.  16125  vom  9.  April  1881)  con- 
struirt.  Auf  der  einen  Seite  der  Masehine  wird  das  Holz,  welches 
vorher  in  Scheiben  von  einer  Höhe  gleich  der  Länge  der  zu  bilden- 
den Hoizni^el  zugeschnitten  ist,  auf  dem  Schlitten  O  (Fig.  8  und  9 
Taf.  31)  durch  das  Beil  F  in  prismatische  Stäbchen  zertrennt  Der 
Schlitten  0  wird  durch  das  Schaltwerk  B  von  dem  auf  der  Welle  D 
sitzenden  Excenter  K  unter  dem  Beile  in  der  Art  vorbeigeflihrt ,  dafs 
derselbe  nach  jedem  Schlage  um  die  Stiftdicke  vorrückt  Das  Beil 
wird  durch  eine  Eurbelscbleife  E  auf-  und  abbewegt  Die  so  abge- 
spaltenen prismatischen  Stäbchen  kommen  nun  auf  die  andere  Seite 
der  Maschine,  um  angespitzt  zu  werden.  Zu  diesem  Zwecke  werden 
die  Stifte  in  den  Zufllhrungskanal  L  gebracht,  von  wo  aus  sie  mittels 
der  endlosen  Kette  m,  welche  von  dem  Winkelhebel  N  und  Stange  H 
angetrieben  wird,  in  den  Schlitz  n  des  Anspitzwerkes  gelangen. 
Hier  werden  sie  centrisch  gehalten  und  durch  den  Stempel  0  mittels 
der  gleichfalls  auf  der  Antriebwelle  angebrachten  Kurbel  P  zwischen 
die  Messer  des  eigentlichen  Anspitzapparates  J2  niedergestofsen.  Der- 
selbe öfihet  bei  Ankunft  eines  Stäbchens  seine  vier  Messer  gerade  so 
weit,  dafs  dasselbe  zwischen  sie  gelangen  kann;  dann  aber  werden 
die  Messer  allmählich  geschlossen  und  nehmen  vom  vorrückenden 
Holzstäbchen  einen  immer  stärkeren  Span  fort,  so  dafs  es  conisch 
zugespitzt  die  Messer  verläfst 

Die  Messer  6  bis  e  (Fig.  8)  laufen  in  Schlitzen  der  Platte  a  und 
werden  dadurch  in  der  erforderlichen  Weise  bewegt,  dafs  innerhalb 
des  nach  unten  gebogenen  Randes  der  Platte  eine  drehbare  Boden- 
platte/angebracht ist,  auf  welcher  excentrisch  befestigte  Hebel  g 
bis  k  angeordnet  sind.  Diese  sind  mit  den  auf  der  oberen  Seite 
liegenden  Messern  verbunden,  so  dafs  nun  eine  Drehung  der  Boden- 
platte /  eine  Verschiebung  der  Messer  in  den  Schlitzen  bewerkstelligt 
Diese  Drehung  wird  durch  einen  Hebel  8  veranlafst,  der  seine  Be- 
wegung mitteis  eines  Schaltwerkes  von  der  Kurbelwelle  D  erhält 

Mg. 


Digitized  by 


Google 


370  Ed.  Daelen's  Universalwalzwerk. 

Ulliversal-Walzwerk  von  Ed.  Daelen  in  Düsseldorf. 

ICit  AbbildungeD  auf  Tafel  31. 

Dieses  in  F^.  10  bis  15  Taf.  31  yeranschaiüichte  Walzwerk 
(♦D.  B.  P.  Kl.  18  Nr.  14056  vom  19.  Deoember  188Ö)  dient  zur  Her- 
stellung von  Eisen-  oder  Stahlstäben  mit  rechteckigem  Quersohnitt 
und  ist  geeignet,  mit  drei  oder  nur  zwei  Walzen  Stäbe  der  verschie- 
densten Breite  und  Dicke  zu  erzeugen.  Das  Kaliber  wird  bei  dieser 
Anordnung  einerseits  durch  die  einander  überragenden  Köpfe  der  frei 
tragenden  Walzen,  andererseits  durch  Hülsen  gebildet,  welche  mit 
den  Walzen  rotiren,  sich  auf  ihnen  in  ihrer  Längsachse  verschieben 
lassen  und  mit  ihren  ringförmigen  Stirnflächen  gegen  die  der  g^enüber 
liegenden  Walzen  stofsen.  Die  Veränderung  in  der  Kaliberh5he  wird 
durch  Entfernung  der  Walzenumfänge  von  einander  bewirkt,  während 
die  Entfernung  der  Stirnflächen  der  Hülsen  von  denen  der  Walzra 
die  Kaliberbreite  bedingt. 

Das  Trio  Walzwerk  besteht  aus  den  drei  Walzen  A^  A^  und  B, 
wobei  der  Kopf  der  letzteren  zwischen  die  Köpfe  von  A  und  A^  hinein- 
ragt. Um  die  Walzen  legen  sich  die  Hülsen  G,  0^  und  JB,  deren 
Stirnflächen  das  Kaliber  in  der  Breite  begrenzen.  Die  Walzen  A  und  A^ 
sind  am  Kopfende  unter  Vermittlung  der  Hülsen  Q  und  O^i  in  den 
Sätteln  J  und  J^  (Fig.  10  und  13)  des  Ständers  C  gelagert,  während 
das  Hinterende  mit  den  Hülsen  /  und  /^  in  den  Sätteln  iTund  E\  des 
Ständers  D  so  liegt,  dafs  eine  Längenverschiebung  der  Walzen  A 
und  A^  verhindert  wird.  Die  Mitteiwalze  B  findet  am  Kopfraide  eine 
ähnliche  Lagerung  durch  die  zugehörige  Hülse  H  in  dem  Ständer  F^ 
während  der  Hais  g  sich  im  Ständer  E  nicht  allein  drehen,  sondern 
auch  verschieben  kann.  Dem  gegenüber  liegt  die  Hülse  H  gegen 
achsiale  Verschiebung  gesichert,  wogegen  letztere  bei  den  Hülsen  0 
und  Gi|  sowohl  in  den  betrefienden  Lagern,  als  auf  den  Walzen  A 
und  A^  voigesehen  ist. 

Der  Antrieb  der  Walzen  erfolgt  von  einem  der  Zahnräder  T^  oder  Tf 
aus,  welche  mit  den  Bädern  T  und  V  in  Eingriff  stehen.  Von  7 
und  T<2  aus  wird  die  Bewegung  durch  die  Kupplungen  v  und  die  Spin- 
deln u  auf  die  Walzen  A  und  A^  übertragen.  Die  Walze  B  wird 
durch  das  Bad  F,  die  Welle  ü,  Bäder  W,  Xnnd  Z  bewegt  Das 
Zwischenrad  X,  welches  sich  lose  auf  der  in  den  Ständern  E  und  F 
gelagerten  Welle  Y  dreht,  hat  eine  solche  Zahnbreite,  dafs  bei  der 
Verschiebung  des  auf  der  Walze  B  befestigten  Bades  Z  die  ZShne 
des  letzteren  stets  mit  X  in  Eingriff  stehen.  Die  Hülsen  0,  Q^  und  fl 
sind  durch  Mitnehmer  d  mit  den  Walzen  verbunden.  Dieselben  be- 
stehen  aus   in   den  Walzen  befestigten  Keilen,  über  deren   hervor- 
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Bteheode  Enden  sieh  die  Halsen  in  Sehlitoen  verschieben.    Statt  der 
Keile  können  natflrlioh  aaeh  Nnth  und  Feder  verwendet  werden. 

Zur  achsialen  Verstellung  der  Hülsen  O  und  0^  und  der  Walze  B^ 
d.  L  zur  Veränderung  der  Ealiberbreite,  ist  in  der  Stirnfläche  der 
Walze  B  eine  Spindel  h  befestigt,  weldie  an  ihrem  Ende  in  einem 
an  dem  Ständer  D  befestigten  Querträger  h  geführt  wird.  Auf  dem 
mit  Gewinde  versehenen  Theil  von  h  befinden  sich  zwei  Muttern  t, 
welche  sich  fest  gegen  eine  Büchse  k  legen.  Letztere  dreht  sich  in  dem 
unten  und  oben  gabelförmig  gestalteten  Mitnehmer  L  (Fig.  10  und  11) 
welcher  mit  seinen  Zinken  in  die  Nuthen  l  der  Hülsen  O  und  O^  ein- 
greift Findet  demnach  ein  Verschieben  der  Walze  B  statt,  so  veran- 
lafst  der  Mitnehmer  L  eine  gleichzeitige  Verschiebung  der  Hüben 
0  und  Gf  und  zwar  bleiben  dabei  die  Stirnfläche  der  Walze  und 
diejenigen  der  Hüben  stets  mit  einander  in  Berührung.  Die  Ver- 
stellung der  Walze  B  geschieht  durch  das  Handrad  M^  die  Stirn* 
räder  m,  n  und  die  Schraubenspindel  N^  deren  Mutter  mit  dem 
schlittenartig  geführten  und  den  Zapfen  p^  der  Walze  B  umfassenden 
Gleitstück  o  verbunden  ist;  obwohl  die  Hülse  B  während  des  Ganges 
des  Walzwerkes  nicht  verschoben  werden  soll,  so  bedarf  dieselbe 
doch  einer  VorrichtuDg,  um  sie  direct  einstellen  zu  können,  so  dafs 
sie  mit  ihrer  Stirnfläche  diejenigen  der  Walzen  A  und  A^  berührt 
Hierzu  dient  der  über  die  Hübe  geschobene  Ring  to,  welcher  mittels 
zweier  in  dem  Ständer  F  festgeschraubter  Stellschrauben  (vgl.  Fig.  12) 
die  Lagerschalen  gegen  die  vorderen  Flanschen  der  Hübe  prefst  und 
diese  dadurch  mit  den  Stirnflächen  der  Walzen  in  Berührung  hält. 
Der  Anschlufs  der  Hülsen  O  und  (7^  an  der  Walze  B  wird  durch  die 
Muttern  t  der  Spindel  h  erzielt 

Die  Walze  B  und  deren  Hübe  H  sind  in  den  Ständern  E  und  F 
derart  gelagert,  dafs  sie  in  verticaler  Richtung  nicht  verstellt  werden 
können.  Die  betreffenden  Lagerschalen  werden  von  den  Deckeln  z 
und  den  Druckschrauben  y  festgehalten.  Die  Walzeo  A  und  A^  nebst 
deren  Hülsen  lassen  sidi  dagegen  gleichzeitig  derart  verstellen,  dafs 
die  eine  Walze  sich  um' so  viel  hebt,  ab  die  andere  sich  senkt  Zu 
diesem  Zwecke  sind  in  jedem  der  beiden  Ständer  C  und  D  3  Schrau- 
ben P  und  0  angebracht,  welche  in  den  Ständerköpfen  p  unverrückbar 
gelagert  sind.  Die  Drehung  dieser  Schrauben  wird  vom  Handrade  8 
aus  durch  das  Vorgelege  «,  r,  Welle  g,  die  Kegelräder  B,  Äi  und 
die  in  einander  greifenden  Stirnräder  P  und  Q  bewirkt  Die  Schrau- 
ben 0  reichen  mit  ihrem  Gewinde  in  die  gufsstählemen  Lagersättel  J 
und  JT,  während  die  Schrauben  P,  durch  Löcher  in  den  Sätteln  J  und  K 
glatt  hindurchgehend,  sich  mit  ihrem  Gewinde  in  den  Sätteln  J^  und  £, 
drehen.  Durch  Drehung  des  Handradea  8  können  somit  beide  Kaliber 
ihrer  Höhe  nach  gleichzeitig  und  gleichmäfsig  verändert  werden. 
Gibt  man  den  Schrauben  P  an  den  Stellen,  wo  sie  durch  die  Sättel 
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J  und  K  bezieh.  J^  und  K^  hiDdorchgehen,  einmal  Rechts-  und  einmal 
Linksgewinde,  so  würde  sich  durch  diese  allein  ohne  die  Schraube  0 
die  verlangte  Verstellung  der  Lagersftttel  erzielen  lassen.  Wie  bei 
jedem  Walzwerk  sind  die  Eigengewichte  der  Walzen  ausgeglieh^iL 

Beim  Auswalzen  von  Flacheisen  findet  ein  Nfthem  der  Walzen 
A  und  Aj^^  ein  Entfernen  der  Hülsen  statt  Bei  Qnadrateisen  ist  das 
Kaliber  nach  jedem  Durchgänge  des  Stabes  abwechselnd  in  iet  Höhe 
und  in  der  Breite  so  zu  verkleinem,  dafs  der  Stab  zuerst  in  der  H5he 
zusammengedrückt  wird,  wonach  alsdann,  unter  Drehung  des  Stabes 
um  90^,  eine  seitliche  Verengung  des  Kalibers  auf  etwa  gleiche  Dimen- 
sionen mit  dessen  Höhe  vorgenommen  wird. 

Beim  Duowalzwerk  f&llt  die  Walze  A  oder  ii^  fort  Im  Debri- 
gen  ändert  sich  dadurch  am  eigentlichen  Walzapparat  wenig. 

Als  Vortheil  hebt  Ed.  Baden  den  Umstand  hervor,  dafs  durch 
dieses  Universalwalzwerk  die  verschiedenen  neben  einander  liegenden 
Kaliber  der  bekannten  Walzwerke  ersetzt  werden  und  dafs  dadurch 
eine  grofse  Erspamifs  an  Walzen  und  damit  an  Anlagekoeten  der 
Hüttenwerke  herbeigeführt  wird.    (Vgl.  1881  241*338.)  S^r. 


ReÜenbiegemascIiiiie  für  Fagoneisen, 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  31. 

Zum  Biegen  von  Winkel-,  T-Eisen  und  Eisen  mit  kreuzförmigem 
Querschnitt  schlagen  Chr.  Stauch  und  Camp,  in  Bamberg  (*D.  R.  P. 
Kl.  49  Nr.  15  691  vom  25.  Januar  1881)  die  in  Fig.  16  bis  18  Taf.  31 
dargestellte  Maschine  vor. 

Die  Walzen  a  bis  c  sind  mit  der  Welle  im  Sinne  der  Drehung 
durch  Nuth  und  Feder  fest  verbunden,  dagegen  in  achsialer  Biditang 
verschiebbar  und  bestehen  aus  je  zwei  Theilen,  von  denen  der  Theil  m 
sich  gegen  die  Lagerwangen  stützt,  während  der  Theil  n  durch  Stel- 
lung der  Mutter  o  der  Stftrke  des  verticalen  Steges  entsprechend  nach- 
geben bezieh,  gestellt  werden  kann.  Beim  Walz^i  von  Flacheisea 
werden  die  beiden  Walzentheile  fest  gegen  einander  geprefst  und,  je 
nachdem  der  verticale  Steg  des  zu  biegenden  Winkel-  oder  T-Bisens 
nach  der  inneren  oder  äufseren  Seite  des  Reifens  zu  stehen  kommt, 
sind  die  Theile  der  beiden  unteren  oder  der  oberen  Walze  g^ea 
einander  zu  rücken.  Durch  engen  Anschlufs  der  Walzentheile  an  den 
Steg  wird  ein  Werfen  desselben  vermieden.  Die  Walze  c  wird  durch 
Zahnräder  mit  einer  der  Walze  a  gleichoi  Umfangsgeschwindigkeit 
und  dem  Drehungssinne  derselben  entsprechend  bewegt,  während  die 
Walze  b  durch  Reibung   mitgenommen  wird.    Bei  der  Lagerung  der 
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Wabfien  ist  daraaf  Büeksicht  genommen,  dafs  ein  AuBweohseln  der- 
selben leicht  and  schnell  aosgefilhrt  werden  kann. 

Die  Stellvorrichtung  ist  so  eingerichtet,  dafs  nicht  die  mittlere, 
sondern  eine  seitliche  Walze  (hier  die  untere  Walze  6)  dem  Radius 
der  Biegung  entsprechend  zu  stellen  ist  Es  geschieht  dies  mit  Hilfe 
eines  Handrades  d  und  der  Schraube  g^  welche  das  in  GleitfOhrungen 
bewegliche  Lager  p  hebt  oder  senkt  Eine  lose  Leitscheibe  h  für  das 
den  Walzen  zugefohrte  oder  von  denselben  kommende  Eisen  hat  den 
Zweck,  ein  Verbiegen  des  Reifens  besonders  bei  unsymmetrischem 
Querschnitt  zu  verhindern.  Mg. 


Philipsfhal's  Doppelsägehalter  für  Horizontalgatter. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  31. 

Um  bei  Horizontalgattem  auch  mit  zwei  Sägen  schneiden  zu  können, 
bedarf  es  eines  Si^ehalters,  mittels  dessen  die  Sägeblätter  gegen  ein- 
ander verstellbar  sind,  während  er  gleichzeitig  eine  gleichmäfsige 
Spannung  ermöglicht  Ein  solcher  Doppelsägehalter  ist  von  0.  PhüipS" 
ihal  in  Stolp  (»D.  R.  P.  Kl.  38  Nr.  16132  vom  13.  Mai  1881)  vor- 
geschlagen. 

Durch  den  Kopf  des  Spannklobens  6  (Fig.  19  Taf.  31)  im  höl- 
zernen Gatterrahmen  a  ist  der  um  seine  Querachse  in  der  Längsrich- 
tung der  Sägeblätter  drehbare  Stift  c  gesteckt.  Der  Ausschlag  des 
in  seiner  Mitte  vierkantigen  Stiftes  wird  durch  die  abgerundeten 
inneren  Flächen  im  Spannkloben  begrenzt  Die  runden  Enden  des 
Stiftes  c  tragen  nun  die  Sägeangeln  d,  welche  durch  Schrauben  / 
gegen  einander  beliebig  verstellt  werden,  während  sie  von  den  Muttern 
der  Schraube  g  in  dieser  Lage  festgehalten  w^den.  Beim  zugehörigen 
zweiten  Sägehalter  ist  der  Stift  c  unbeweglich  fest  im  Spannkloben  ein- 
gepafst  Beim  Anziehen  des  Spannkiobens  gibt  der  Stift  c  je  nach 
der  ungleichen  Länge  der  Sägeblätter  nach,  bis  er  sich  in  die  da- 
durch bestimmte  Lage  gedreht  bat  Ein  weiteres  Anziehen  der  Spann- 
kloben bewirkt  dann  die  eigentliche  Spannung  der  Blätter  und  gibt 
hierbei,  einem  etwaigen  ungleichen  Dehnungsvermögen  derselben  ent- 
sprechend, der  Stift  c  wieder  nach,  bis  die  Spannung  gleichmäfsig  wird. 

Um  die  Entfernung  zwischen  beiden  Sägeblättern  möglichst  klein 
machen  zu  können  (7mm) ^  sind  die  Sägeangeln  einseitig  angeordnet; 
die  hierdurch  eingetretene  Schwächung  ist  durch  eine  auf  der  Rück- 
seite der  gefährlichen  Stelle  aufgelöthete  Leiste  %  verstärkt  Zwischen 
beide  Blätter  tritt  dann  die  Schiene  o,  welche  unter  den  Sägeangeln 
vernietet  ist 

Beim  Schneiden  mit  nur  einer  Säge  wird  an  Stelle  des  heraus- 
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genommenen  Blattes  die  Lücke  in  den  Sägeaogeln  durch  ein  pasaendes 
Zwischenstück  aasgeglichen  and  eine  andere  Schraube  g  eingesetzt.  Der 
Stift  e  wird  dann  so  gestellt,  dafa  er  nicht  nachgeben  kann.        Mg. 


Walzen-Biflelapparat  an  HobelmaschineiL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  31. 

Zum  Riffeln  von  Hartgufswalzen  für  Müllereizwecke  l&fst  sich  statt 
einer  besonderen  Specialmaschine  jede  gewöhnliche  Hobelmaschine 
benutzen,  wenn  deren  Vorgelege  der  erforderlichen  sehr  geringen 
Schnittgeschwindigkeit  (etwa  5™°^  in  der  Secunde)  entsprechend  ein- 
gerichtet ist.  Die  Walze  wird  am  Tisch  gelagert  und  nach  jedem 
Schnitt  mit  Hilfe  eines  Theilrades  um  eine  Riffeltheilung  von  Hand 
gedreht  Sollen  schraubenförmig  gewundene  Riffeln  hergestellt  werden^ 
so  ist  die  Anbringung  einer  besonderen  Hilfsvorrichtung  nöthig,  welche 
während  des  Schnittes  die  Drehung  der  Walze  yermittelt  Ein  solcher 
Apparat  von  H.  v.  Höfsle  ist  in  Fig.  20  bis  23  Taf.  31  nach  ühkm<rs 
practischem  Mcuckirhßnconstrvcteur^  1881  S.  265  abgebildet 

Die  beiden  Walzenachsen  c  sitzen  auf  einer  gemeinschaftlichen^  am 
Hobelmaschinentisch  a  befestigten  Platte  6;  die  Walzenachse  wird 
zur  Vermeidung  von  Längsverschiebungen  aufserdem  zwischen  zwei 
Gegenspitzen  e  gefafst  Auf  ihr  wird  das  Schneck^itheilrad  r  fest- 
gekeilt, auf  dessen  Nabe  die  Scheibe  s  lose  sitzt»  welche  in  angegossenen 
Lagerarmen  die  Theilschnecke  t  trägt  Als  Drehungsmesser  dient  für 
letztere  eine  durch  Klinken  gehemmte  Theilscheibe  ct.  Am  Umfang 
der  Scheibe  s  sind  zwei  Metallbänder  /  angehängt  und  in  entgegen- 
gesetztem Sinn  aufgewickelt,  dann  aber  mittels  Stellschrauben  an  einer 
Schiene  p  befestigt,  deren  Oelenkkopf  ein  Lineal  g  umfafst,  welches 
sich  an  den  vom  Maschinenbett  getragenen  Stützen  h  nach  Bedürfniis 
einstellen  läfst  Der  Winkel,  in  welchem  dieses  Lineal  gegen  den 
Hobelmaschinentisch  eingestellt  wird,  bestimmt  die  Stärke  der  Riffel- 
windung. Je  nach  seiner  Gröfse  erfährt  nämlich  bei  der. Bewegung 
des  Tisches  die  Schiene  p  eine  gröfsere  oder  geringere  Querverschiebung, 
wobei  mittels  der  Bänder/  die  Scheibe  s  und  durch  die  als  Mitnehmer 
wirkende  Theilschnecke  t  auch  die  Walze  gedreht  wird.  Nach  voll- 
zogenem Schnitt  ist  die  Theilschnecke  von  Hand  zu  schalten.  (Vgl. 
Oerlikoner  Maschine  1881  240*93.) 
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FaMt's  Verfahren  znm  Schneiden  von  Glaswaaren  nnd 
znm  Verschmelzen  von  Schnittflächen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  31. 

Das  Schneiden  yon  Glaswaaren  fahrt  J.  Fahdt  in  Dresden  (*  D.  R.  P. 
El.  32  Nr.  14 181  vom  29.  Juli  1880)  mittels  Dr&hten  aus,  welche  dmrch 
Elektricität  zum  Glühen  gebracht  werden.  Die  hiersn  erforderlidie 
Vorrichtung  ist  in  den  Fig.  24  bis  26  Taf.  31  abgebildet  Auf  ^er 
Platte  Ä  lassen  sich  die  mit  den  Polen  einer  Batterie  leitend  verbun- 
denen Metallschrauben  B  in  Querschlitsen  verschieben  und  feststellen, 
so  dafs  der  in  ihnen  festgeklemmte  Draht  D  sich  an  der  beabsichtig- 
ten Schnittstelle  dem  Umfang  eines  Glaskörpers  anschmiegen  kann, 
welcher  auf  den  in  den  gegabelten  Ständern  C  gelagerten  Stützrollen 
ruht  und  durch  eine  Gegenspitze  an  der  Stütze  E  gegen  eine  Ver- 
schiebung nach  rückwärts  gesichert  ist.  Diese  Stütze  sowie  die 
Ständer  C  sind  in  einem  Längsschiitz  der  Platte  A  nach  Bedürfuifs 
verschiebbar.  Das  Schliefsen  des  Stromes  bewirkt  das  Erglühen  des 
Drahtes  D,  wodurch  dessen  Berührungsstelle  mit  dem  von  Hand  in 
Drehung  versetzten  Glaskörper  augenblicklich  so  stark  erwärmt  wird, 
dafs  derselbe  durch  eine  plötzliche  Kühlung  oder  auch  nur  durch  Be- 
rührung mit  einem  feuchten  Gegenstande  einen  feinen  Sprung  an  der 
erhitzten  Linie  erhält  und  sich  da  glatt  abtrennt 

Um  nun  der  Schnittfläche  die  scharfen  Kanten  zu  nehmen,  werden 
dieselben  auf  dem  in  Fig.  27  und  28  dargestellten  Apparat  verschmolzen. 
Die  Gläser  werden  auf  Lager  H  gelegt,  welche  an  der  endlosen,  über 
die  Scheiben  F  gelegten  Kette  G  befestigt  sind.  Diese  Kette  wird 
durch  eine  geeignete  Vorrichtung  in  ruckweise  Bewegung  versetzt 
Nach  jedem  Vorschub  der  Kette  kommen  die  Gläser  mit  ihrer  Schnitt- 
fläche vor  je  eine  Stichflamme  J,  welche  einem  Löthrohr  oder  einer 
Glasbläserlampe  entströmt.  Hierbei  werden  sie  von  einer  Flamme 
vorgewärmt,  von  den  nächsten  an  den  Schnittkanten  verschmolzen. 
Um  alle  Stellen  der  Schnittfläche  vor  die  Flammen  zu  bringen,  erhal- 
ten die  Gläser  zugleich  eine  drehende  Bewegung  mit  Hilfe  von  Reibungs- 
rollen E  (Fig.  27),  auf  welchen  sie  mit  ihren  Füfsen  aufliegen.  Sind 
die  Gläser  an  den  Rändern  völlig  abgerundet,  so  werden  sie  mittels 
der  Kette  O  zunächst  in  einen  Wärmofen  geführt,  um  durch  gleich- 
mäfsige  Erwärmung  das  Abspringen  der  verschmolzenen  Theile  zu 
hindern.  Von  da  aus  gelangen  sie  noch  in  einen  Kühlraum,  nach 
dessen  Verlassen  sie  zum  Verpacken  fertig  sind.  Damit  beim  Ver- 
schmelzen der  verschiedenen  Schmelzbarkeit  des  Glases  Rechnung  ge- 
tragen werden  kann,  müssen  die  Flammen  leicht  regulirbar  sein. 
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Chambers'  selbstscUiersende  Thür  für  Anüzngs- 
schachtöffanngen. 

Mit  Abbildungen. 

Bei  solchen  Aufzügen,  deren  Fahrschacht  nicht  mit  einem  Brett^- 
oder  Latten yerschiag  versehen  ist,  brachte  man  bisher  zum  seibet- 
thätigen  Verschlufs  der  Schachtöffnungen  in  den  Fufsböden  Falltharen 
an,  die  vom  Fahrstuhl  gehoben  und  dann  nach  dem  Durchgang  des 
Fahrstuhles  wieder  sich  selbst  überlassen  werden  und  zufallen.  Unbedingt 
verläfslich  ist  ein  solcher  Verschlufs  nicht;  von  oö^/^sr  Sicherheit  kann 
vielmehr  nur  dann  die  Rede  sein,  wenn  der  Verschlufs  der  Schacht- 
öffnung durch  den  Fahrstuhl  erzwungen  wird,  wie  bei  einer  neuen, 
im  Scientific  American^  1881  Bd.  45  S.  295  mitgetheilten  VerschluÜB- 
Vorrichtung,  welche  die  Chambers'  Elevator  Company  in  CinciDnati, 
Ohio,  ausführt.  Dieselbe  ist  übrigens  schon  wegen  der  Anwendung 
von  Schiebethüren  bemerkenswerth.    (Vgl.  W.  Reid  1876  219*31.) 

Wie  aus  der  perspectivischen  Darstellung  Fig.  1  ersichtlich  ist, 
schieben  sich  diese  Thflren  unter  den  Fufsbodenbelag;  sie  sind  zwei- 
theilig und  die  beiden  Thürhälften  stofsen  in  der  Schachtmitte  zusammen, 

wenn  die  Schachtöffnung  ganz  ge- 
schlossen ist.  Das  zuf&Il^e  Aus- 
einanderschieben der  Thüren  ist 
durch  einen  Riegel  r  an  der  einen 
Thürhälfte  gehindert,  dessen  Haken 
sich  hinter  entsprechende  Zapfen 
der  anderen  Thürhälfte  legen.  Beim 
selbstthätigen  Oefinen  der  Thür 
mufs  dieser  Riegel  zunächst  zurück- 
gezogen werden,  was  folgender- 
mafsen  erreicht  wird:  Der  Fahr- 
stuhl ist  seitlich  mit  Winkeleisen- 
rahmen  versehen,  welche  nach  oben 
und  unten  zugespitzt  sind.  Die  nach 
innen  gerichteten  Schenkel  der 
Rahmenwinkel  sind  an  der  Rah- 
menspitze abgeschnitten  und  ange- 
schrägt Eine  solche  Schrägung  s 
läuft  nun  beim  Heben  des  Fahr- 
stuhles an  den  Riegel  an  (Fig.  2) 
und  dieser  wird  dadurch  zurück- 
gezogen. Gleichzeitig  treten  die  an  den  Schiebethüren  seitlich  gelagerten 
Rollen  m  in  den  Ausschnitt  der  inneren  Schenkel  der  Rahmenwinkel 
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ein,  während  die  benaohbarten  Rollen  n  diese 
Schenkel  von  aufsen  umfassen.  Bei  fortge- 
setztem Heben  des  Fahrstuhles  wirken  nun 
die  Rahmenwinkel  als  Leitschienen  auf  die 
Rollen  m^n  (vgl.  Fig.  3)  und  zwingen  die 
Thüren,  sich  zu  öfihen  und  wieder  zu  schliefsen, 
da  sich  ja  die  Rahmenwinkel  auch  nach  unten 
zuspitzen.  Die  Rollen  m  treten  dann  durch 
einen  entsprechenden  Ausschnitt  aus  den  Rah- 
men aus.  Beim  Zusammenschieben  der  Thttr 
wird  auch  der  Riegel  r  durch  einen  federn- 
den Arm  /  wieder  geschlossen.  —  Dieselbe  Wirkungsweise  übt  der 
Fahrstuhl  auch  bei  seinem  Niedergang.  F.  H—s, 


Neuernngen  an  Lettemsetz-  und  AblegemascliiiieiL 

Patentklasse  16.    Mit  Abbildungen  anf  Tafel  9t  und  97. 

In  einer  Zeit  mit  kolossalem  Bedarf  an  Papier  und  Drucker, 
schwärze,  in  einem  Jahrzehnt,  welches  die  Rotationsdruckmaschinen 
eine  hohe  Stufe  der  Vollendung  erreichen  und  ausgedehnte  Verwen- 
dung finden  sah,  ist  der  erfinderische  Geist  natnrgemäfs  bestrebt,  auch 
alle  jene  Arbeiten,  welche  bislang  bei  der  Drucklegung  noch  von  Hand 
besoif;t  werden  mufsten,  so  yiel  als  möglich  von  Maschinen  ausführen 
zu  lassen.  Zu  diesen  Arbeiten  gehören  in  erster  Linie  das  Setzen,  ÄuS" 
schliefien  und  Abkgen,  Alljährlich  tauchen  einige  neue  Setz-  und  Ablege- 
maschinen auf,  verschwinden  aber  meist  ebenso  rasch  von  der  Ober- 
fläche; nur  wenige  Gonstructionen  haben  sich  eine  längere  Zeit  hin- 
durch erhalten;  keine  hat  bisher  auf  dem  Gebiete,  auf  welchem  sie 
überhaupt  nur  anwendbar  sind,  bei  glattem  Satze,  voll  zu  befriedigen 
vermocht  Schon  hieraus  läfst  sich  ermessen,  dafs  die  Aufgabe  wohl 
eine  schwierige  sein  mufs.  Dem  ist  in  der  That  so.  Es  wird  dies 
sofort  klar  werden,  wenn  man  sich  die  vorzunehmenden  Arbeiten  ver- 
gegenwärtigt. 

Mit  Hilfe  der  Setzmaschine  soll  aus  einzelnen  Lettern  Satz  zusam- 
mengestellt, also  die  Arbeit  verrichtet  werden,  welche  der  Setzer  mit 
der  Hand  leistet  Die  Lettern  sind  dazu  aus  den  Behältern,  in  welch^i 
sie  nun  nothwendiger  Weise  bereits  geordnet  liegen  mtlssen,  in  gehö- 
riger Folge  zu  entnehmen  oder  herauszustofsen  und  dann  an  einander 
zu  reihen.  Dabei  sind  Spatien  zwischen  die  Buchstaben,  Ausschlufs- 
stücke  zwischen  die  Worte  sofort  mit  einzureihen;  der  Satz  mufs 
möglichst  so  hergestellt  werden,  dafs  die  von  einem  Setzer  vorzuneh- 
mende Nacharbeit  ein  Minimum  wird.     Dies  erklärt  das   Bestreben 
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rerschiedener  Erfinder,  mit  der  Maschine  den  Satz  gleich  in  fertig  aus- 
geschlossenen Zeilen  zu  liefern.  Um  die  praktischen  Schwierigkeiten 
besser  hervortreten  zu  lassen,  sei  noch  angeführt,  dafs  mindestens  90 
bis  100  verschiedene  Lettern,  Zeichen  u.  dg),  zur  Herstellung  eines 
einfachen  glatten  Satzes  erforderlich  sind,  dafs  die  an  ebenso  viel 
Stellen  herausgestofsenen  Lettern  nach  einem  Punkte  hin  geftüirt 
werden  müssen,  um  an  einander  gereiht  zu  werden.  Die  Maschine 
liefert  den  Satz  in  endloser  Folge;  daraus  sind  Zeilen  und  Golumnen 
zu  bilden.  Die  Zeilen  müssen  genau  gleiche  Länge  haben,  damit  die 
Lettern  festgestellt  werden  können ;  die  ersten  und  letzten  Lettern  aller 
Zeilen  sollen  des  gefälligen  Aussehens  halber  genau  unter  einander 
stehen;  am  Ende  der  Zeilen  sind  häufig  Worte  abzubrechen. 

Die  Ablegemaachine  soll  verbrauchten  Satz  wieder  in  seine  Elemente 
zerlegen  und  diese  geordnet  in  den  Vorrathsbehäitem  unterbringen. 
Diese  Aufgabe  erscheint  fast  noch  schwieriger  als  die  erste.  Lettern 
von  90  verschiedenen  Punkten  nach  einer  Stelle  zu  befördern,  wird 
auf  den  ersten  Blick  leichter  erscheinen  als  das  Umgekehrte.  Man 
brauchte  beispielsweise  die  Lettern  nur  durch  entsprechend  angeordnete 
Kanäle  fallen  zu  lassen,  um  die  Vereinigung  zu  erzielen. 

Endlich  sei  noch  die  Frage  aufgeworfen,  wie  weit  durch  Setz- 
und  Ablegemaschinen  die  Thätigkeit  des  Menschen  beschränkt  werden 
kann.  Wird  von  der  Textschrift  (vom  Manuscript)  gesetzt,  so  bewirkt 
der  Setzer  in  den  meisten  Fällen  durch  Niederdrücken  von  Tasten  das 
Ausstofsen  der  Lettern  aus  den  Vorrathsbehäitem.  Im  äufsersten  Falle 
gibt  er  durch  Niederdrücken  der  Tasten  nur  den  Anstofs  zum  Aus- 
werfen der  Lettern;  das  Ausstofsen  selbst  wird  durch  Elementarkraft 
besorgt.  Diese  Grenze  kann  nicht  überschritten  werden,  dies  liegt  in 
der  Natur  der  Arbeit  Die  Beförderung  der  Lettern  nach  dem  Aus- 
stofsen ist  selbstwirkend;  doch  mufs  der  Setzer  vielfach  durch  Treten 
eines  Trittes  die  dazu  erforderliche  Betriebskraft  liefern.  Anders  liegen 
die  Verhältnisse  bei  der  Ablegemaschine.  Hier  ist  der  Fall  denkbar, 
dafs  die  Maschine  völlig  stelbstthätig  arbeitet,  dafs  dem  Arbeiter  nur 
übrig  bleibt,  diese  mit  abzulegendem  Satz  zu  versehen  und  den  zer- 
legten zu  entfernen.  Dazu  ist  allerdings  erforderlich,  dafs  die  Lettern 
bestimmte,  unter  einander  verschiedene  Signaturen  (Kerben  an  der 
einen  Schmalseite  oder  am  Fufs)  erhalten. 

Setz-  und  Ablegemaschinen  sind  bisher  nur  von  wenigen  gröfseren 
Druckereien  in  Gebrauch  genommen  worden.  Daran  ist  aber  unzu-. 
längliche  Construction  weniger  Schuld  als  der  damit  erzielte  ökono- 
mische Erfolg.  Wer  sich  eine  Setzmaschine  anschafft,  will  damit 
ersparen.  Die  Maschinen  sind  theuer  und  können  sich  nur  bezahlt 
machen  bei  unausgesetztem  Gebrauch.  Aber  welche  Druckerei  hat 
Jahr  aus  Jahr  ein  so  viel  glatten  Satz  herzustellen,  als  mit  der  Setz- 
maschine bewältigt  werden  kann?  10000  Lettern  in  1  Stunde  ist  wohl 


Digitized  by 


Google 


Neaeningen  an  Letternsetz-  und  Ablegemaschineii.  379 

jetzt  als  Mittelwerth  der  Leistung  einer  Setzmaschine  bester  Con- 
stmction  anzusehen.  Eine  zweite  Person  vermag  diesen  Satz  in  der- 
selben Zeit  aaszoschiiersen.  Zwei  Setzer  liefern  hiernach  stündlich 
mit  der  Haschine  10000  Lettern  völlig  ausgeschlossen.  Ein  Setzer 
allein  kann  mit  der  Hand  nur  biß  etwa  2000  Lettern  in  1  Stunde  setzen 
und  ausschliefsen. 

Unter  den  im  Deutschen  Reich  patentirten  Setzmaschinen  befinden 
sich  vier,  bei  welchen  sich  die  Lettern  nach  dem  Ausstofsen  lediglich 
unter  der  Wirkung  des  Eigengewichtes  nach  dem  Sammelpunkte,  dem 
Anfange  der  Setzrinne,  begeben.  Es  sind  dies  die  Haschinen  von 
Samuel  Worcester  Green  in  New-York  C*D.  B.  P.  Nr.  434  vom  8.  Juli 
1877),  Karl  Eiade  in  Stuttgart  (*  D.  R.  P.  Nr.  4092  vom  27.  Januar  1878), 
Karl  Kastenbein  in  Brüssel  CO.  R.  P.  Nr.  8240  vom  12.  Januar  1879) 
und  Friedr.  Wicks  in  Glasgow  (♦  D.  R.  P.  Nr.  10064  vom  2.  November 
1879).  Die  Haschinen  von  Ignaz  Prasch  in  Wien  (»D.  R.  P.  Nr.  8575 
vom  9.  Hai  1879),  Karl  Qxut.  Fischer  in  Schlofs  Holte  und  Alfred  v. 
Langen  in  Düsseldorf  t*D.  R.  P.  Nr.  9114  vom  22.  Juni  1879  und  Zu- 
satz Nr.  9835  vom  17.  September  1879)  und  von  Josef  Thome  io  Port 
Richmond,  N.  Y.,  Nordamerika  C*D.  R.  P.  Nr.  15246  vom  15.  September 
1880)  besitzen  für  den  Transport  der  Lettern  vom  Ausstofsapparat  nach 
der  Setzrinne  besondere  Oi^ane,  laufende  Riemen  und  Tücher  oder 
rotirende  Scheiben.  Endlich  wären  hier  noch  zu  erwähnen  der  Setz- 
apparat von  Heinr.  Pollack  in  Hambui^  (*D.  R.  P.  Nr.  4209  vom 
18.  Juli  1877),  die  Typengiefs-  und  Setzmaschine  von  Ch.  Sam.  Westcott 
in  Elizabeth,  N.  J.,  Nordamerika  (*D.  R.  P.  Nr.  1879  vom  30.  November 
1877)  und  die  Hatrizensetzmaschine  von  0.  Hambruch  in  Berlin  C*  D.  R.  P. 
Nr.  9805  vom  18.  Juli  1879). 

Die  Zahl  der  Patente  auf  Ablegemaschinen  ist  erheblich  geringer. 
Nur  fünf  sind  hier  zu  verzeichnen.  Die  Ablegemaschinen  von  K  0, 
Fischer  und  A.  v.  Langen  und  F.  Wicks  (Patentnummem  wie  oben  an- 
gegeben) bedürfen  des  Setzers,  welcher  durch  Handhabung  einer 
Klaviatur  das  Zerlegen  des  Satzes  in  seine  Elemente  besorgt;  dagegen 
arbeiten  die  Haschinen  von  S.  W.  Qreen  und  J.  Thome  (Patentnummem 
wie  oben)  und  von  Oswald  Poppe  in  Leipzig  (*D.  R.  P.  Nr.  3743  vom 
17.  Hai  1878)  selbstthätig. 

Das  Charakteristische  dieser  Setz-  und  Ablegemaschinen  darzu- 
legen und  zu  zeigen,  welche  Ziele  bis  jetzt  erstrebt  sind,  ist  der  Zweck 
der  nachfolgenden  Beschreibungen  und  Betrachtungen.  Han  erwarte 
darin  nicht  ein  weites  Eingehen  auf  Einzelheiten.  Eine  erschöpfende 
Darstellung  der  sich  in  Fülle  darbietenden,  zuweilen  höchst  sinn- 
reichen Detailconstructionen  würde  hier  zu  viel  Raum  erfordern.  Bei 
der  Behandlung  des  Stoffes  ist  eine  Eintheilung  in  Gruppen ,  wie  oben 
skiziirt,  beibehalten  worden. 
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1)  SetEmaschinen,  bei  welchen  sich  die  auBgestorsenen  Lettern  ledig- 
lich unter  Wirkung  des  eigenen  Gewichtes  nach  der  Setzrinne  bewegen. 

Die  bis  jetzt  bekannteste  und  yerbreitetste  Lettemsetzmaachine 
Yon  Kastenbein  (vgl.  1874  211*163)  hat  in  der  einen  Ausführung  der 
Maschine  von  Green  einen  gefährlichen  Goncurrenten.  Letztere  zeigt 
so  fein  ausgearbeitete  Einzelheiten,  dafs  ihr  hier  der  Vorrang  einge- 
räumt werden  soll.  Sie  ist  dargestellt  in  Fig.  1  und  2  Taf.  32.  Zur 
Aufnahme  eines  gröfseren  Vorrathes  an  Lettern  sind  Tjpenrohre  8  aus 
schwachem  Weifsblech  vorhanden,  welche  in  einer  Reihe  und  senk- 
recht stehen;  in  denselben  liegen  die  Lettern  flach  auf  einander  und 
sind,  wenn  es  des  sicheren  Nachrückens  halber  erforderlich  ist,  durch 
ein  gröfseres  Metallstttck  beschwert.  Von  den  bei  A  befindlichen 
Tasten  aus  werden  die  in  einer  Horizontalreihe  liegenden  Ausstofser  C 
bewegt;  die  Federn  c  führen  letztere  nach  jedem  Vorstofs  in  die  Ruhe- 
lage zurück.  Vor  den  Speichern  S  liegt  ein  aus  mehreren  Theilen 
bestehender  Steg  d,  in  dessen  Unterseite  Kanäle  e  eingearbeitet  sind, 
so  dafs  die  ausgestofsenen  Typen  dadurch  Führung  erhalten,  aber  auch 
bei  jedem  Tastendruck  nur  eine  Type  austreten  kann.  Jede  Letter 
trifft  bei  dem  Ausstofsen  gegen  die  kleine,  mit  Kautschuk  überzogene 
Walze  a,  wird  dadurch  aufgehalten  und  aufgerichtet,  wie  es  Fig.  1 
zeigt,  und  fällt  nunmehr  in  ihren  im  Schild  oder  Leitapparat  F  befind- 
lichen Leitkanal.  Die  kleine  Walze  a  erhält  durch  jede  antreffende 
Letter  eine  geringe  Drehung,  wodurch  die  etwa  entstehenden  Eindrücke 
nicht  auf  einen  und  denselben  Punkt  kommen,  was  leicht  ein  Hängen- 
bleiben der  Lettern  zur  Folge  hat;  mitgeführte  Schwärze  wird  in  Folge 
der  Drehung  der  Walze  vertheilt. 

Sehr  gut  durchdacht  ist  die  Construction  des  Leitapparates,  wel- 
cher in  Fig.  2  in  der  Ansicht  dargestellt  ist.  Aus  Fig.  1  ist  zu  ereeheOi 
dafs  derselbe  etwas  nach  rückwärts  geneigt  ist.  Die  in  den  Kanälen  1 
bis  28  herabkommenden  Typen  gleiten  demnach  auf  der  Vorderwand/|, 
welche  aus  leicht  herausnehmbaren  Oiastafeln  besteht;  die  Rinnen  sind 
in  einer  Messingplatte  ausgearbeitet.  Durch  diese  Anordnung  ist  erreicht, 
dafs  der  Setzer  den  Leitapparat  übersehen  und  jede  Störung  durch  eine 
hängen  gebliebene  Letter  leicht  durch  Herausziehen  der  betreffenden 
Olastafel  beseitigen  kann,  dafs  das  Abgleiten  der  Lettern  auf  einer 
harten  und  sehr  glatten  Fläche  erfolgt,  und  endlich,  dafs  sich  der  Leit^ 
apparat  leicht  und  vollkommen  reinigen  läfst.  Der  letzte  Punkt  ist 
nicht  zu  unterschätzen.  Die  Lettern  führen  Druckerschwärze  mit, 
durch  welche  nach  und  nach  der  Boden  und  die  Seitenwände  der 
Leitkanttle  beschmutzt  werden  und  Störungen  eintreten  können.  Bestehen 
nun  der  Boden  und  die  Seiten  wände  der  Kanäle  aus  einem  Stück,  so 
lassen  sich  die  Ecken  der  Rinnen,  in  denen  sich  der  meiste  Schmutz 
absetzt,  sehr  schwer  säubern.  Bei  der  yorliegenden  Construction  findet 
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die  SchmatoablageniDg  auf  den  Glasplatien  und  an  den  Vorderkanten 
der  Kanäle  statt.  Beide  Theile  lassen  sich  nach  Abnahme  der  Olas- 
tafeln  leicht  reinigen.  —  Ein  wesentlicher  Vortheil  ist  auch  noch  darin 
zu  erblicken,  dafs  Green  die  Tiefe  der  Kanäle  der  Lettemdicke  ange- 
pafst  hat.  Wenn  man  alle  Kanäle  so  tief  macht,  als  es  die  dickste 
Letter  verlangt,  so  kommt  es  häufig  vor,  dafs  schwache  Lettern  sich 
verdrehen  und  festklemmen,  oder  um  90  oder  1800  verdreht  in  die 
Setzrinne  einlaufen.  Oreen  vereinigt  die  Kanäle  für  Lettern  von  nahezu 
gleicher  Dicke  zu  einer  Gruppe,  z.  B.  1  bis  4  oder  5  bis  7  oder  11 
bis  14,  und  leitet  sie  in  einen  Hauptkanal,  welcher  die  dickste  der 
betreffenden  Lettern  noch  hindurchläfst,  die  dünnste  aber  an  Drehung 
hindert.  Die  sämmtlichen  Hauptkanäle,  in  der  Zeichnung  acht,  münden 
schliefslich  in  den  nach  der  Setzrinne  N  führenden  Kanal.  An  dieser 
Mündungsstelle  ist  eine  zweite  Vorrichtung  angebracht,  um  die  Lettern 
in  richtiger  Lage  auslaufen  zu  lassen.  Durch,  die  an  dem  Bolzen  k^ 
leicht  drehbar  aufgehängte  Klappe  k  wird  die  Kanalhöhe  immer  gleich 
der  Dicke  der  jeweilig  durchgehenden  Letter  gemacht;  eine  dicke  Letter 
drängt  die  Klappe  zurück;  bei  einer  schwächeren  schwingt  sie  unter 
Wirkung  des  Eigengewichtes  und  einer  durch  die  Schraube  Oy  mehr 
oder  weniger  anzuziehenden  Feder  herein.  Der  Druck  der  Klappe  kann 
auch  durch  Verlegen  von  k^  in  dem  Schlitze  geändert  werden.  Die 
Schraube  o^  begrenzt  den  gröfsten  Ausschlag  der  Klappe.  Orofse 
Empfindlichkeit  und  rasche  Bewegung  mufs  von  diesem  Apparate  un- 
bedingt verlangt  werden;  die  Lettern  folgen  rasch  auf  einander,  die 
geringe  lebendige  Kraft  derselben  mufs  die  Bewegung  der  Klappe  be- 
wirken. Oreen  läfst  die  schweren  Lettern  durch  die  äufseren^  die 
leichten  durch  die  inneren  Kanäle  gehen;  die  ersteren  überwinden 
die  Widerstände  leichter  und  brauchen  deshalb  zum  Durchlaufen  der 
längeren  Wege  doch  nur  dieselbe  Zeit  wie  die  letzteren.  Aus  dem 
Leitapparate  gelangen  die  Lettern  in  aufrechter  Lage  nach  der  Setz- 
rinne und  werden  in  dieser  durch  den  rotirenden  Daumen  p  weiter 
geschoben.  Das  Setzschiff  M  stellt,  um  den  Setzer  nipht  zu  hindern, 
seitwärts;  die  Rinne  N  ist  deshalb  um  90^  zur  Seite  gekrümmt 

Bei  einer  anderen  Ausführung  ist  Green  so  weit  als  überhaupt 
möglich  gegangen.  Er  läfst  die  Ausstofser  durch  Elementarkraft  bewegen ; 
das  Niederdrücken  der  Tasten  bewirkt  nur  die  Eiulösung  der  betref- 
fenden Kupplung:  der  Stofsbolzen  geht  einmal  vor,  schiebt  eipe  Type 
heraus,  geht  wieder  zurück  und  bleibt  nun  bis  zum  nächsten  Druck 
auf  dieselbe  Taste  in  Ruhe.  Diese  Einrichtung  hat  den  offenbaren 
Vortheil,  dem  Setzer  die  Arbeit  beträchtlich  zu  erleichtem,  und  läfst 
wahrscheinlich  auch  eine  gröfsere  Oeschwindigkeit  erreichen.  Er  braucht 
jetzt  nur. ganz  leicht  auf  die  Tasten  zu  drücken,  während  er  bei  der 
in  Fig.  1  angegebenen  Einrichtung  weit  stärker  drücken  mufs,  da  das 
Auswerfen  durch  die  Hand  besorgt  wird.  Ist  der  Speicher  ganz  gefüllt, 
Dingler's  polyt  Journal  Bd.  243  H.  5.  188t/I.  26 
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00  ruht  die  ganze  Letternaftule  auf  der  untersten  Type  und  das  Aus- 
werfen derselben  ist  nur  mit  Ueberwindung  eines  beträchtlichen  Wider- 
standes möglich.  Es  kommt  deshalb  zuweilen  vor,  dafs  bei  zu  schwachem 
Drucke  auf  die  Tasten  die  Letter  nicht  herausflüit.  Dieser  Uebelstand 
scheint  allerdings  bei  dem  Betriebe  der  Ausstofser  durch  EUementar- 
kraft  ganz  beseitigt.  .  Man  darf  aber  nicht  aufser  Acht  lassen,  dafs 
dadurch  die  Einrichtung  der  Maschine  bedeutend  umständlicher  wird 
und  dafs  damit  eine  neue  Quelle  für  Störungen  entsteht  Wie  weiter 
unten  gezeigt  werden  soll,  lassen  sich  recht  wohl  Einrichtungen  treffen, 
welche  das  Auswerfen  der  Lettern  durch  einen  leichten  Fingerdruck 
ohne  Zuhilfenahme  von  Elementarkraft  ermöglichen. 

Die  Kastenbein'eche  Setzmaschine  weicht  von  der  zuerst  angegebenen 
Ausführung  der-  Maschine  von  Green  nur  in  Einzelheiten  ab.  Die 
Speicherrohre  stehen  genau  so  wie  bei  Qreen^  aber  das  im  Uebrigen 
ganz  ähnlichen  Bau  zeigende  Schild  ist  senkrecht  gestellt  und  an  der 
dem  Setzer  zugekehrten  Seite  mit  einer  Glasplatte  überdeckt,  damit 
man  den  Al)]auf  der  Lettern  beobachten  kann.  Die  Lettern  liegen  in 
den  Speichern  hochkantig  auf  einander  und  durchlaufen  auch  das  Schild 
in  entsprechender  Stellung^  wodurch  es  möglich  ist,  die  Setzrinne  von 
Anfang  an  parallel  zum  ^  Schild  zu  führen.  Bei  dem  Uebergang  der 
Letter  vom  Schild  nach  der  Setzrinne  ifit  ebenfalls  durch  eine  beweg- 
liche Zunge  und  einen  kleinen  schwingenden  Hebel  das  Wenden  ver- 
hindert. Kastenbein  hat  dadurch,  dafs  er  die  Lettern  in  den  Typen-, 
röhren  hochkantig  legt,  der  Maschine  eine  geringere  Breite  zu  geben 
gesucht,  wodurch  auch  die  Wege  der  äufsersten  und  der  mittleren 
Typen  weniger  verschieden  ausfallen.  Diesem  Yortheil  steht  aber 
andererseits  der  Nachtheil  gegenüber,  dafs  man  Speicherrohre  von  ver- 
schiedener lichter  Weite  haben  mufs  und  dafs  die  Rohre,  wenn  sie 
eine  bestimmte  Anzahl  Lettern  aufnehmen  sollen,  viel  länger  ausfallen 
müssen,  als  wenn  die  Typen  flach  auf  einander  liegen.  Die.  Kanäle 
im  Schild  müssen  nun  auf  gleiche  Tiefe,  aber  ungleiche  Weite  ge- 
hobelt werden.'  Die  Reinigung  derselben  wird  ziemliche  Schwierig- 
keiten haben. 

Ein  viel  einfacheres  Schild  besitzt  die  Setzmaschine  von  Karl 
£wefe,  welche  in  Fig.  3  Taf.  32  in  perspectifischer  Ansicht,  in  Fig.  4  bis  6 
in  einzelnen  Theilen  veranschaulicht  ist.  Die  Typenrohre  sind  in  vier 
parallelen  Reihen  angeordnet  und  stehen  senkrecht  zu  einer  unter  45^ 
geneigten  Ebene.  Die  Längsrichtung  der  Lettern  ist  parallel  zor 
Klaviatur  A\  die  Köpfe  zeigen  nach  oben.  Bei  dem  Niederdrücken 
einer  Taste  bewirkt  die  damit  verbundene  Stange  6  das  Ausstofsen 
der  Letter.  Diese  gleitet  in  dem .  einen  Kanal  des  Schildes  F  nach 
unten  und  tritt  in  die  Setzrinne  N  ein.  Das  Schild  enthält  nur  4  Rinnen, 
für  jede  Speicherreihe  eine.   Alle  Typen  aus  einer  Reihe  müssen  doi- 
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selben  Kanal  durchlaufen.  Die  Buchstaben  sind  in  den  Reihen  so  ver- 
theilt,  dafs  sie  in  jeder  in  alphabetischer  Folge  von  unten  nach  oben 
stehen.  Dadurch  können  Worte  wie  ^aber**,  ^Porst''  durch  gleich- 
zeitiges Anschlagen  der  betreffenden  Tasten  gesetzt  werden.  Orofse 
Vortheile  darf  man  davon  nicht  erwarten;  denn  Worte,  bei  welchen 
die  Buchstaben  alphabetisch  auf  einander  folgen,  sind  recht  selten; 
dieses  Verfahren  auf  einzelne  Silben  ausdehnen  zu  wollen,  scheint  zu 
weit  gegangen.  Nach  üeberzeugung  des  Referenten  wäre  es  richtiger 
gewesen,  so  zu  verfahren.^  wie  es  die  anderen  Erbauer  von  Setz- 
maschinen meist  gethan  haben,  die  Tasten  fdr  die  am  häu&gsten  ge- 
brauchten Lettern  an  die  fUr  den  Setzer  bequemste  Stelle  zu  bringen. 

Noch  einige  Worte  zur  Erklärung  der  Details  der  Maschine.  Fig.  4 
zeigt  die  Anordnung  des  Ausstofsers.  Drückt  man  eine  Ta^te  nieder, 
so  hebt  sich  die  Stange  6  und  der  kleine  Winkelhebel  6^  drängt  die 
im  oberen  Ende  gegabelte  Feder  6^  (vgl.  Fig.  5),  auf  welcher  bis 
dahin  die  im  Tjpenrohre  8  vorhandenen  Lettern  ruhten,  nach  aufsen. 
Die  Letternsäule  sinkt  nach;  die  unterste  Letter  kommt  vor  den  Spalt  S^ 
im  Speicher  zu  liegen,  und  wird^  sobald  der  Druck  auf  die  Taste  auf- 
hört, in  den  Kanal  p  durch  die  Feder  h^  geworfen,  worauf  sie  nun 
durch  ihr  Gewicht  herabgleitet  Jedenfalls  erfordert  diese  Ausführung 
einen  kräftigen  Druck  auf  die  Tasten;  man  hat  die  Federspannung 
und  die  Reibung  der  Feder  an  der  Letter  zu  überwinden.  Die  Sohle 
des  Kanales  p  ist  nach  rückwärts  geneigt,  damit  die  Lettern  sicher 
auf  der  Bahn  bleiben.  In  jedem  Speicher  befindet  sich  ein  Beschwerer  e,. 
damit  die  Lettern  immer  richtig  niedersinken;  dieser  soll  zugleich  an- 
zeigen, wenn  der  Speicher  leer  gelaufen  ist.  Wird  die  Taste  nach 
dem  Auslaufen  der  Lettern  noch  einmal  niedei^edrückt.,  so  bleibt  sie 
unten,  da  die  Feder  nicht  den  Beschwerer  herausschieben  kann.  Diese 
Anordnung  erscheint  unzweckmäfsig.  Gröfsere  Zeitverluste  sind  dabei 
kaum  zu  vermeiden. 

Der  Auslauf  eines  Typenrohres  mufs  unbedingt  eher  sichtbar  ge- 
macht werden,  so  dafs  man  noch  vor  dem  völligen  Entleeren  einen 
gefüllten  Speicher  einwechseln  kann. '  Das  Sichtbarmachen  des  Aus- 
laufes hat  allerdings  bei  dieser  Maschine,  deren  Lettemspeicher  in 
4  Reihen  hinter  einander  stehen,  gröfsere  Schwierigkeiten. 

Das  Schild  F  (Fig.  3  und  6)  mündet  in  das  Setzschiff  N.  Jede 
ankommende  Letter  hebt  zunächst  die  Feder  p  und  legt  sich  auf  die 
vorhergehende  auf.  Nunmehr  schiebt  die  Feder  den  Schieber  q  mit 
den  darauf  ruhenden  Typen  nach  unten.  Der  Schieber  und  die  Typen 
sind  ansbalancirt  durch  die  an  der  Schnur  r  befindlichen  Gewichte 
(Fig.  3).  Die  Schnur  läuft  über  den  Stift  tj^  und  wird,  so  lange  die 
Feder  nicht  gehoben  ist,  dadurch  gebremst  Hebt  eine  Type  die  Feder 
aus,  so  wird  die  Schnur  frei  und  der  Schieber  senkt  sich.  Dieser  Apparat 
bedarf  voraussichtlich  einer  scharfen  Ueberwachung. 
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Orofse  Aehnliohkeit  mit  der  Maschine  von  Ettefe  seigt  becOglidi 
des  allgemeinen  Aufbaues  die  Maschine  von  Friedr.  Wiekt.  Wie  ans 
Fig.  7  und  8  Taf.  32  ersichtlich,  sind  hier  nor  swei  Reihen  yon 
Speicherrohren  S  vorhanden,  welche  senkrecht  auf  iwei  unter  45^  ge- 
neigten Ebenen  stehen.  Bei  A  liegt  die  Klaviatur;  die  Stangen  I  ver- 
binden die  Tasten  mit  den  Ausstofsem  C  (Fig.  7).  Die  beiden  Haopt- 
kanftle  a  und  6,  welche  nur  durch  eine  dttnne  Stahlplatte  von  einander 
getrennt  sind,  führen  die  ausgestofsenen  Lettern  naoh  unten.  Die  Yei^ 
einigung  beider  erfolgt  in  dem  Mundstück  F  dadurch,  dafs  der  Kanal  6 
unter  a  taucht,  bis  beide  sich  decken.  Ein  Drehung  der  herabgleiten- 
den Lettern  wird  verhindert  durch  die  in  den  Kanftlen  a  und  b  liegenden 
kleinen  Bremshebel  p  (Fig.  9),  durch  den  im  gememsamen  Ausgangs- 
kanale  vorhandenen.  Bremshebel  q  und  die  Feder  q^.  Den  Transport 
der  Lettern  nach  der  Setmnne  N^  das  Aufrechtstellen  und  das  Weiter^ 
schieben  besorgt  die  mit  Sperrsfihnen  versehene  Scheibe  D,  Auf  die 
Zähne  legen  sich  nach  Fig.  9  die  Lettern  mit  der  Seitenfläche,  werdeo 
bei  der  Drehung  mitgenommen  und  an  die  Settrinne  abgegeben. 

2)  Setzmaschinen  mit  Transporttttchem  u«  s.  w.  ftlr  die  ausgestofsenei 

Lettern. 

Eine  hervorragende  Stelle  unter  den  neueren  Gonstructionen  nimmt 
die  Maschine  von  Igru  Prasch  ein.  Der  Transport  der  ausgestolsenen 
Lettern  nach  der  Sammelrinne,  welche  von  allen  Typ^  durchlaufen 
werden  mufs,  erfolgt  bei  dieser  Maschine  durch  ein  endloses  Tach. 
Fig.  10  Taf.  32  gibt  eine  Seitenansicht  derselben,  Fig.  11  einen  Grund- 
rifs  des  Sammeltuches.  Die  Speicherrohre  S  von  der  Gtetalt  Fig.  12 
stehen  in  einer  Yerticalreihe.  Bei  Ä  liegen  die  Tasten  in  4  Reihen  an- 
geordnet C  isl  einer  der  in  einer  Horizontalreihe  liegenden  Ausstofaer, 
welcher  nacl^  dem  Aufhören  des  Druckes  auf  die  Taste  durch  die 
Feder  c  wieder  zurückgezogen  wird.  Der  Ausstofser  tritt  durch  den 
Schlitz  im  Boden  des  Speicherrohrcfs;  seine  obere  Stellung,  welche  je 
nach  der  Dicke  der  Lettern  verschieden  sein  mufs,  wird  durch  die 
Stellschraube  e  flxirt,  gegen  welche  er  vor  und  während  des  Ausstofsens 
durch  die  leichte  Feder  d  angelegt  wird.  Sobald,  die  Type  das  Bohr 
verlassen  hat,  senkt  sich  die  Lettemsäule  bis  zum  Boden  des  Rohres, 
die  Feder  d  gibt  nach,  so  dafs  der  Ausstofser  der  untersten  Letter  aus- 
weichen kann  und  nur  mit  leichtem  Druck 'an  derselben  bei  dem 
Zurückgai^  schleift.  Hierdurch  wird  ein  leichtes  Spiel  der  Tasten 
erreicht;  denn  die  Feder  c,  deren  Spannung  bei  einem  Druck  auf  die 
Taste  mit  überwunden  werden  mufs,  kann  nur  schwadi  sein.  Die 
ausgestofsenen  Lettern  gelangen  sogleich  auf  ein  endloses,  über  die 
Walzen  vj  gespanntes  Tuch  z,  dessen  oberes  Trum  durch  eine  glatte 
Holztafel  unterstützt  ist  und  mit  entsprechender  Geschwindigkeit  vor- 
wärts bewegt  wird.    Damit  die  Lettern  sogleich  die  Geschwindigkeit 
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des  Tuches  annehmen  und  sich  nicht  wenden,  liegt  dicht  hinter  den 
Speichern  eine  aus  mehreren  Theilen  bestehende  leichte,  in  Schlitz- 
lagern  gelagerte  Walze  y.  Die  üb^  die  ganze  Breite  des  Tuches  ver- 
theilten  Lettern  sind  nun  in  gehöriger  Reihenfolge  zu  sammeln  und 
am  Ende  des  Tuches  in  dessen  Mitte  abzuführen.  Dazu  dienen 
die  in  Fig.  11  ersichtlichen  glatten  Führungsschienen  x  und  x^,  welche 
80  angebracht  sind,  dafs  sie  mit  der  Unterkante  leicht  auf  dem  Tuch  z 
schleifen.  Jede  ausgestofsene  Tjpe  läuft  so  lange  parallel  zur  Pfei}- 
richtung,  bis  sie  an  einen  der  Führungsstege  trifft,  bewegt  sich  dann 
an  diesem  entlang  und  wird  schliefslich  in  jedem  Falle  durch  einen 
der  ftufseren  Stege  nach  dem  Sammelkanale  n  geführt.  Die  inneren 
Führungsstege,  deren  Zahl  nach  Bedarf  vei^röfsert  werden  kann,  haben 
den  Zweck,  die  nahe  der  Mitte  ausgestofsenen  Lettern  von  ihrem  ge- 
raden kürzesten  Weg  abzulenken  und  damit  die  Unterschiede  in  den 
Ton  den  einzelnen  Lettern  zurückzulegenden  Wegen  auf  ein  unschäd- 
liches Mafs  zurückzuführen.  Ueber  die  Geschwindigkeit  des  Trans- 
porttuches kann  man  sich  leicht  Aufschlufs  verschaffen.  Werden  in 
1  Stunde  12000  Lettern  gesetzt,  ist  die  Letternlänge  20°^°^^  der  zwischen 
je  zwei  Lettern  erforderliche  Zwischenraum  gleich  Imal  bezieh.  2mal 
der  Lettemlänge,  so  ergibt  sich  die  Geschwindigkeit  des  Tuches  zu 
(2  X  20  X 12000)  :  3600  =  133mm,33  bezieh,  zu  (3  x  20  x  12000) :  3600 
=  200™»  in  der  Becunde. 

In  der  Sammelrinne  n  (Fig.  10)  schiefsen  die  Lettern  mit  dem 
Kopf  voran  nach  unten  und  erwächst  nun  als  nächste  Aufgabe,  die- 
selben so  nach  dem  Setzschiff  hinzuleiten,  dafs  sie  dort  auf  den  Fufs 
gestellt  werden.  Die  Letter  ist  also  zu  wenden.  Dies  besorgt  die 
kleine,  leichte,  am  oberen  Ende  des  Einfalltrichters  befindliche  Wagep, 
auf  deren  Schale  jede  ankommende  Letter  aufschiefst  und  dieselbe  zum 
Umkippen  bringt:  Die  Letter  fällt  nun  mit  dem  Fufs  voran  im  Füh- 
rungstrichter hinab,  in  richtiger  Lage  gehalten  durch  die  Zungen  p^^^ 
und  gelangt  nach  der  Setzrinne,  in  welcher  sich  Letter  an  Letter  reiht. 
Die  Weiterbeförderung  nach  dem  Setzschiff  besorgt  der  eine  kleine 
Bewegung  ausführende  Vorstofser  r,  welcher  durch  an  der  Welle  w 
befindliche  Daumen  vorwärts  und  durch  die  federnde,  die  Rückwand 
des  Einfalltrichters  bildende  Zunge  {.zurück  geschoben  wird.  Die 
eine  Seitenwand  des  Einfalltrichters  ist  von  Glas,  um  das  Arbeiten  der 
Wage  und  der  Zungen  beobachten  zu  können. 

Mit  dieser  Maschine  soll  auf  der  Niederösterreichischen  Gewerbe-' 
ausstellung  1880  ein  geübter  Setzer  stündlich  im  Maximum  12000  bis 
14  000,  also  in  jeder  Secunde  etwa  4  Lettern  bewältigt  haben. 

Transport  der  ausgestofsenen  Lettern  nach  dem  Sammelkanale 
durch  einen  endlosen  Riemen  finden  wir  auch  bei  der  Maschine  von 
K.  Q.  Fischer  und  A.  v.  Langen.    Die  allgemeine  Anordnung  derselben 
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ist  aber  wesentlich  von  der  vorigen  verschieden^  wie  ein  Blick  auf  die 
Fig.  13  and  14  Taf.  32  (Dispositionsskizse  und  Aufrifs)  lehrt  Mit  A 
sind  wieder  die  Tasten,  mit  S  die  Tjpenrohre,  mit  «  der  endlose  Trans- 
portriemen  bezeichnet  Die  Speicher  sind  in  mehreren  Reihen  aoge- 
ordnet  und  diese  stehen  etwas  schräg  zur  Bewegungsrichtong  des 
Riemens,  etwa  so,  dafs  die  eine  Diagonale  des  Typenrohrquerschnittes 
parallel  zur  Bewegungsrichtung  des  Riemens  liegt  Wie  der  Aufrüs 
zeigt,  schweben  die  unteren  Enden  der  Speicher  etwas  über  dem 
Riemen,  die  dickste  Letter  kann  ohne  Störung  weitergetragen  werden. 
Sehr  sinnreich,  aber  auch  etwas  umständlich-  ist  die  Constniction  der 
Speicher,  welche  Fig.  15  bis  18  darstellen.  Jeder  Speicher  besteht 
aus  einem  leicht  auswechselbaren  Yorrathsrohre  S  —  den  Querschnitt 
zeigt  Fig.  18  —-  einem  Fufs  S^  und  einem  um  den  Bolzen  q  drehbaren 
Schuh  S).  Der  Fufs  S^  ist  in  einem  Rahmen  befestigt,  trägt  das  Rohr  8 
und  nimmt  einen  Vorrath  von  Lettern  während -des  Speicherwechseis 
auf.  Er  hat  an  seiner  Unterfläche  zwei  Haken  a^  und  <4,  aufweichen 
bei  gefälltem  Typenrohr  die  unterste  Letter  ruht  Der  Abstand  der 
Hakenoberkante  von  der  Unterkante  des  Fufses  ist  bei  allen  Speichern 
derselbe  und  gleich  der  Dicke  der  schwächsten  Letter.  Da  aber  die 
Lettern  verschiedene  Dicke  haben  und  sich  aus  dem  Nachfolgend^i 
weiter  ei^ibt,  dafs  die  Oberkante  der  untersten  Letter  mit  der  Unter- 
kante des  Fufses  zusammenfallen  mufs,  so  sind  b^i  allen  dickeren 
Lettern  an  den  Stellen,  an  welchen  die  Haken  a^  und  d^  aufzuliegen 
kommen,  Aussparungen  eingegossen  oder  eingefräst  (vgl.  Fig.  19).  Die 
unterste,  von  den  Haken  o^  und  o^  getragene  Letter  liegt  ganz  in  der 
Durchbrechung  des  Schuhes  S^.  Erhält  dieser  durch  einen  in  Riditung 
des  Pfeiles  Fig.  15  wirkenden  und  von  der  Stange  c  (Fig.  14)  aus- 
gehenden Stofs  Drehung  um  den  Bolzen  g,  so  übernimmt  sogleich  die 
Oberfläche  des  Schuhes  die  Stützung  der  Letternsäule  in  jS^  und  die 
unterste  entlastete'  Letter  wird  von  den  Haken  aj^  und  o^  herunteige- 
schoben,  durchfällt  die  Oeffnung  im  Schuh  und  legt  sich  mit  dem 
Fufs  auf  den  endlosen  Riemen,  mit  dem  Kopf  auf  das  Aufhalterplättchen, 
wird  aber  von  diesem  sofort  durch  den  laufenden  Riemen  abgezogen. 
Das  Aufhalterplättchen  hat  den  Zweck,  eine  Verdrehung  der  Typen 
bei  dem  Auffallen  zu  verhüten.  Hört  der  Seitendruck  auf  den  Schuh 
auf,  so  geht  derselbe  unter  Wirkung  der  Feder  qj^  wieder  in  die  durdi 
einen  Stift  begrenzte  Ruhelage  zurück;  der  Letternvorrath  sinkt  nach 
•und  die  unterste  Type  legt  sich  auf  die  Haken  a^,  a^  auf. 

Das  Zusammenführen  der  verstreut  auf  dem  Riemen  z  liegenden 
Lettern  erfolgt  durch  die  beiden  Riemen  s^  (Fig.  13).  Die  Lettern 
treten  mit  dem  Fufse  voran  in  den  Kanal  n  ein;  dieser  macht  eine 
Wendung  um  90^  nach  unten,  so  dafs  die  an  tiefster  Stelle  ankom- 
menden Lettern  senkrecht  stehen  und  durch  einen  Yorstofser  durch 
die  Setzrinne  nach  dem  Schifi*  befördert  werden  können.   Von  Interesse 
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ist  noch  die  Frage  nach  der  Geschwindigkeit  des  Sammelriemens.  Diese 
mofs  so  grofs  bemessen  werden^  dafs,  wenn  die  Letter  ans  dem  Be- 
hälter A\  der  letzten  Reihe  und  dann  die  Letter  A^  aus  der  ersten 
Reihe  (Fig.  13)  ausgestofsen  wird,  der  Einlauf  richtig  erfolgt.  Die  in 
etwa  ^2  ^'  ^^'  ausgeführte  Patentschriftzeichnung  zeigt  9  Speicher  in 
einer  Reihe;  10  Reihen  mufs  man  als  Minimum  annehmen.  Der  mit 
cc  bezeichnete  Abstand  in  Figur  13  ist  60°>°^.  In  der  Zeit  zwischen 
dem  Ausstofsen  desr  Letter  il|  der  zehnten  und  der  Letter  A^  der  ersten 
Reihe  mufs  sich  demnach  der  Riemen  um  mindestens  10  x  60  =  600<i>^°^ 
fortbewegt  haben.  Dazu  kommt  noch  eine  kleine  Strecke,  welche 
gleich  der  Lettemlänge  20°"!^  angenommen  werden  soll,  damit  der 
Kopf  der  vorangehenden  Letter  nicht  in  gleicher  Höhe  mit  dem  Fufse 
der  nachfolgenden  steht  Setzt  man  die  Leistungsfähigkeit  dieser 
Maschine,  wie  bei  der  Maschine  von  Prasch  sc&on  angenommen ,  zu 
12000  Lettern  in  1  Stunde,  so  ergibt  sich  die  Geschwindigkeit  v  des 

(60x:60\ 
^^^QQQ  j  =  2066mni^7  in  i  Secunde. 

Diese  Minimalgeschwindigkeit  ist  ungefähr  15mal  gröfser  als  unter 
den  gleichen  Voraussetzungen  bei  Prcuch^B  Maschine. 

In  Bezug  auf  den  Aufbau  weicht  die  Maschine  von  Jos.  Thome 
von  allen  übrigen  ab.  Die  Lettembehälter  sind  bei  dieser  in  einem 
dickwandigen  cjlindrischen  Rohre  angebracht,  wie  der  Grundrifs  Fig.  20 
Taf.  32  erkennen  läfst.  Der  Deutlichkeit  halber  sind  darin  nur  6  Be- 
hälter 8  angegeben;  nlian  hat  sich  die  Zahl  derselben  entsprechend 
vermehrt  zu  denken.  Fig.  21  gibt  einen  Lftngenschnitt  der  Maschine. 
Die  hier  zu  benutzenden  Lettern  sind  an  der  einen  Seite  mit  verschie- 
denen Einkerbungen  (Signaturen)  versehea,  welche  genau  mit  den  in 
den  Lettemkanälen  des  Setzcylinders  S^  vorhandenen  Leisten  überein- 
stimmen. Der  Setzcylinder  steht  fest;  er  wird  von  der  Säule  /  getragen. 
Die  herausgestofsenen  Lettern  gelangen  auf  einen  rasch  rotirenden 
Ring  y  und  nehmen  an  dessen  Bewegung  theil.  In  Folge  der  Gentri- 
fugalkraft  legen  sie  sich  an  die  dicht  an  den  Umfang  des  Rmges  heran- 
tretende Wand  2/f  an  und  gelangen  durch  eine  Oeffnung  in  disrselben, 
geleitet  von  der  Klinge  y^  (Fig.  20),  auf  den  Transportriemen  z^  welcher 
sie  einer  Setzrinne  zuführt  Ein  ähnlicher  Mechanismus  mit  gezahntem 
Rade,  wie  bei  der  Maschine  von  Wicks  beschrieben  wurde,  vermittelt 
die  Ueberführung  nach  dem  Setzschiff. 

Das  Ausstofsen  der  Lettern  erfolgt  hier  durch  MaschinenkrafL  Der 
Druck  auf  eine  der  bei  A  gelegenen  Tasten  läfst  die  Nase  a  der  langen 
Schiene  b  in  den  Bereich  einer  Schaufel  des  Rades  d  gelangen.  Die 
Stange  bewegt  sich  nach  rechts  und  bringt,  vermittelt  durch  Hebel 
und  Schnuren,  den  zugehörigen  Ausstofser  zum  Yorschiefsen.  Damit 
die  Stange  nicht  nach  oben  hin  ausweicht,  übernimmt  nach  dem  Nieder- 
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drücken  ein  am  vorderen  Ende  angebrachter  kleiner  Qnerboken  an 
einer  Schiene  die  Führung,  bis  das  Ausstofsen  besorgt  ist  Dann 
kommt  eine  andere  Schaufel  des  Rades  d  mit  der  schiefen  Ebene  der 
Nase  c  in  Berührung,  wodurch  die  Stange  6  gehoben  wird.  Die 
Schaufeln  fassen  nun  den  unteren  Haken  /  und  schieben  die  Stange 
wieder  in  die  Anfangslage.  Diese  Bewegung  wird  durch  die  Feder  e 
unterstützt;  Hauptaufgabe  derselben  ist  aber,  die  Stange  6  in  der 
Buhelage  zu  erhalten.  Der  ganze  Ausstofsapparat  erscheint  recht  um- 
ständlich,  was  zum  Theil  durch  die  Anwendung  von  Eiementarkraft 
herbeigeführt  ist  Der  Setz^  hat  dadurch^  wie  nicht  zu  bezweifeln, 
leichteres  Arbeiten.  Aber  die  vielen  Mechanismen,  namentlich  die  An- 
wendung der  Schnuren,  lassen  doch  Bedenken  wegea  sicherer  Wirkung 
des  Apparates  auftauchen. 

In  eigenthümlicher,  aber,  wie  Referent  glaubt,  nicht  empfehlens- 
werther  Weise  wird  bei  dieser  Maschine  die  Ftdlung  der  Lettemkanäle 
des  Setzcjlinders  S^  besorgt  Ueher  demselben  liegt  ein  Ablegecylinder  S^, 
dessen  Kanäle  die  Verlängerung  der  Kanäle  des  Setzcjlinders  bilden, 
aber  keine  Signaturleisten  besitzen  wie  jene.  Diese  Kanäle  werden 
vom  Umfange  aus  mit  abzulegendem  Satz  gefUllt  und  nun  erhält  der 
Ablegecylinder  schrittweise  Drehung,  so  dafs  jeder  Kanal  desselben 
nach  einer  vollen  Umdrehung  über  allen  Kanälen  des  Setzcjlinders  still 
gestanden  hat  Nehmen  wir  einmal  an,  dafs  die  unterste  Letter  eines 
Kanales  im  Ablegecjlinder  ein  „E^  sei,  so  kann  diese,  da  jede  Letter 
eine  besondere  Signatur  hat>  nur  in  den  E- Kanal  des  Setzcjlinders 
eintreten,  falls  dieser  nicht  ganz  gefUllt  ist  Wenn  nun  der  Kanal  im 
Setze jlinder  ziemlich  leer  ist,  mufs  die  Letter  eine  beträchtliche  Höhe 
durchfallen  und  ist  dabei  der  Gefahr  ausgesetzt,  sich  zu  wenden  oder 
festzuklemmen.  Bei  dünnen  Lettern  wie  „1^  und  ,,1^  oder  dünnen 
Spatien  wendet  Thome  auch  ein  in  den  Fufs  eingreifendes  Leistchen 
an  (vgl.  Fig.  20  bei  jSq),  um  das  Wenden  zu  verhüten.  —  Weiter 
glaubt  Referent,  dafs  die  Lettern  bei  dem  Schleifen  auf  der  Oberfläche 
des  Setzcjlinders  nnd  besonders  durch  das  Ueberschreiten  so  vieler 
Kanten  stark  abgenutzt  werden  müssen.  Als  Uebelstand  mufs  auch 
angesehen  werden,  dafs  man  nicht  im  Stande  ist,  einen  durch  starken 
Verbrauch  leer  gewordenen  Kanal  des  Setzcjlinders  rasch  zu  füllen. 
Dazu  gehört,  dafs  man  den  darüber  stehenden  Kanal  des  Ablege- 
ojlinders  leer  macht,  mit  der  entsprechenden  Letter  füllt  und,  nachdem 
diese  herabgesunken  sind,  den  oberen  Kanal  wieder  mit  abzulegendem 
Satz  versieht  Eine  derartige  aufsergewöhnliche  Füllung  dürfte  übrigens 
gar  nicht  so  selten  nothwendig  werden,  woraus  sich  der  Schlufs  ergeben 
würde,  dafs  die  Vereinigung  von  Setz-  und  Ablegemaschine  nnzweck- 
mäfsfg  ist.  Würde  man  diese  Setzmaschine  mit  den  allgemein  üblichen 
Tjpenrohren  versehen  und.  zur  Füllung  derselben  eine  Ablegemaschine 
dieses    Sjstemes    benutzen,   so    wäre   wenigstens    dieser   Uebelstand 
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beseitigt.    Ob  letzterer  so  grofs  ist,  wie  hier  angenommeD,  kann  allein 
die  ErfahroDg  entscheiden. 

In  Kürze  sei  nun  der  Setzapparai  von  Heirmch  PoUack  und  die 
Matriaensetsmoichine  von  H.  Hambrach  erwähnt 

Der  erstere  besitzt  ein  etwas  gegen  die  Verticale  und  nach  hinten 
übergeneigtes  Gestell,  in  dessen  oberen  Theil  Tjpenrohre  gewöhnlicher 
Form,  mit  der  schmalen  Seite  nach  yorn  zeigend,  untergebracht  sind. 
Dicht  vor  der  Mündung  dieser  Rohre  läfst  sich  eine  Setzrinne  auf 
Gleisen  hin-  und  herbewegen.  Deren  Rahmen  trägt  einen  Ausstofser^ 
welcher  für  alle  Speicher  in  Thätigkeit  kommt.  Bei  dem  Setzen  eines 
Buchstabens  hat  man  folgende  Grifife  auszuführen :  Einstellen  der  Setz- 
rinne vor  das  betreffende  Tjpenrohr  und  Ausstofsen  einer  Letter  durch 
Bewegung  eines  Hebels.  Eine  Zeiterspamifs  kann  dabei  kaum  sich 
ergeben,  da  auch  ein  häufiges  Auswechseln  der  Setzrinpen  noch  hinzu 
kommt. 

Die  Matrizensetzmaschine  ist  dazu  bestimmt,  Schrift  in  eine  plastische 
Masse  zu  vertiefen,  wovon  dann  ein  Abgufs  in  Lettemmetall  genommep 
wird.  Die  Maschine  besitzt  4  übereinander  gebaute  Supportschlitten, 
von  denen  der  untere  und  obere  nach  gleicher  Richtung  und  die  mittleren 
senkrecht  dazu  verschiebbar  sind.  Der  obere  Schütten  trägt  die  Druck- 
platte, über  welcher  die  Typenhalter  mit  mehreren  Alphabeten  schweben. 
Jede  einzelne  Tjrpe  kann  durch  einen  von  Hand  zu  führenden  Hebel 
bis  zur  erforderlichen  Tiefe  niedergedrückt  werden.  Die  Querver- 
schiebung des  oberen  Schlittens  erfolgt  bei  dem  Aufheben  des  er- 
wähnten Hebels  immer  von  selbst  in  der  gehörigen  je  nach  dem 
Buchstaben  verschiedenen  Gröfse.  Einstellung  einer  neuen  Zeile  ge- 
schieht mit  Hilfe  einer  Supportschraube.  Der  Apparat  erscheint,  trotz- 
dem er  recht  umständlich  ist  und  genaueste  Aufstellung  verlangt,  sehr 
wohl  geeignet  für  den  Satz  von  Büchertiteln  und  ähnlichen  Druck- 
sachen. 

Ein  weit  gröfseres  Interesse  erweckt  die  Typengiefs-  und  Setisimaschine 
von  Oi.  8am.  WeatcotU  Die  sämmtlichen  von  der  Maschine  verrichteten 
Arbeiten  können  in  drei  Gruppen  vertheilt  werden:  das  Giefsen,  das 
Abputzen  der  gegossenen  Lettern ,  das  Setzen  oder  Aneinanderreihen 
der  fertigen  Lettern.  Um  den  Gufs  einer  Letter  bewerkstelligen  zu 
können,  sind  folgende  Arbeiten  nöthig:  Es  wird  die  entsprechende 
Taste  einer  Klaviatur  niedergedrückt,  worauf  zunächst  der  Matrizen- 
stock, welcher  ein  mit  dem  Zeichen  der  Taste  correspondirendes 
Zeichen  trägt,  so  in  Stellung  gebracht  wird,  dafs  ein  weiterer  Apparat 
denselben  nach  der  Giefspumpe  befördern  kann.  Die  den  Körper  der 
Letter  bildenden  Formtheile  schliefsen  oder  öffnen  sich  hiernach  so 
weit,  als  es  die  Dicke  des  Buchstabens  erfordert,  und  nun  erfolgt  der 
Gufs  mittels  Giefspumpe.    Hierauf,  geht  die  Matrize  wieder  in  ihren 
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Speicher  zurück,  die  Form  öflFbet  eich  und  die  Letter  wird  sogleidi 
heraasgenommeD.  .  Das  Abputzen  derselben  hat  den  Zweek,  alle  Gurs« 
nähte,  den  Eingufs  und  etwa  vorhandene  Unebenheiten  zu  beseitigen. 
Das  Setzen  ist  hier  die  einfachste  Arbeit.  Die  Typen  entstehen  an 
einem  Punkte  und  brauchen  nur  an  einander  gereiht  und  mit  den  er- 
forderlichen, auch  durch  Oufs  hergestellten  Spatien  und  Ausschliefsungen 
versehen  zu  werden.  Westcott  will  sogar  dem  Setzer  das  Ausschliefsen 
mit  übertragen.  Derselbe  soll,  wenn  das  die  nahe  Vollendung  einer 
Zeile  angebende  Glockensignal  ertönt,  das  Wort  abtheilen  und* die 
Zeile  durch  Spatien  füllen  u.  s.  w.  Die  Einzelconstructionen  dieser 
Maschine,  sind  zum  Theil  in  {lochst  geistreicher  Weise  durchgeführt 
Aber  trotzdem  wagt  Referent  zu  behaupten,  dafs  Westcott  mit  dieser 
Combination  zu  weit  gegangen  ist  Was  würden  wir  wohl  zu  einer 
Maschine  zur  Herstellung  von  Stecknadeln  sagen,  deren  erster  Theil 
aus  dem  Tiegelofen  bestünde  und  deren  letzter  die  Nadeln  in  den  be- 
kannten ^Briefen^  ablieferte?  Der  Vergleich  hinkt  freilich;  aber  etwas 
ähnlich  liegen  die  Verhältnisse  bei  dieser  Lettemgiefs-  und  Setzmaschine. 
Es  sind  der  Arbeiten  zu  viele  gehäuft,  woraus  sich  die  im  Vergleich 
mit  einer  Letternsetzmaschine  und  einer  Giefsmaschine  recht  geringe, 
aber  in  Anbetracht  der  Combination  immerhin  achtungsvolle  Leistung 
von  300  bis  400  Lettern  in  1  Stunde  erklärt.  (Schlufs  folgt) 


Bübe's  Gelenkmafsstab. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  83. 

Zusammenlegbare  Mafsstäbe  werden  häufig  mit  federnden  Zungen 
an  den  Gelenken  versehen,  welche  die  gegenseitige  Lage  der  einzelnen 
Glieder  des  gestreckten  Mafsstabes  sichern,  weshalb  dieser  in  derselben 
Weise  gebraucht  werden  kann,  als  wenn  er  aus  einem  einzigen  Stück 
bestünde.  Eine  neue  Form  einer  solchen  Stellungsversicherung  fSr 
Gelenkmafsstäbe  wurde  von  Ck  Bube  in  Hannover  (♦D.  R.  P.  Kl.  42 
Nr.  14  289  vom  14.  December  1880)  angegeben.  Auf  dem  einen  Ende 
eines  Stabgliedes  Ä  (Fig.  1  Taf.  33)  ist  mit  I^ieten  s  ein  Stahlpläti- 
chen  C  aufgenietet,  welches  mit  4  parallelen  Schlitzen  versehen  ist 
.  Zwischen  je  zweien  dieser  Schlitze  ist  eine  Wulst  r  aus  dem  Plättchen 
herausgetrieben.  Das  Ende  eines  benachbarten  Stabgliedes  fi  (Fig.  2) 
ist  mit  einer  Platte  D  besetzt,  welche  mit  Oeffoungen  o  versehen  ist, 
deren  Entfernung  von  einander  jener  der  Wulste  r  der  Platte  C  gleich- 
kommt Werden  nun  die  Glieder  A  und  fi  so  auf  einander  gelegt, 
dafs  sich  die  Plättchen  C  und  D  berühren  und  dann  durch  einen  Ge- 
lenkstift a  verbunden,  so  schnappen  die  Wulste  r  jedesmal  in  die 
Oeffnungen  o  der  Platte  D  ein,  sobald  die  Glieder  A  und  fi  in  derselben 
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Richtung  liegen,  was  der  Fall  ist,  wenn  der  Mafsstab  ganz  gestreckt 
oder  ganz  zusammengelegt  ist  Aus  dieser  fixirten  Lage  können  die 
Glieder  nur  durch  Anwendung  eines  entsprechend  starken  Druckes 
gebracht  werden,  wobei  die  Wulste  r  zurückfedern  und  aus  den  Oeff- 
nungen  o  austreten. 

Aufser  gröfserer  Bequemlichkeit  im  Gebrauch  hat  die  Anwendung 
von  Plättchen  mit  federnden  Vorsprüngen  vor  der  Verwendung  federur 
der  Zungen  die  Möglichkeit  einer  solideren  Verbindung  der  Versicherung 
.mit  <leil  Stabgliedem  voraus. 


Mefstrommel  von  G.  H.  Weisbach  in  Chemnitz. 

«        Mit  eiaer  Abbildung  «uf  Tafel  33. 

C.  fl.  WeMach  in  Chemnitz  C*D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  15310  vom 
17.  März  1881)  wendet  bei  Mersmaschinen  für  Zeuge  getheilte  Trom- 
meln an^  deren  Hälften  A  und  B  (Fig.  3  Taf.  33)  einerseits  durch 
Gelenke  C,  andererseits  durch  Stellschrauben  D  zusammengehalten  wer- 
den. .  Mit  Hilfe  der  letzteren  sind  kleine  Aenderungen  des  Trommel- 
umfanges  erreichbar,  so  dafs  mit  ein  und  derselben  Mefstrommel  nach 
vorhergegangener  Regulirung  sowohl  dünne,  als  auch  dicke,  stark 
Auftragende  Stoffe  mit  gleicher  Genauigkeit  gemessen  werden  können. 


Rindenschälmaschine  für  Holzklötze;  von  Ferdinand 
Angermair  in  Ravensbnrg.   ' 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  33. 

Diese  bereits  in  der  Praxis  erprobte  Maschine  (*D.  R.  P.  KI.  55 
Nr.  8529  vom  6.  August  1879  und  Zusatz  Nr.  14  712  vom  21.  Januar 
1881)  ist  durch  Fig.  4  Taf.  33  dargestellt.  Die  zu  entschälenden  Klötze 
werden  auf  den  horizontalen,  mit  einer  Anzahl  Messer  yersehenen  und 
rasch  rotirenden  runden  Tisch  a  aufgelegt  und  gestützt  durch  die  ge- 
zahnten und  angetriebenen  Wendewalzen  6  und  die  in  einem  pendelnden 
Rahmen  untergebrachte  Druekwalze  c,  welche,  um  das  seitliche  Heraus- 
werfen der  Hölzer  zu  verbäten,  an  der  einen  Seite  mit  einer  breiten 
vorspringenden  Scheibe  versehen  ist.  Die  Wendewalzen  sind  vertical, 
die  Druckwalze  ist  seitlich  verstellbar,  um  sie  der  Dicke  der  Klötze 
anpassen  zu  können.  Die  Messer  stehen  in  der  Tischplatte  tangential 
zu  einem  um  die  Mitte  gelegten  Kreis  und  treten  bis  an  de&  äußeren 
Rand  und  an  die  innere  Vertiefung  heran,  wodurch  es  möglich  wird. 
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Im  lange  Klötze  erst  auf  die  Hälfte  und  dann  nach  dem  Wenden  fertig 
^u  sehiüen.  Die  Schraube  d  dient  dem  Hebel  e  als  Anschlag,  damit 
die  Scheibe  c  nicht  mit  den  Messern  in  Berührung  kommt. 

Auf  der  anderen  Seite  des  Tisches  ist  eine  Vorrichtung  angebracht^ 
welche  das  Schälen  gespaltenen^  oder  unregelmäfsig  geformten  Holses 
von  Hand  ermöglichen  soll.  In  einem  Rahmen  sind  zwei  senkrecht 
auf  einander  stehende  Reihen  /  und  g  von  auf  Stangen  leicht  drehbar 
geisteckten  Kugeln  angeordnet.  Ein  in  d^  Winkel  eingelegtes  Hols- 
stück  dreht  sich  in  Folge  des  Angriffes  der  Hesser  von  selbst  Der 
Arbeiter  ist  an  dieser  Stelle  jedenfalls  ziemlich  gefährdet 

Eine  solche  Maschine  war  auf  der  WOrttembergischen  Landes- 
gewerbeausstellung in  Stuttgart  1881  von  Jos.  Uhl  in  Ravensburg  aus- 
gestellt .  A.  L, 


Hilfsapparat  znm  Anlegen  schmaler  Bttcher,  Karten  n.  dgL 
in  der  PapierschneidemascMne. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  33. 

Einen  recht  zweckmäfsigen  Hilfsapparat  für  PapierschneidmasdiineD 
der  Buchbinder  hatte  L.  Hussong  in  Stuttgart  (*  D.  R.  P.  El.  11 
Nr.  9253  vom  04.  August  1879)  auf  der  Württembergischen  Landea- 
gewerbeaussteliung  1881  vorgeftlhrt  Papiere,  Karten  oder  Bücher  von 
geringerer  Breite  als  der  Prefsbalken  können  in  der  Maschine  nicht 
mehr  gegen  den  Anstofswinkel  geschoben  werden.  In  solchem  Falle 
verleimte  bisher  der  Buchbinder  die  zu  beschneidenden  Papiere'  auf 
einer  Seite  mit  einem  Streifen  Papier,  um  Verschiebung  derselben  zu 
verhüten,  und  legte  vor  den  Anstofswinkel  ein  Stück  Holz.  Trotz 
dieser  Vorsieh tsmafsregel  kann  aber  eine  Verschiebung  eintreten,  da 
das  Holz  geringere  Dicke  besitzen  mufs,  als  der  zusammengeprefste 
Stofs^  auch  gelingt  es  nur  bei  einiger  Aufmerksamkeit  und  Sorgfalt, 
eiüen  parallelen  bezieh,  rechtwinkligen  Schnitt  zu  machen.  Der  kleine, 
in  Fig.  5  und  6  Taf.  33  dargestellte  Apparat  beseitigt  nun  diese  Debel- 
stftnde  vollkommen.  In  einen  rechteckigen  gufseisemen  Rahmen  a 
sind  eine  Anzahl  Flügel  6  drehbar  eingesetzt;  dieselben  werden  durch 
Spiralfedern  c  immer  nach  aufsen  gedrängt;  die  äufserste  Stellung  ist 
durch  einen  Anschlag  begrenzt.  Wie  der  Querschnitt  zeigt,  fallen  die 
Seitenflächen  der  Flügel  mit  den  Seitenwänden  des  Rahmens  in  eine 
Ebene.  Stellt  man  nun  den  Apparat  mit  seiner  Langseite  gegen  den 
Anstofswinkel,  so  legen  sich  die  zu  beschneidenden  Papiere  gegen  die 
Flügel  b  an,  welche  vor  dem  niedergehenden  Prefsbalken  so  weit  als 
erforderlich  durch  I^iederdrehen  ausweichen.    Dadurch  sind  sämmtliche 
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Papiere  jederzeit  an  der  Rückseite  in  genügender  Weise  gestützt,  so 
dafs  sich  z.  B.  auch  der  Rest  eines  Papierblockes  in  schmale  Streifen 
sicher  zerschneiden  läfst.    (Vgl.  S.  36  d.  Bd.) 


Zur  Herstellung  von  Zellstoif. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  33. 

um  das  nach  vollendetem  Kochen  von  Stroh,  Holz,  Alfa  u.  dgl.  mit 
Natronlauge  in  dem  Stoff  zurückbleibende  Natron  zu  gewinnen^  empfiehlt 
Ernst  IRrehner  in  Aschaffenburg  (*  D.  R.  P.  Kl.  55  Nr.  15  645  yom 
19.  Januar  1881)  die  in  Fig.  7  und  8  Taf.  33  dargestellte  Auslauge- 
Vorrichtung,  Unter  dem  Stoffgefäfs  0  mit  Siebboden  s  und  Siebdeckel  m 
stehen  6  oder  mehr  geschlossene  Laugenbehälter  /  bis  VI  mit  bis  auf 
den  Boden  reichenden  Standrohren.  Der  unter  dem  Siebboden  s  ge- 
legene Raum  des  Gefftfses  O  ist  mit  den  Laugebehältem  durch  Hähne 
1  bis  6  yerbunden.  An  die  Standrohre  schliefsen  Hähne  a  und  ein 
Yerbindungsrohr  an,  welches  nach  der  einen  Seite  hin  in  ein  Warm- 
wasserrohr mit  Hahn  H  und  nach  der  anderen  Seite  über  dem  Oefäfs  0 
in  eine  Rohrbrause  8  endigt^  die  um  ein  Kugelgelenk  hochgeschlagen 
werden  kann.  Femer  gestattet  der  Hahn  n,  aus  O  unterhalb  des 
Siebbodens  s  Lauge  abzulassen.  Das  mit  Hauptventil  V  versehene 
Dampfrohr  kann  durch  Ventile  v  mit  den  Laugebehältem  verbunden 
werden. 

Beim  Betriebe  enthält  der  Behälter  I  die  stärkste,  VI  die  schwächste 
der  früher  gewonnenen  Laugen.  Man  schafft  nun  den  Stoff  heifs  vom 
Kocher  in  das  Oefäfs  0,  befestigt  über  dem  Stoff  das  Sieb  m,  bringt 
die  Brause  iS  in  die  wagrechte  Lage,  öffnet  Hahn  F,  sowie  v  und  a 
des  Behälters  7,  während  alle  übrigen  Hähne  geschlossen  sind.  Durch 
Eintreten  von  Dampf  in  I  wird  nun  die  stärkste  Lauge  durch  das 
Standrohr,  Hahn  a,  das  Verbindungs-  und  Steigrohr  nach  der  Brause  iS 
gedrückt  und  von  dieser  über  den  Stoff  in  0  gleichmäfsig  vertheilt; 
die  Oröfse  der  Laugenbehälter  ist  so  berechnet,  dafs,  nachdem  die 
ganze  Lauge  von  1  nach  0  übergetrieben  ist,  das  Sieb  m  eben  von 
Lauge  bedeckt  ist.  Nun  schliefst  man  F,  v  und  a,  öffnet  Hahn  n 
und  läfst  die  concentrirte  braune  Lauge  nach  dem  Yorrathsbehälter 
oder  Abdampfofen  abfliefsen.  Jetzt  öffnet  man  Ventil  F  und  die 
Hähne  v  und  a  des  Behälters  J/,  treibt  den  ganzen  Lihalt  von  II 
nach  O  über,  öffnet  darauf  Hahn  1  des  ersten  Laugebehälters,  nach- 
dem man  wieder  Ventil  F  und  Hahn  v  und  a  des  Behälters  11 
geschlossen  hatte.  In  /  ist  durch  Abkühlung  etwas  Dampf  niederge- 
schlagen-, die.  dadurch  entstandene  Luftleere  saugt  bei  Oeffnung  von 
Hahn  1  sofort  die  Lauge  von  0  ab^  beim  Ablaufen  der  Lauge  von  O 
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nach  I  mufs  nun,  sobald  das  Saugen  aufhört,  das  Lufthähuchen  x 
geöfihet  werden,  bis  alle  Lauge  von  0  nach  I  abgelaufen  ist  Nun- 
mehr wird  Hahn  x  und  1  geschlossen,  Ventil  V  und  Hahn  v  und  a 
des  Behftlters  III  geöffnet,  so  dafs  der  Inhalt  von  III  nach  G  auf- 
steigt; man  schliefst  dann  die  3  Hähne  wieder,  öffnet  Hahn  2  und 
Lufthahn  jc,  so  dafs  die  auf  III  vorher  gewesene  Lauge  von  Q  nach  II 
fliefst;  auf  dieselbe  Weise  kommt  Inhalt  IV  auf  0  und  dann  nach  UJ, 
Inhalt  Fauf  G  und  dann  nach  IV ^  Inhalt  FI  auf  G  und  dann  nach  F. 
Zum  Schlufs  wird  Hahn  H  geöffnet  und  man  läfst  vom  Warmwasser- 
behälier  durch  die  Brause  S  helfses  Wasser  langsam  auf  O  spritzen, 
bis  der  Siebboden  m  mit  Wasser  bedeckt  ist;  dann  wird  H  geschlossen, 
Hahn  6 ,  schliefslich  auch  Lufthahn  x  geöffnet ,  bis  wieder  alles  heifse, 
etwas  braun  gewordene  Wasser  nach  VI  abgeflossen  ist  Damit  ist 
die  eine  Kochung  yöUständig  entlaugt  und  wird  nun  der  reine  Stoff 
aus  0  entfernt  Bei  ferneren  Kochungen  verföhrt  man. in  ganz  glei- 
cher Weise. 

Nach  Kirchner  bedingen  die  sonst  zum  Auslaugen  verwendeten 
Shank^schen  Kästen  ein  längeres,  meist  24  Stunden  dauerndes  Ver- 
bleiben d6s  Stoffes  in  denselben,  so  dafs  die  Laugen  abgekühlt  und 
der  Stoff  durch  Staub  u.  dgl.  beschmutzt  wird.  Die  kalte  Lauge 
kommt  mit  dem  heifsen  Stoff  aus  dem  Kocher  zusammen,  so  dafs 
sich  die  Zelle  bräunt,  verholzt  und  schwer  bleichbar  wird.  Nach  dem 
ftrc/mer'schen  Verfahren,  kann  man  dagegen  ohne  Anwendung  von 
Pumpen  in  2  bis  3  Stunden  die  ganze  Arbeit  des  Entlaugens  und  zwar 
in  vollkommener  Weise  mit  nur  1  Mann  machen.  Die  ganze  Opera- 
tion geschieht  warm ,.  da  die  gegen  Abkühlung  geschützten  Gefäfse  mit 
Hilfe  des  verwendeten  Dampfes  die  Laugen  in  hoher  Temperatur  ei^ 
halten.  Der  Stoff  ist  durch  die  bedeutend  abgekürzte  Zeit  und  durch 
ein  aufgelegtes  Sieb  einem  Verschmutzen  in  viel  geringerem  Mafse 
ausgesetzt  Man  erhält  daher  einen  helleren  \  reineren  Stoff  mit  elasti- 
scher, leicht  bleichbarer  Faser  und  gewinnt  nahezu  das  ganze  an  der 
Faser  hängende  Natron  in  Form  schwerer  brauner  Laugen  zurück, 
dessen  Regenerirung  im  Ofen  sich  wohl  lohnt 

0.  Lunge  bestätigt  in  der  Papierzeitung  ^  1882  S.  4  den  ungemein 
grofsen  Verbrauch  von  Esparto  in  englischen  Papierfabriken,  von  denen 
es  mit  Ausnahme  der  all^rfeinsten  Brief-  und  Banknotenpapiere  sowohl 
für  feine  Papiersorten,  als  auch  für  Zeitungspapier  gebraucht  wird. 
Im  ersteren  Falle  wird  es  für  sich  oder  in  Mischung  mit  Lumpen,  im 
letzteren  Falle  in  Mischung  mit  dem  4  oder  5  fachen  an  Strohstoff 
und  noch  billigeren  Stoffen  angewendet  Seine  ausgezeichnete,  lange 
und  feste  Faser  befähigt  es  dazu,  einem  kurzen  Stoffe  bedeutend 
gröfsere  Festigkeit  zu  gebeur  Dabei  nimmt  es  die  beste  Bleiche  an 
und  gibt  ein  nachhaltig  weifses  Papier. 
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Uebrigens  yerhalten  sich  nicht  alle  Sorten  von  Esparto  gleich; 
namentlich  ist  in  der  Regel  das  spanische^  welches  auch  dünnere 
Stengel  hat^  weniger  lang  und  zu  besseren  Papiersorten  geeignet  als 
das  algierische,  welches  speciell  den  Namen  ^Alfa^  fahrt,  aber  im 
Orofshandel  ebenfalls  unter  denn  Namen  ,,Esparto^  mit  inbegriffen  ist; . 
noch  gröber  ist  die  Faser  der  aus  Tunis  kommenden  Waare,  so  dafs 
auch  der  Preis  des  spanischen  Esparto  am  höchsten,  der  des  tunesi- 
schen am  niedrigsten  steht. 

Die  Verarbeitung  von  Esparto  ist  ungleich  leichter  und  billiger 
als  die  von  Stroh;  nur  mufs  dasselbe  vorher  sorgfältig  durch  2 maliges 
Auslesen  von  Wurzeln  und  von  Unkraut  gereinigt  werden,  was  durch 
weibliche  Arbeit  im  Accord  gemacht  wird.  In  den  Ballen  von  Esparto, 
wie  sie  aus  Spanien  kommen,  finden  sich  inwendig  oft  ganze  Haufen 
von  Wurzeln,  Schuhe  mit  dicken,  noch  dazu  stark  mitKoth  belegten 
Sohlen,  altes  Eisen  u.  dgl.  Das  ausgelesene  Esparto  wird  nun  un- 
zerschnitten  in  den  Kochkessel  gebracht  und  mit  Natronlauge  ge- 
kocht. Dabei  sind  Drehkessei  nicht  so  gut  als  feststehende,  weil  sich 
der  Stoff  darin  leicht  zu  Graupen  ballt  Hochdruck  ist  nicht 'erforder- 
lich. Dabei  braucht  der  Stoff  nur  Vs  ^^^  ^k  ^^^  Menge  Aetznatron, 
welche  für  das  gleiche  Gewicht  Stroh  erforderlieh  ist.  Die  innerhalb 
weniger  Stunden  völlig  weichgekochte  Masse  bildet  einen  ausgezeich- 
neten Halbstoff,  welcher  im  Hollftnder  vermählen,  gebleicht  und  in 
Ganzzeug  verwandelt  wird.  Wenn  man  anderen  Stoff  dazu  mischen 
will,  so  mufs  man  beide  für  sich  mahlen  und  sie  erst  in  der  Zeug- 
bütte mengen.  Die  Kochlaugen,  sogar  die  Wasch wässer,  wenn  man 
methodisch  gewaschen  hat,  werden  verdampft,  der  Rückstand  wird  ver- 
kohlt und  ein  grofser  Theil  der  Soda  auf  diesem  Wege  wiedergewonnen. 

So  sehr  nun  auch  die  Einführung  des  Espartograses  in  die  deut- 
schen Papierfabriken  als  vollkommen  ebenbürtiges  Ersatzmittel  für 
Hadern  zu  begrüfsen  wäre,  so  sind  doch  die  entstehenden  Schwierig- 
keiten sehr  bedeutend.  Die  Angabe,  dafs  das  Ammoniaksoda-Y erfahren 
die  Herrschaft  der  Engländer  auf  diesem  Gebiete  brechen  und  dem 
deutschen  Papierfabrikanten  dieselben  günstigen  Bedingungen  wie  dem 
englischen  gewähren  würde,  ist  nach  Lunge  nicht  richtig,  da  daa  zur 
Verarbeitung  des  Esparto  erforderliche  Aetznatron  ausschliefslich  nach 
dem  Leblanc'schen  Verfahren  erhalten  wird  und  die  Herstellung  aus 
Ammoniaksoda  sich  kaum  lohnen  würde.  Sollte  jedoch  das  Ammoniak- 
verfahren mittels  neuer  Verbesserungen  über  das  Leblanc- Verfahren 
den  Sieg  davon  tragen ,  so  würden  gewifs  die  Engländer  mittels  ihrer 
grofsen  Geldmittel  und  ihrer  unvergleichlichen  natürlichen  Vortheile 
in  Bezug  auf  den  Preis  der  Rohstoffe  und  die  Verschifitmg  der  Pro- 
duote  ebenfalls  Ammoniaksoda  und  zwar  stets  billiger  als  die  Deut- 
schen erzeugen.  Ohne  den  Schutzzoll  wäre  weder  heute,  noch  dann 
die  deutsche  Soda  mit  der  englischen  concurrenzfähig,  wenn  nicht  der 
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höhere  Werth  der  Salssfture  in  Deutschland  da«  Gewicht  in  die  andere 
Wagschale  wirft;  jedenfalls  aber  mufs  der  deutsche  Papierfafafikant 
diesen  SchutsioU  sowie  Fracht  und  Spesen  bezahlen  und  ist  um  so 
viel  dem  englischen  gegenüber  stets  im  Nachtheile. 

Oleichwohl  dürfte  der  höhere  Preis  der  Soda  und  des  Chlorkalkes 
kein  Hindemifs  für  die  Einführung  des  Esparto  sein^  da  schon  j^st 
die  Herstellung  von  Strohstoff  und  Holzzellstoff  in  Deutschland  ver- 
breitet ist,  obwohl  dieselben  weit  mehr  Soda  als  das  Esparto  bean- 
spruchen. Bei  noch  weiterer  Vervollkommnung  der  Wiedergewinnimg 
der  Sodalaugen  wird  der  wirkliche  Verbrauch  von  Soda  noch  geringer 
werden.  Als  ernstliches  Hindemifs  einer  ausgedehnten  Verwendung 
von  Esparto  in  Deutschland  sind  dagegen  die  weit  ungünstigeren 
Frachtverhftltnisse  ftlr  den  Bezug  des  Esparto  zu  bezeichnen ,  in  Folge 
deren  dasselbe  in  deutschen  Häfen  immer  erheblich  theurer  zu  stehen 
kommt  als  in  England.  Immerhin  dürften  die  den  Haupthftfen  nahe 
liegenden  Fabriken  dasselbe  noch  mit  Vortheil  verarbeiten  können,  um 
die  kurze  Faser  des  Strohes  und  des  Holzzellstoffes  zu  verbessern. 

In  einer  von  Lunge  vor  einigen  Jahren  am  Tyne  eingerichteten 
Fabrik  wurden  die  ohnehin  stark  kaustischen  Mutterlaugen  der  Soda- 
fabrikation zugleich  mit  der  nöihigen  Menge  von  regenerirter  Soda 
völlig  kaustisch  gemacht  und  nach  der  daneben  liegenden  Halbseog- 
fabrik  gepumpt  Die  Waschwässer  vom  Kalke  wurden  zur  Verdün- 
nung der  Lauge  auf  den  richtigen  Orad  gebracht  Man  ersparte  also 
die  Kohlen  ftir  das  Eindampfen,  Arbeitslohn,  Verschleifs  der  Apparate 
und  sämmtliche  Verpackung,  während  als  Fracht  nur  die  geringen 
Kosten  des  Pumpens  anzusehen  waren.  Femer  wurde  durch  Einleiten 
von  Chlor  in  Kalkmilch  flüssiger  Chlorkalk  hergestellt  und  dieser 
ebenfalls  durch  Röhren  in  die  Halbzeugfabrik  hinübergeleitet  Unter 
so  günstigen  Verhältnissen  werden  allerdings  nur  wenige  Fabriken 
arbeiten  können.  Im  Durchschnitt  erforderten  100  Th.  sortirtes  Esparto 
1^5  Th.  SOprocentiges  Aetznatron,  ohne  Rücksicht  auf  die  Wieder 
gewinneng  des  Natrons,  und  10  bis  12  Th.  35procentigen  Chlorkalk. 
Als  Ausbringen  an  reinem  Ganzzeug  geben  100  Th.  spanisches  ausge- 
lesenes Esparto  42  bis  50,  algierisches  nur  40  bis  50  Th. 


üeber  Apparate  znr  Entfettung  der  Knochen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  33. 

Tk.  Rkhtera  in  Breslau  (*D.  R.  P.  Kl  23  Nr.  14  934  vom  3.  Deoem- 
ber  1880)  verwendet  zum  Entfetten  der  Knochen  zwei  aus  starkem 
Blech  hergestellte  Gefäfse  Ä  und  B  (Fig.  9  und  10  Taf.  33)  mit  doppel- 
tem Boden,   welche  je  in  einem  weiteren,   oben  offenen  Geftfse  C 
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fliehen  und  mit  Vacuuinnietor  L  yeneben  «ind.  Die  Gefftfise  A  und  B 
werden  nun  durch  die  yerschliefsbaren  Oefihungen  F  mit  Knochen 
gelullt,  welche  auf  den  SiebbOden  £^  zu  liegen  kommen^  dann  flchliefst 
man  alle  Hähne  bis  auf  a  und  e  und  set^t  die  Luftpumpe  D  in  6an^. 
let  ^n  genügendes  Yacuum  in  A  entstanden,  so  l&Tirt  man  Wasser  aus 
dem  Greftfs  H  durch  Oeffben  des  Hahnes  m  in  den  Baum  B  eintreten, 
schliefst  m  und  öffiiet  den  Dampfhahn  r.  Der  in  den  Zwischenraum  0 
eintretende  Dampf  bringt  das  in  B  enthaltene  Wasser  zum  Sieden  und 
mit  dem  in  A  sich  entwickelnden  Wasserdampf  wird  die  darin  befind- 
liche Luft  mittels  der  Luftpumpe  D  durch  Hahn  e  entfernt  Dann  setzt 
man. die  Luftpumpe  aufser  Betrieb,  schliefst  alle  Hähne  bis  auf  n,  so 
dafs  das-LösungsmitteL,  Benzin,  Schwefelkohlenstoff  u.  dgl.  von  0  nach 
B  übertritt  Der  Hahn  n  wird  zugedreht,  das  Benzin  durch  Einlassen 
von  Wasserdampf  in  den  Raum  0  .verdunstet,  der  Wasserhahn  /  ge* 
Offnet,  so  dafs  kaltes  Wasser  in  das  Gefäfs  C  tritt  und  sich  das  fett- 
haltige Benzin  im  Räume  B  verdichtet  Nachdem  dann  das  Wasser 
aus  C  abgelassen  ist,  iäfst  man  wieder  Dampf  in  0  eintreten;  die  so 
entwickelte  Hitze  verdunstet  das  Benzin,  welches,  die  Luftpumpe  D 
mit  Hilfe  der  geöffneten  Hähne  a  und  c  nach  B  hinüberdrückt  B  ist 
inzwisdien  in  gleicherweise,  wie  bei  A  angegeben,  luftleer  gemacht; 
dort  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang  wie  in  A.  Unterdessen  wird 
durch  Oefinung  des  Lufthahnes  x  das  Yacuum  in  A  aufgehoben  und 
man  kann  nun  das  abgeschiedene  Fett  durch  den  Hahn  z  ablassen. 
Die  entfetteten  Knochen  werden  durch  F  entfernt  und  frisches  Material 
eingefüllt,  so  dafs  in  A  der  Entfettungsprocefs,  wenn  er  in  £  beendigt 
ist,  von  neuem  beginnen  kann. 

Auf  diese  Weise  ist  ein  ununterbrochener  Betrieb  möglich  und 
das  Benzin  u.  dgl.  wandert  ohne  Verlust  von  einem  Gefftfs  in  das 
andere.  An  Stelle  der  Hähne  können  auch  entsprechende  Ventile  an- 
gebracht werden ;  ebenso  Iäfst  sich  beim  Verdunstungsprocefs  die 
künstliche  Erhitzung  durch  Dampf  entbehren,  wenn  man  ein  enisprechend 
grofses  Vacuum  erzeugt,  in  welchem  das  Benzin  u.  dgl.  schon  bei  der 
gewöhnlichen  Lufttemperatur  in  Gasform  verwandelt  wird. 

Davidsöhn  bestreitet  in  der  Chemischen  Industrie^  1881  S.  188  die. 
Angabe,  dafs  das  SeUsam'aciie  Verfahren  der  Knpchenentfettung  (1880 
238*321)  5  Proc.  Fett  mehr  gebe  als  das  Auskochen.  Er  erhielt 
bei  entsprechenden  Versuchen  durch  Auskochen  piit  Wasser  eine  Fett- 
ausbeute von  2,8  bis* 4)1  Proc,  durch  Benzin  4',9  bis  6  Proc,  von 
einer  anderen  Enochensorte  durch  Auskochen  2,3  bis  3,8  Proc,  durch 
Benzin  3,43  bis  4,67  Proc. 

Juncker  bat  zwar  4  Proc  Fett  mehr  erhalten  als  mit  Wasser,  hebt 
aber  hervor,  dafs  der  aus  den  so  behandelten  Knochen  gewonnene 
liCim  dunkel  und  brüchig  sei  und  eine  geringe  Bindekraft  besitze.  Zu 
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berücksichtigeD  ist  auch  der  BenziDTerlust  von  etwa  0^5  Proe^  so  dafs 
der  finanzielle  Vortheil  des  SdUam'Bchen  Verfahrens  nicht  bedeutend 
ist.  Auch  ist  das  mit  Benzin  oder  Schwefelkohlenstoff  erhaltene  Fett 
minder  gut  verkäuflich  als  das  durch  Kochen  mit  Wasser  dargestellte 
während  durch  ersteres  Verfahren  die  Knochen  Stickstoff  reicher  bldben. 

Deifa  (1861  159  436)  entfettete  die  Knochen  bereits  ToUständig 
mit  Schwefelkohlenstoff.  Da  aber  das  erhaltene  Knochenfett  einen 
sehr  üblen  Geruch  behielt,  der  Leim  und  die  Knochenkohle  auch  minder 
gut  als  bei  Behandlung  mit  Wasser  waren,  so  ist  dieses  Verfahren 
▼erlassen  worden.  Zudem  behauptet  E,  van  Ha/ßcht  im  Seifenfabrikant^ 
1881  S.  282,  dafs  Schwefelkohlenstoff  nicht  unter  einem  Druck  von 
10»^  angewendet  werden  könne,  da  sich  der  Schwefelkohlenstoff  unter 
einem  solchen  Druck  durch  die  Reibung  entzflnden  wttrde.  Er  empfiehlt 
daher  die  Anwendung  von  Benzin,  welches  zu  diesem  Zweck  zuerst 
i.  J.  1875  Yon  Bolder  und  Ädamaon  in  Philadelphia  angewendet  wurde^ 


üeber  Neuerangen  im  EisenhUttenwesen. 

PatenUlane  18.    Mit  AbbUdungen  im  Text  und  auf  Tafel  33. 
(FortsetzuDg  des  Berichtes  S.  121  Bd.  242.)  . 

Auf  der  Herbstversammlung  des  Iran  and  Sted  InstiMe  (ygl.  En- 
Sftneer,  1881  Bd.  52  *S.  271  ff.)  sprach  W.  D.  Allen  aus  Sheffield  Qber 
eine  beim  Bessemern  benutzte  mechaniteke  Vor- 
richtung,  um  eine  innige  Mischung  des  in  die  Qie/s- 
Pfanne  ausgegossenen  MetaUes  mit  dem  Spiegdeisen 
oder  dem  Ferromangan  «u  erztefen..  Der  Apparat 
besteht  aus  einer  verticalen  Welle,  welche  an  einer 
passenden  Stelle  der  Giefsgrube  in  zwei  Wand- 
lagem  gelagert  ist  und  mittels  Kegelräder  a  von 
irgend  einem  Motor  aus  in  Umdrehung  versetzt 
werden  kann«  In  den  unteren  Theil  des  Wellen- 
schaftes wird  ein  Bolzen  eingesietzt,  dessen  unteres 
Ende  zwei  schraubenförmig  gebogene  Flügel  yon 
etwa  630mm  Länge,  130™"»  Höhe  und  12»am  Dicke 
trägt  Befindet  sich  das  Metallgemisch  in  der  Giefspfanne,  so  dreht 
man  diese  unter  den  Apparat,  hebt  sie,  bis  der  Bolzen  und  die  Flfigel 
unter  der  Schlackendecke  in  das  Metallbad  eintauchen,  und  yersetzt 
die  Welle  in  Umdrehung.  Bolzen  und  Flügel  sind  mit  feuerfestem 
Thon  umkleidet  und  dann  geschwärzt  Während  der  Drehung  kann 
man  behufs  Tollständigerer  Erreichung  des  Zweckes  die  Giefspfanne 
auf-  und  absteigen  lassen.    Bei  diesem  Vorgang  werden  grofse  Mengen 


I 


Digitized  by 


Google 


üeber  Nenernngen  im  Eisenhüttenwesen.  399 

theils  mechanisch  eiogescUosseneD^  theils  durch  die  innigere  Mischung 
des  Spiegeleisens  bezieh.  Ferromangans  mit  dem  Bessemermetall  neu 
erzeugten  Gases  frei.  Die  aus  dem  so  behandelten  Metall  gegossenen 
Blöcke  sind  vollkommen  gesund,  ohne  Blasen,  und  geht  das  Giefsen 
ebenso  ruhig  wie  das  von  Tiegelgufsstahl  von  statten.  In  den  Werken 
der  Henry  Bessemer  Company  in  Sheffield  ist  ein  solcher  Apparat  schon 
seit  3  Jahren  in  Thätigkeit.  —  Eupd/wie&er's  Vortrag  ist  bereits.  S.  42 
d.  Bd.  wiederg^eben. 

In  einem  auf  derselben  Versammlung  von  8.  0.  Thomas  und  Gftl- 
chrüt  gehaltenen  Vortrage  wurde  darauf  aufmerksam  gemacht,  dafs  beim 
basischen  Procefs  das  Ausbringen  für  jedes  Birhenfutter  geringer  ist 
als  beim  sauren  Verfahren  und  dafs  in  Folge  dessen  Einrichtungen 
zum  öfteren  und  leichteren  Auswechseln  der  Birnen  getroffen  werden 
müssen,  dafs  jedoch  eine  Vergröfserung  der  Dampfkessel-,  Geblfise- 
maschinen-  und  der  Erahn-Anlagen  beim  Arbeiten  mit  basischem 
Futter  nicht  nothwendig  ist.  In  Deutschland  macht  je  eine  von-  zwei 
mit  3  Birnen  versehenen  Giefsgruben  in  24  Stunden  24  und  mehr 
Hitzen.  In  einer  nach  dem  Hollej'schen  System  gebauten  Anlage 
(vgl.  1881  239^^132)  mit  2  Birnen  würde  die  Zahl  der  Hitzen  auf  50 
steigen  können.  Es  hängt  dies  von  der  Dauer  des  Futters  ab.  Grofse 
Ausbesserungen  am  Futter  müssen  jetzt  nach  35  bis  90,  durchschnittlich 
nach  56  Hitzen  vorgenommen  werden.  Richards  bessert  die  Birnen 
mittels  eines  flüssigen  Gemisches  von  Kalkstein  mit  Theer  aus,  ohne 
erstere  abzukühlen.  Man  ist  dadurch  im  Stande,  ein  ganz  abgenutztes 
Futter  in  15  Stunden  wieder  herzustellen.  Die  basischen  Böden  halten 
gewöhnlich  wie  die  sauren  14  Hitzen  aus;  besondere  Düsen  werden 
nicht  eingesetzt,  sondern  der  Boden  um  Stahlstäbe  gestampft.  Im 
Durchschnitt  braucht  man  auf  It  Stahl  etwas  weniger  als  50^  feuer- 
festes Material.  Diesem  steht  ein  Verbrauch  von  30^  an  Ganister  und 
Düsen  beim  sauren  Procefs  gegenüber.  Der  Aufwand  an  Kohle  für  l^* 
feuerfesten  Materials  beträgt  beim  basischen  Verfahren  850^  bis  3^^5. 
Auf  einigen  Werken,  wo  das  Material  im  Cupolofen  gebrannt  wurde, 
brauchte  man  750  bis  1050^  Kokes  für  1^  feuerfesten  Materials.  Bei 
guten  Ofenconstructionen  scheinen  jedoch  12001^  Kohlen  oder  8001^ 
Kokes  zu  gCDÜgen.  Die  Kosten  des  basischen  Materials  belaufen  sich 
je  nach  der  Gegend  auf  20  bis  27  M.  für  1^,  eingerechnet  den  Theer, 
auf  1,50  M.  für  1^  fertigen  Stahles.  An  Zuschlagskalk  braucht  man  im 
Durchschnitt  13,5  bis  17,5  Procent  des  Roheisens  oder  150^^  fUr  It 
Stahl.  Die  Schlacke  kann  man  als  Zuschlagsmaterial  beim  Hochofen 
verwerthen  und  ersetzt  sie  wegen  ihres  Eisen-,  Mangan-,  Kalk-, 
Magnesia-  und  Phosphorgehaltes  mehr  als  eine  gleiche  Menge  Kalk- 
stein. Der  Abbrand  beträgt  im  Durchschnitt  15  gegen  12  Proc.  beim 
sauren  Verfahren.    Die  Dauer  des  Blasens  einschliefslich  Nachblasen 
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betragt  13  bis  25,  im  Dorcbsehniti  18  MinuteiL  In  den  meiBieo  Wedken 
wird  weifses  Roheisen  yerblaseo.  Richatd$  un  Eston  jedoch  bfloulxl 
weibes,  graaes  and  yerschiedenÜiGh  haibirtes  Roheisen,  Zu  Creosot 
and  in  Eston  wird  das  Eisen  direct  vom  Hochofen  genomm^. 

Einige  interessante  Angaben  flb^  die  HomogmHäi  von  iStaUUdefcen 
gab  O.  J.  Sneka  aus  Workington  (vgl.  Engineering^  1881  Bd.  32  a397> 
Angeregt  durch  frühere  Yersuehe  von  StMs^  nach  weldien  in  aieh 
abkühlenden  Stahlblöcken  Kohlenstoff,  Schwefel  und  Phosphor  sich 
in  dem  am  längsten  flüssig  bleibenden  Kerne  des  Gufsblockes  an- 
sammeln', stellte  Sneka  einen  Stahlblock  von  3^^130  Höhe  und  470°» 
Seitenläbge  her.  Derselbe  bestand  aus  absichtlich  gröfsere  lfei^e& 
Unreinigkeiten  enthaltendem  Bessemerstahl  und  wurde  in  der  Saadfoim 
einem  fast  48stündigen  Erkalten  überlassen.  Sodann  wurde  eiiie 
Scheibe  535nun  yom  Kopfe  und  eine  andere  llO^un  vom  Bodeo  abge- 
schnitten. Wiüirend  erstere  ein  vollständig  blasiges  Aussehen  hatte, 
war  letstere  vollkommen  dicht  Von  beiden  Stücken  genoDUBene 
Bohrproben  hatten  folgende  ZusammensetBong: 

Kopf 
Eisen 98,804    . 

0,760    . 


^WeE.toirjaid.gebnnd. 

Silidom Spar 

Schwefel 0,187 

Phosphor 0,191 

Mangan 0,&58 


Boden 
99,038 

0,350 

Spur 
0,044 
0,044 
0,614 


100,000.  99,990. 

Die  Richtigkeit  dieser  Analysen  wurde  durch  eine  Wiedeilioliiiig  der- 
selben von  Ewei  verschiedenen  Personen  bestätigt  Es  wurden  aodann 
von  jeder  Scheibe  6  Bohrproben  genommen,  welche  auf  einer  Linie 
von  einer  EScke  bis  aum  Gentrum  des  Metallblockes  neben  einander 
lagen.    Diese  Proben  seigten  folgende  Zusammensetzung: 


Nr. 

Kopf 

Nr. 

■ 

B  0  d  e  a 

Kohlenstoflr 

Schwefel 

Phosphor 

Kohleostoff 

.  Schwefel 

Phosphor 

1 

0,44 

0,082 

0,044 

1 

0,44 

0,048 

0,060 

'2 

0,54 

0,048 

0,060 

2 

0,42 

0,066 

0,062 

3 

0,57 

0,080 

0,086 

3 

0,41 

0,048 

0,054 

4 

0,61 

0,096 

0,097 

4 

0,40 

0,048 

0,054 

5 

0,68 

0,120 

0,111 

5 

0,88 

0,048 

0,058 

6 

0,77 

0,187 

0,142 

6 

0,37 

0,044 

Ofid2 

Die  Probe  6  warde  der  Mitte  des  Gnfiiblockes  entnommen. 

Bei  schnell  erkaltenden,  z.  B.  in  Eisenformen  gegossenen  BUkaken 
ist  natürlich  die  Zusammensetzung  der  Schichten  nicht  so  versdueden. 

Von  einem  Siemens-Martin-GuTsblock,  fOr  die  BlechfabrikatioB  be- 
stimmt, lm,065  hoch,  mit  535mm  besieh.  431mm  Seitenlänge  am  Kopf 
und  560mm  bezieh.  458mm  Seitenlänge  am  Fufse,  wurden  2  Seheiben 
geschnitten,  die  eine  260mm  yom  Boden,  die  andere  110mm  yom  KopC. 
Die  Bohrproben  hatten  folgende  Zusammensetaung: 
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Kopf 


Kohleortoff  jäSd.  grtund.    •  0-210 

aUidaiii •  — 

Schwefel 0,066 

Phosphor    .    .    .    •. 0,068 

Mangan 0,342 

100,000. 


Boden 
99,356 

0,190 
0^ 

.  aoöo 

0,360 


100,000. 

Em  gewöholicher  Bessemerschieoenblock  von  l>°y26  Höhe  und  295mnA 
bezieh.  350mm  Seitenlange  am  Kopf  besieh.  Boden,  aus.  welchem  330mm 
Ton  enterem  und  90mm  yon  letzterem  2  Scheiben  geschnitten  waren, 

zeigte  folgende  ZusammensetMUg : 

Kopf  Boden 

Eisen 98,723    .    .    .    98,759 

Kohlenstoff  1^3^]^  ^^^^^     ..    0,420    .    .    .      0,420 

Silidnm Spuren  .  .  .  Sparen 

Schwefel 0,046  .  .  .  0,039 

Phosphor 0,056  .  .  .  0,044 

Mangan 0,755  .  .  .  0,738 


100,000.  100,000. 

Man  sieht  ans  den  beiden  letzten  Analysen,  dafs  die  Verschiedenheiten 
in  der  Zusammensetzung  der  einzelnen  Partien  von  kleineren  und 
schnell  abgektlhlten  Oufsblöcken  nicht  so  grofs  sind,  als  dafs  dadurch 
auch  wesentliche  Unterschiede  in  den  physikalischen  Eigenschaften 
herbeigefbhrt  werden  könnten.  Bei  grofsen  Gufsblöcken  sind  diese 
Thatsachen  aber  sehr  wohl  in  Rechnung  zu  ziehen  und  können  darauf 
leicht  bis  jetzt  unerklfirliche  plötzliche  Brüche  von  Stahlconstruetionen 
zurückgeführt  werden.  So  besafs  .z.  B.  die  Bodenprobe  des  ersten 
grofsen  Metallblockes,  nachdem  sie  zu  einer  Stange  ausgeschmiedet 
worden,  eine  Tragfl&higkeit  von  7231>^  flir  lQ<),  die  Kopfprobe  dagegen 
nur  eine  solche  von  5240>e.  Dabei  sei  noch  erwähnt,  dafs  sich  die 
obere  S<^eibe  nur.  schwer,  die  untere  dagegen  sehr  leicht  schneiden  lleTs. 

Die  EggerU^sche  Kohlenstoßprobe ^  wie  man  sie  gegenwärtig  in 
Bessemerwerken  allgemein  anwendet,  erweist  sich,  wie  man  neuer- 
dings oftmals  zu  bemerken  Gelegenheit  hatte  und  wie  im  Engineering 
and  Mining  Journal^  1881  Bd.  32.  8. 168  näher  ausgeführt  ist,  als  nicht 
genau,  wenn  der  zu  untersuchende  Stahl  gehärtet  ist  So  wurde  z.  B. 
der  Kohlenstofl^ehalt  eines  Stahles  mittels  der  Eggertz'^schen  Methode 
vor  dem  Härten  auf  0,8  Proc.  bestimmt,  dagegen  nach  dem  Härten 
auf  nur  0,55  Proc  Nach  dem  Tempern  wies  die  Farbe  der  Lösung 
wieder  auf  einen  Oehalt  von  0,8  Proc.  Die  G^enwart  von  Mangan 
scheint  die  Richtigkeit  der  Probe  nicht  zu  beeinflufsen,  so  dafs  man  sie 
sogar  zum  Bestimmen  des  Kohlenstoffes  im  Ferromangan  benutzen  kann. 

Die  Gegenwart  von  Phosphor,  Schwefel  und  Kupfer,  allein  oder 
in  Yerein  mit  Mangan,  wirkt  eboifalls  auf  die  Richtigkdt  der  Probe 
nicht  störend  ein.    Dasselbe  ist  der  Fall  mit  *  Silicium ,  Nickel  und 
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Yanadiaai.  Chrom  gibt  der  Lösung  eine  graublaue  Färbung,  welche 
erst  nach  starker  Yerdünnung  verschwindet.  Aehnlich  wirkt  Kobalt 
Statt  die  Musterproben  aus  einer  Lösung  von  Zucker  in  Alkohol  her- 
zustellen, verwendet  Eggertz  für  dieselben  die  Chloride  von  Eisen, 
Kobalt  und  I^ickel  (vgl.  Wagner^s  Jahre^)ericht^  1881  S.  8).  Man  kann 
auf  diese  Weise  röthlich ,  grünlich  und  bräunlich  gefärbte  Lösungoi 
erhalten.  Indem  man  neutrale  Chloride  benutzte  und  1,5  Proc.  Sak- 
säure  hältiges  Wasser  bei  Eisenehlorid,  0,5  Proc.  Salzsäure  haltiges 
Wasser  bei  den  beiden  anderen  Chloriden  zusetzte,  erhielt  man  Lösungen, 
welche  Os,01  Metall  in  1^^  enthielten.  8cc  der  Eisenlösung  wurden  sodann 
mit  6<^  Kobalt-  und  3^^  Nickellösung  unter  Hinzufügung  von  0,5  Proc. 
Salzsäure  haltigem  Wasser  gemischt  und  wurde  so  eine  künstliche,  an- 
veränderliche  Musterprobe  hergestellt,  welche  dieselbe  Färbung  hatte 
wie  eine  Eisenlösung,  von  welcher  l^c  0,1  Proc.  Kohlenstoff  enthält 

Bamdohr^  Blvmenthcd  und  Comp,  in  Halle  a.  S.  liefsen  sich  räi 
neues  Verfahren  zur  Herstellung  von  basischem  Ofenfuttermaterial  (D. 
R.  P.  Nr.  16271  vom  1.  März  1881)  patentiren,  welphes  in  fertig 
gebranntem  Zustande  nur  aus  Magnesia  besteht.  Die  Herstellung  des 
Materials  geschieht  durch  innige  Mischung  von  bei  sehr  hoher  Tem- 
peratur und  bei  300  bis  400^  gebrannter  Magnesia  mit  Eisenoxjd 
und  einer  Chlormagnesiumlösung.  Die  Menge  der  wenig  gebrannten 
Magnesia  beträgt  %  bis  %  der  ganzen  Mischung,  während  ftlr  die 
Lösung  eine  Concentration  von  etwa  30^  B.  am  passendsten  gehalten 
wird.  Letztere  dient  nur  dazu,  der  Mischung  die  nöthige  Piasticitfit 
zu  geben,  während  das  Eisenoxyd  beim  späteren  Brennen  der  Masse 
das  Chlor  als  Eisenchlorid  austreiben  soll.  Die  festen  Körper  werden 
vor  der  Mischung  fein  pulverisirt,  dann  mit  der  Lösung  angemacht, 
um  als  fertige  Masse  zum  Ausstampfen  von  Oefen  oder,  unter  vorhe- 
riger starker  Zusammenpressung,  zum  Formen  von  Düsen,  SteineOi 
Retorten  u.  s.  w.,  welche  nach  der  Erhärtung  in  stärkster  Weifsgiat  . 
gebrannt  werden,  verwendet  zu  werden. 

Das  Patent, von  Franz  Melaun  in  Königshütte  C*D.  B.  P.  Nr.  15761 
vom  24.  Februar  1881)  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung  der  Bessemer- 
btmen,  um  während  des  Betriebes  einen  schadhaften  Boden  auswechseln 
zu  können,  ohne  die  Birne  von. innen  abkühlen  zu  müssen  (vgl  1881 
240*305).  Zu  diesem  Zwecke  ist  der  Bimenmantel  bei  c  (Fig.  11 
Taf.  33)  fast  auf  seinem  ganzen  Umfange  durchbrochen  und  ist  hier 
zwischen  dem  oberen  und  unteren  Futter  a  bezieh.  6  eine  Fuge  ge- 
lassen. Der  innere  Durchmesser  des  Futters  6-  ist  bedeutend  gröfser 
als  der  des  oberen,  so  dafs  der  cjlindrische  Boden  in  einer  horizon- 
talen Ebene  mit  a  zusammenstöfst.  Der  Boden  wird  durch  den  mit  dem 
Mantel  fest  verbundenen  Windkasten  in  die  Birne  eingeprefst  und  kann 
man  ihn,  um  dabei  eine  Deformation  des  oberen  Theiles  zu  vermeideOi 
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mit  einer  leichten  BlechhüUe  umgeben  (vgl.  1881  242  128).  Nachdem 
der  Boden  in  gewöhnlicher  Weise  im  Windkasten  befestigt  ist,  wird 
die  Fuge  c. mit  Fa^nsteinen  von  aufsen  sorgf&ltig  ausgemauert  und 
zuletzt  der  Ring  r  heruntergeschoben,  so  dafs  ein  Auseinandertreiben 
der  Steinlage  unmöglich  gemacht  ist.  Die  Einrichtung  scheint  ganz 
praktisch  zu  sein  und  kann  beim  basischen  Betrieb  eine  gewisse  Er- 
leichterung schaffen.  Nur  ist  nicht  recht  verständlich,  weshalb  MeUxun 
einen  cyUndri9(^ien  Boden  verwendet  Ein  conisch  gestalteter  Boden 
Iftfst  sich  viel  dichter  und  fester  in  sein  Lager  pressen  als  ein  cjlin- 
.drischer.  Die  Herstellung  des  richtigen  Verhältnisses  zwischen  Coni- 
cität  und  Höhe  böte  keine  Schwierigkeiten. 

Um  beim  Ersatz  von  schadhaften  Dfisen  nicht  allein  diese  durch 
neue  ersetzen  zu  können,  sondern  auch  den  im  Boden  um  dieselben 
ausgebrannten  Raum  mit  feuerfester  Hasse  auszufüllen ,  führt  Mdaun 
(♦  D.  R.  P.  Nr.  15  088  vom  3.  März  1881)  durch  eine  besondere  OeflFhung 
in  der  Wölbung  der  Haube  einen  starken  Yorhalter  g  (Fig.  12  Taf.  33) 
in  die  Birne  ein,  welcher  den  Boden  über  'der  ausgebrannten  Stelle  a 
bedeckt,  und  prefst  nun  die  plastische  (erforderlichen  Falles  mit  einem 
dünnen  Blechmantel  umgebene)  Düse,  deren  Masse  um  das  dem  aus- 
gebrannten Raum  entsprechende  Volumen  gröfser  genommen  wird, 
als  sie  eigentlich  sein  sollte,  in  die  betreffende  Stelle  ein.  Der  Prefs- 
stempel  h  besitzt  Nadeln,  welche  die  Windkanäle  der  Düse  ausfUllen. 
Um  ein  Auseinandertreiben  des  unteren  Düsenendes  beim  Einpressen 
zu  verhindern,  wird  der  Stempel  6  in  einem  auf  die  Bodenplatte  d 
gesetzten  Cjlinder  c.  geführt  Will  man  gebrannte  Düsen  verwenden, 
80  müssen  sie  behufs  Ausfüllung  des  Raumes  a  mit  einem  plastischen 
Kopf  versehen  sein.  Der  Vorhalter  g  besteht  aus  einer  starken  Stange, 
welche  am  unteren  Ende  eine  excentrische  Scheibe  p  trägt,  um  die  Mög- 
lichkeit der  Ueberdeckung  sämmtlicher  Düsenöffoungen  von  einem 
Punkte  aus  zu  bieten.  Das  obere  Ende  der  Stange  ist  mit  Schrauben- 
gewinde versehen,  welches  in  einem  mit  der  Haube  drehbar  verbun- 
denen Bügel  gelagert  ist.  Durch  Drehen  des  letzteren  wird  der  Vor- 
halter gegen  den  Boden  geprefst.  —  Die  Vorrichtung  dürfte  wphl 
wenig  praktischen  Werth  besitzen;  denn  für  den  Ersatz  einer  Düse 
mufs  Mantel  und  Futter*  der  Haube  durchbrochen  werden,  um  den 
Vorhalter  g  auf  den  Boden  herablassen  zu  können.  Nach  geschehener 
Ausbesserung  mufs  die  Oeffnung  sorgfältig  wieder  geschlossen  werden, 
damit  beim  späteren  Kippen  kein  Eisen  durch  die  etwa  vorhandenen 
Fugen  durchtreten  kann.  Die .  Benutzung  des  Apparates  bei  einem 
Düsenersatz  während  des  Betriebes,  d.  h.  bei  gekippter  und  gefällter 
Bime,^  ist  unmöglich. 

Um  das  Steigen  des  Bessemereisens  in  den  Formen  zu  verhüten,  hat 
man  schon  die  verschiedensten  Wege  eingeschlagen.    Neben  der  zu 
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dleeem  Zwecke  vefsuditoD  Eüiftahrmig  tod  cbemiBchen  Beagoitieo  in 
des  Stohl  (TgL  Tcfmmaff  1881  281  136)  dftmmte  mtt&  nach  die  mA 
in  den  Fonnen  entwiekelnden  Oate  dorcli  über  der  MeteUoberflftehe 
erteiigten  Dmek  siurück.  Bine  dieBen  Zweck  erlUieiide  Einrichtniig 
wurde  an  C.  W..  Sternen«  m  London  («D.  R.  P.  Kl.  31  Nr.  13087 
▼om  29*  Juni  1881)  patentirt.  Dieselbe  gestattet  die  Bneagimg  dei 
benOthigten  Druckes  dareb  Binspriteen  tob  Wasser  in  die  hermetlsA 
ge8ebk>ssene  Form  anf  die  flOssige  MetaUoberflftche.  Um  den  in  Fig.  13 
Taf.  33  skiszirten  Apparat  m  benutsen,  ist  es  vor  allem  o&ihig^  Fena 
and  Üntelirsatz  durch  starke  Bolzen  and  Splinte  mit  einander  sn  ^er-. 
binden.  Der  Deckel  a,  welcher  in  bekannter  Weise  darch  den  Knift 
aaf  der  Form  befestigt  wird ,  besitzt  an  der  unteren  Seite  einen  ▼o^ 
springenden,  mit  Wasserkühlang  .versehenen  Rand,  welcher  in  den 
flüssigen  Stahl  eintaacht.  Innerhalb  dieses  Randes  liegt  das  Sieher- 
heitsYcntil  c,  welches  anter  Zusamroendrückang  der  Feder  durch  den 
Gewichtshebel  geschlossen  gehalten  wird.  Das  nach  yoUendetem  Od« 
and  Befestigung  des  Deckels  durch  die  VentilöffnuDg  innerhalb  des 
vorspringenden  Randes  eingespritzte  Wasser  verdampft  und  drückt  den 
flüssigen  Stahl  in  den  Raum  d,  wo  derselbe  bald  erstarrt  und  eineo 
dichten  Verschlufs  zwischen  Form,  und  Deckel  bildet 

Das  Wasser  kann  man  auch  durch  Ammoniumcarbonat  oder  ein 
Gemenge  von  salpetersaurem  Alka^  mit  Holzkohle  ersetzen.  Andere 
in  der  Glühhitze  grofse  Mengen  Dämpfe  entwickelnde  Körper,  welche 
schmelzbar  sind,  kann  man  in  ^den  Boden  des  Deckels  giefsen,  am 
letztere  in  Vorrath  erzeugen  und  je  nach  Bedarf  ohne  weitere  Vorbe- 
reitung benutzen  zu  können.  Bei  e  ist  ein  Stück  Holz  angedeutet, 
welches  mit  einer  mit  Pech  gefüllten  Höhlimg  behufs  Erzeugung  des 
Druckes  versehen  ist. 

Diese  Deckelconstruction  scheint  eine  vollkommene  Dichtoog 
zwischen  Deckel  und  Form  zu  bewirken  und  dürfte,  ohne  Hebelventil, 
für  die  Verwendung  in  Bessemer-  und  Siemens- Martin- Werken  seb 
geeignet  sein.  Das  Sicherheitsventil  könnte  fortfallen,  wenn  man  eine 
durch  Versuche  zu  bestimmende  Wassermenge  einspritzen  wflide. 

H.  Tholander  in  Forsbacka,  Schweden  (*D.  R.  P.  Nr.  16479  vom 
30.  Juni  1881)  schlägt  den  entgegengesetzten  Weg  ein,  indem  er  über 
dem  Metall  in  der  Birne  nach  Beendigung  des  Processes  oder  in  der 
Giefspfanne  ein  theilweises  Vacuum  mittels  eines  durch  geprefste  Luft 
oder  Dampf  betriebenen  Ejectors  erzeugt  Bei  Benutzung  der  Giefs- 
pfanne zu  diesem  Zwecke  wird  dieselbe  mit  einer  seitlichen  Oefihiilig 
(vgl.  Fig.  14  und  15  Taf.  33)  an  den  Bimenmund  angeschlossen  (vgl 
1881  240*304)  mit  einer  im  Grundrifs  eiförmigen  Haube  (i,  weiche  auf 
der  Flansefae  a  aufeHzt,  bedeckt,  versehmiert  und  die  Luft  dumh  das 
bei  6  angebrachte  Gebläs'e  durch  die  Oeffhung  g  in  der  Haube  aas  der 
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Birne  und  Giefspfanne  entfernt  Das  Grebläse  besteht  aus  einer  in  a 
verschiebbaren  Rohre  e,  welche  dureh  einen  QaerariA  k  mit  der  Yentil- 
stange  /  verbanden  ist  In  e  bew^  sich  die  Regolirspindel  m,  wtth-. 
rend  die  gepreCste  Luft  oder  der  Dampf  bei  h  in  das  Gebläse  eintritt 
Zur  YergrOfsenrog  der  LuftverdtUmang  kann  man  aof  g  ein  sieh 
allmählieh  erweiterndes  Rohr  oder  nm  g  nodi  eine  ringförmige, 
durch  Dampf  oder  Luft  gespeiste  Düse  aufsetzen.  Das  Gebifise  kann 
man,  bei  Verwendung  von  Giefspfannen  gewöbnKoher  Construetion, 
ancb  direet  auf  den  Bimenmund  befestigen.  —  Diesem  Verfahren 
wftre  em  prakitseher  Werth  nicht  absusprechen,  wenn  wirklieh  ein 
wenn  auch  nur  theiiweises  Vaeuum  in  der  Birne  erzeugt  wurde;  dies 
wirklieh  zu  erreichen,  dflrfte  jedoch  auf  grofse  Schwierigkeiten  stofsen, 
da  die  Fugen  bei  der  grofsen  Hitze  und  der  Kürze  der  Zeit  unmöglich 
dicht  zu  halten  sind. 

Der  ümgchmelzcupolofen  von  Heinr,  Krigar  in  Hannover  (*D.  R.  P. 
llr.  15919  vom  12.  April  1881)  unterscheidet  sich  von  den  bekannten 
Krigar^schen  Cupolöfen  mit  besonderem  Sammelraum  dadurch,  dafs  er 
sswei  Schächte  zur  Aufnahme  getrennter  Beschickungssäulen  besitzt 
Der  obere  luftdicht  zu  verschliefsende  Schacht  a  (Fig.  16  jfTaf.  33) 
nimmt  das  Brennmaterial,  der  offene  Schacht  &  das  Roheisen  auf.  Von 
dem  Windkasten  d  aus  wird  durch  die  Düse  c  Wind  ip  das  Brenn- 
material geblasen.  Die  brennenden  Gase  durchstreichen  die  Roheisen- 
säule und  treten  am  oberen  Ende  von  6  aus  dem  Ofen  aus.  Das 
niederschmelzende  Eisen  sammelt  6ich  in  dem  Vorherd  mit  bekannter 
Einrichtung  und  kann  bei  o  abgestochen  werden«  Natürlich  kann  der 
Ofen  auch  zum  Umschmelzen  von  anderen  Materialien  dienen. 

um  Tiegelgufsttahl  schneller  und  gleichmäfsiger  herzustellen  und 
an  Tiegelmaterial  zu  sparen,  bringt  Th.  Hampton  in  Sheffield  (D.  R.  P. 
Nr.  16366  vom  19.  Juni  1881)  die  Materialien  in  flüssigem  Zustande 
in  die  glühenden  Tiegel  und  reinigt  oder  kohlt  sie  in  diesen  je  nacb 
Bedarf.  Nach  dem  in  der  Patentschrift  angegebenen  Verfahren  werden 
die. besten  schwedischen  Roheisensorten  in  einem  Gupol-  oder  Flamm- 
ofen niedergeschmolzen  und  dann  in  einer  Bessemerbirne '  entsilicirt 
und  entkohlt  Sodmn  kellt  man  das  Metall  in  die  vorher  erhitzten 
Tiegel,  welche  die  nöthigen  Materialien  zum  Rückkohlen,  zur  Reini- 
gung oder  zur  Legirung  mit  anderen  Metallen,  enthalten,  und  setzt 
dieselben  so  lange  in  die  TiegelGfen,  bis  die  nöthige  Homogenität  des 
Metallgemisches  erreicht  ist.  'Dieses  Verfahren  mag  auf  den  ersten 
Blick  viel  für  sich  haben,  in  der  Praxis  aber  dürfte  das  Auskellen 
des  Eisens  aus  der  Birne  oder  Giefspfanne  in  die  vorher  erhitzten 
Ti^el,  das  Luttiren  und  die  Weiterschaffnng  dieser  in  die  Tiegelöfen 
doch  .nicht  so  einfach  sein,  dafs  dadurch  wesentliche  Vortheile  dem 
alten  Verfahren  gegenüber  erreicht  würden. 
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Das  Patent  Nr.  15638  Yom  23.  October  1881  yon  J.  o.  Ehrmu>erfh 
in  Leoben  und  J.  Prochaaka  in  Graz  betrifft  ein  Y^ahren  zur  Hentd" 
lung  von  Ziegdn  aus  Erz^  KoMe  und  Roheisen  und  Verwendung  dieser 
Ziegel .  bei  der  Flufseisendarstellung.  Hiemach  wird  Ers  und  Kohle^ 
letztere  als*  Holz-,  mineralische  Kohle  oder  Kokes  in  Erbsen-  bis  Nofa- 
gröfse,  in  offene  oder  geschlossene  Formen  gebracht  und  werden  dann 
die  Zwischenräume  mit  grauem,  halbirtem  oder  weiTsem  Roheisen  aus- 
gegossen. Bei  dem  Zusatz  der  so  hergestellten  Ziegel  zu  dem  im  Flamm- 
ofen befindlichen  geschmolzenen  Roheisenbad,  oder  umgekehrt  beim 
Zusatz  des  flüssigen  oder  festen  Roheisens  zu  den  Zi^eln  wirkt  der 
Sauerstoff  des  Erzes  oxjdirend  auf  den  Kohlenstoff  des  Roheisens, 
entkohlt  dieses,  während  aus  dem  Erz  reines  Eisen  entsteht;  anderei^ 
seits  soll  die  eingemengte  Kohle  die  Verwendung  einer  verhftltnifs» 
mäfsig  grofsen  Menge  von  Erz  zur  Gewinnung  des  darin  enthaltenen 
Eisens  auf  directem  Wege  gestatten.  -—  Der  Procefs  beruht  im  Wesent- 
lichen auf  demselben  Principe  wie  das  Füttern  beim  Hochofen  und 
bietet  nur  in  der  Herstellung  der  Ziegel  als  Zusatz  bei  der  Flufseisen- 
darstellung etwas  Neues. 

J.  Haldemann  in  London  (D.  R.  P.  Nr.  16399  vom  20.  November 
1880)  liefs  sich  ein  besonderes  Verfahren  zur  Herstellung  von  Etam- 
platten  mit  innerem  Stahlkem  patentiren,  wonach  der  Stahl  in  ganzen 
Platten  oder  Bruchstücken  in  einen  Kasten  von  Puddeleisen  einge- 
schlossen wird,  so  dafs  möglichst  wenig  Luft  zu  demselben  treten 
kann;  das  so  hergerichtete  Paket  wird  mit  Draht  oder  Bandeisen  ge- 
bunden. Der  Kasten  besteht  aus  einer  Boden-  und  einer  Deckplatte 
und  je  2  Seitenwänden,  welche  aus  einer  im  rechten  Winkel  umge- 
bogenen Puddeleisenschiene  gebildet  sind.  Bei  Herstellung  von  Platten 
legt  Haldemann  besonderen  Werth  darauf,  dafs  die  Boden-  und  Deck- 
platte etwa  13mm  über  die  Seitenwandungen  des  Kastens  vorstehen. 
Das  Neue  des  Verfahrens  besteht  nun  darin,  dafs  das  so  hergestellte 
Paket-  in  einem  Schweifsofen  äufserst  langsam  erhitzt  wird,  bis  der 
Stahlkem  theilweise  oder  ganz  geschmolzen  ist.  Sodann  wird  scharf 
gefeuert,  bis  die  Eisenhülle  schweifswarm  ist  und  das  Paket  in  diesem 
Zustande  unter  die  Wälzen  oder  den  Hammer  gebracht  Während 
der  langsamen  Erwärmung  findet  an  den  Berührungsstellen  des  Stahles 
und  des  Eisens  eine  Wanderung  des  Kohlenstoffes  statt,  so  dafs  das 
Eisen  gekohlt,  der  Stahl  aber  entkohlt  wird.  Sind  die  Materialien  mit 
einer  Oxjdschicht  bedeckt,  so  wird  diese  unter  Entwicklung  von 
Kohlenoxjd  zu  Eisen  reducirt.  Die  nachherige  Bearbeitung  des  Paketes 
unter  Walzen  oder  Hämmern  bringt  die  einzelnen  Stahl-  und  Eisen- 
molecüle,  deren  Kohlenstoffgehalt  von  aufsen  nach  innen  zunimmt,  in 
Berührung  und  bewirkt  eine  Schweifsung  des  teigigen  Eisens  mit  dem 
flüssigen  Stahl. 
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Zum  Schweifsen  von  StaU  benutzt  C  Freyiag  in  Magdeburg  (D.  R.  P. 
Nr.  15692  vom  2.  Februar  1881)  Bariumoxjd.  Gründe  für  die  Be- 
nutzung dieses  Pulvers,  welches  erst  im  Knallgasgebläse  schmilzt,  sind 
in  der  Patentschrift  nicht  angegeben. 

Um  einen  ununterbrochenen  und  ökonomischen  Betrieb  von  Eisen- 
Temperöfen  zu  ermöglichen^  ordnet  man  dieselben  nach  dem  Patente 
der  Fischer'schen  Weichetsen-  und  Stahtgiefseret-OeselUehaß  in  Traisen, 
Niederösterreich  (»D.  R.  P.  Kl.  31  Nr.  14885  vom  5.  October  1880)  in 
zwei  einander  gegenüber  stehenden  Reihen  an  und  legt  zwischen  sie 
ein  Geleise,  auf  welchem  ein  fahrbarer  Generator  ein  Befeuern  sämmt- 
licher  Oefen  gestattet.  Der  Generator  A  (Fig.  17  und  18  Taf.  33) 
trSgt  auf  seinem  Gewölbe  ein  Rohr  B,  welches  mit  dem  zu  befeuernden 
Ofen  bei  c  durch  einen  Sandverschlufs  verbunden  wird.  Die  Gase 
treten  von  hier  in  den  Kanal  d,  setzen  bei  e  ihren  Theergehalt  ab 
und  gelangen,  indem  sie  das  Ventil  /  und  den  Kanal  g  durchziehen, 
durch  die  Schlitze  h  in  den  Ofenraum  k.  Hier  treffen  sie  mit  erhitzter 
Luft  zusammen,  welche  die  zu  kühlenden  Oefen  auf  dem  Wege  ^,  in,  n,  o,  k 
durchstreicht,  und  gelangen  endlich  durch  die  Kanäle  u  und  s  in  die 
Esse.  Die  Schieber  p  und  r  aus  Ghamotte  sind  auf  den  oben  ebenen 
Gewölben  der  Kanäle  o  und  u  aufgeschliffen  nnd  mit  Schlitzen  ver- 
sehen, um  so  ein  Oeffnen  und  Schliefsen  der  Kanäle  zu  gestatten.  Die 
Oefen  k  besitzen  abnehmbare  Ofengewölbe,  welche  mittels  eines  über 
sämm.tliche  Oefen  auf  Schienen  laufenden  Krahnes'  behufs  Beschickung 
der  Oefen  von  oben  abgehoben  oder  ausgewechselt  werden  können. 

St. 


üeber  die  üntersnchimg  von  Buben  nnd  Zncker. 

Die  Bestimmung  des  Zuckergehaltes  des  Scheideschlamnes  nach  Scheibler's 
Extractionmethode  (vgl.  1880  240*381)  ist  von  A,  Nord  iNern  Zeitschrift 
ßxr  Riibenzuckerind.^  1881  Bd.  7  S.  8)  versucht  worden.  Diese  durch  die 
Schlammentzuckerungs-Verfahren  mehr  in  den  Vordergrund  getretene  ■ 
Bestimmung  ist  wohl  meist  nach  dem  von  Scheibler  (i.  J.  1869)  an- 
gegebenen Methode  ausgeftihrt,  nach  welchem  neben  gleichzeitiger 
.  Wassergehaltsbostimmung  eine  Probe  des  zu  untersuchenden  Schlammes 
mit  Wasser  angerührt  und  dann  mit  Kohlensäure  saturirt  wurde.  Hierbei 
wird  eine  ziemlich  dunkel  gefärbte,  braune  Lösung  erhalten,  deren 
Aussehen  schon  deutlich  genug  beweist,  dafs  fremdartige  Stoffe  wieder 
in  Lösung  übergeführt  werden,  welche  bei  der  Scheidung  durch  den 
Aetzkalk  aus  dem  rohen  Safte  ausgeschieden  worden  sind.  Abgesehen 
von  der  aehr  verdünnten  Lösung  und  der  dadurch  geschaffenen  Fehler- 
quelle wird  nun  die  ohnehin  schon  vorhandene  Unsicherheit  in  Betreff* 
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etwaiger  «ofeer  Zneker  noch  vorhandetier,  optiseh  wiiteamer  Stoffe 
hierdurch  noch  yergröfsert  und  es  wOrde  mithin  aach  bei  diefter  Art 
von  Dtitersuchnngen  die  Anwendung  des  neuen  Scheibler'^eehen  Bz- 
tractionsverfahrenB  sehr  vortheilhaft  sein.  Die  Aaslangimg  des  zweck- 
mäfsig  zerkleinerten  Sehlammes  gelingt  non  sehr  lei<^  und  vollständig; 
jedoch  bietet  die  Nothwendigkeit^  den  im  Schlamme  yorhandeneii - 
Aetz-  oder  Zuckerkalk  imschftdlich  zu  machen,  einige  Hindernisae  dar. 

Bine  Anzahl  von  Versuchen,  die  mit  Scheideschlamm  toh  ver^ 
schiedraartiger  Beschaffenheit  —  sowohl  mit  unau^elaugtem,  wie  mit' 
fabrikmäfsig  ausgelaugtem  •—  ausgeführt  wurden,  ei^ab  nun,  daTs  man 
durch  einen  Zusatz  von  Ammoniuracarbonat  zu  dem  Sehlammbrdi  in 
viel  einfacherer  Weise  diesen  Zweck  erreicht,  wie  durch  die  weit  um- 
ständlichere Saturation  desselben  mit  Kohlensäure.  Während  die  nach 
der  Saturation  des  Schlammbreies  mit  Kohlensäure  abfiltrirte  Lösung 
sehr  dunkel  gefärbt  erscheint,  zeigt  die  bei  Anwendung  von  Ammo- 
miumcarbonat  erhaltene  nur  eine  schwach  weingelbe  Farbe.  Auch  ist 
das  spedfisdie  Gewicht  der  letzteren  ein  sehr  geringes,  so  dafs  eine 
WiederauflOsüng  bereits  abgeschiedener  fremder  Stoffe  nicht  statirai- 
finden  scheint.  Ob  man  den  Schlammbrei  erhitzt  oder  die  Operation 
auf  kaltem  Wege  ausfährt,  scheint  gleichgültig  zu  sein,  denn  Nord 
erhielt  in  beiden  Fällen  die  nämlichen  Zahlen.  Wohl  aber  hat  man  * 
Sorge  zu  tragen,  die  Lösung  vor  dem  Klären  mit  Bleiessig  durch 
Essigsäure  zu  neutralisiren,  da  sonst  die  Polarisation  bedeutend  niedriger 
ausflUlt  Bei  einem  Zusatz  von  1«  Ammoniumcarbonat  auf  50s  Schlamm 
und  200s  Wasser  drehte  die  Lösung  ohne  vorherige  Neutralisation  l,^^, 
wogegen  sich  nach  gehöriger  Neutralisation  mit  Essigsäure  eine  Drehung 
von  3',Oo  ergab. 

Man  wägt  in  einer  nicht  zu  kleinen  Porzellanschale  20e  von  der 
zu  untersuchenden,  vorher  gut  durchgemischten  Schlammprobe  ab 
und  verreibt  sie  mittels  eines  kleinen  Pistilles,  um  etwa  vorhandene 
Klümpchen  zu  zerdrücken,  sucht  aber  die  Masse  möglichst  am  Boden 
der  Schale  zu  halten^  ohne  sie  zu  sehr  über  die  Wandungen  zu  ver- 
breitaa.  Bierauf  wird  eine  hinreichende  Menge  von  Ammoniumcar- 
bonat, etwa  0s,2  oder  auch  mehr,  in  etwas  Wasser  gelöst  zugesetzt 
und  gut  untei^emischt,  femer  ungefähr  20s  Sand  hinzugefügt,  sorgfültig 
gemischt,  um  alle  möglicherweise  noch  vorhandenen  Klümpchen  zu  zer- 
theilen  und  sämmtliche  Schlammtheilchen  mit  dem  Ammoniumcarbonat 
in  Berührung  zu  bringen.  Nunmehr  wird  die  Schale  sammt  dem  Pistill 
auf  ein  Wasserbad  oder  an. einen  anderen  passenden,  mäfsig  warmen 
Ort  gestellt,  um  die  Masse  auszutrocknen.  Die  halb  trockene,  noch 
etwas  teigartige,  jedoch  nicht  mehr  an  der  Schale  haftende  Masse 
sticht  man  mittels  des  Spateis  von  der  Schale  und  dem  Pistill  los  und 
zerkleinert  sie  vorsichtig  zu  üngeffthr  erbsengrofsen  Stückchen,  ohne 
zu  viel  Pulver  zu  erzeugen,  worauf  man  vollends  austrocknen  läfst 
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Die  Ei:tr«M^üoD8r(äiTe  versieht  man  sweckmilfsig  mit  ejnem  dop- 
pelten FiljBsoheibcben  oder  auch  nooh  mit  einer  kleinen,  aus  Filtrv- 

.  piipier  gefertigte  Kapsel,  um  das  Hindurchdringen  feiner  Schlamm- 
theilchen  su  verhiodem,  welche  beim  Kochen  leicht  ein  heftiges  Stofsen 
yeranliMsen.  Aufserdem  mischt  man  in  einem  Ölfischen  etwa  15s  Wasser 
und  20b  Alkohol.  Käch  vollendetem  Austrocknen  der  in  4er  Schale 
befindlichen  Brocken  werden  bliese  nun  mittels  des  Trichters  in  die 
Extractionsröhre  eingef&Ut.  Die  in  die  Höhre  eingefbllte  Substanz 
wird  jetQt  sweckmäTsig  mit  einer  Schicht  von  zusii^imengekiifitteltem 
Filtrii^apier  bededit,  um  ein  Zerfallen  der  Stückchen  beim  Aufgiefsen 
des  verdünnten  Alkohols  und  die  Bildung  einer  gleiobmäfsigen  Sand- 
schicht zu  verhindern.  Von  jeijtemtrOplelt  man  nun  eine  kleine  Menge 
hinein,  welche  eben  hinreicht,  die  Substanz  zu  durchfeuchten;  den 
Rest  der  Flüssigkeit  benutzt  man  dazi^  Schale  und  PistiU  zu  reinigen. 
Die  zuletzt  noch  der  Schale  und  dem  PistUI  anhaftenden  ScUarnm- 
theilchen,  welche  durch  den  Alk<Aol  nicht  abgelöst  werden,  reibt  man 
mit  einem  aus  FUtrirpapier  gedrehten  Kügelchen,  welches  man  mit 
einer  Pincette  ergreift;  ab  und  wirft  d^n  PapierbaUen  ebenf^  in  die 
Bohre  hinein.  Ist  auf  diese  Weise  der  ganze  Inhalt  der  Schale  in  die 

.Röhre  hineingebracht  worden,  so  wird  der  etwa  noch  übrig  gebliebene 
Alkohol  nachgegoacie«)  der  Rückflufskflbler  aufgesetzt  und  die  Ebctraction 

'  in  bekannter  Weise  ausgeführt  Dieselbe  ist  innerhalb  einer  halben 
Stunde  vollstfindig  beendet.  Bei  etwa  eintretender  Verstopfung  braucht 
man  nur  für  einige  Minuten  die  Lampe  zu  entfernen.  Sobald  sich  die 
Alkohdd&o^pfe  im  Apparat  verdichten,  pflfigt  die  in  der  Extractionsröhre 
angesanunelte  Flüssigkeit  in  einem  zusammenhängenden  Strahle  abzu- 
fliefsen  und  die  Operation  hinterher  anstandslos  zu  verlaufen. 

Das  BßduetimwfemiÖgen  der  Zuckerarten  gegen  alkalische  Kupfer- 
lömmgen  (vgl.  1881 239  312)  hat  P.  JUe^ener  untersucht  (JZeUecbrifi  des  deui- 
ecken  Vereines  ßir  Bübenvuckerindustrie^  1881  S.  349).  Die  Fehling'sche 
Lösung  ist  ihrer  Darstellung  nach  eine  Lösung  von  schwefelsaurem 
Katron,  Kupferoxydhydrat,  weinsaurem  Natronkali  und  Natronhydrat 
in  Wasser.  Basisch  weinsaures  Kupferoxyd -Natron  kann  darin  nicht 
wohl  angenommen  werden,  weil  dieses  Salz  von  der  Zusammensetzung 
Cu3Na3(C4H40e)t0^.7H)0  sich  bei  der  gebräuchlichen  Concentration. 
der  Fehling'schen  Lösung  nicht  bilden  kann.  Bringt  man  eine  Lösung 
von  34e,64  Kupfervitriol  in  0^,5  Wasser  und  eine  solche  von  1738 
Seignettesalz,  ebenfalls -zu  0^,5,  zusammen,  so  entsteht  erst  nach  einiger 
^Zeit  ein  Niederschlag  von  weinsaurem  Kupfer.  Da  nun  nach  Fehling's 
Vorschrift  zur  Lösung  des  Kupfervitriols  die  Lösung  des  Alkalis  zugleich 
mit  der  des  Seignettesalzes  gegeben  wird,  so  können  sich  unter  diesen  Um- 
ständen nicht  basisch  weinsaures  Kupferoxyd-Natronkali,  schwefelsaures 
Natron  und  weinsaures  Natron  bilden,  sondern  schwefelsaures  Natron  und 
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Eupferoxjdhjdrat  Letzteres  wird  durch  das  Seignettesak  in  LOsnng 
erhalten  und  mag  mit  demselben  irgend  ein  tur  Zeit  noch  unbekanntes 
Doppelsalz  bilden.  Dasselbe  wird  aber  in  seiner  Zusammensetzung 
wesentlich  von  dem  oben  angegebenen  abweichen  müssen  und  es  wird 
demselben  wahrscheinlich  auch  ein  anderes  chemisches  Verhalten,  ein 
anderes  Oxydationsvermögen  zukommen,  und  zwar  scheint  die  in  der 
Fehling^schen  Lösung  enthaltene  Doppelverbindung  schwieriger  redn- 
cirbar  zu  sein  als  das  von  Degener  angewendete  Doppelsalz,  so  dafa 
durch  den  Einflufs  des  freien  Alkalis  dem  reducirenden  Zucker  schon 
ein  Theil  seines  Reductionsvermögens  genommen  ist,  bevor  jenes  noch 
unbekannte  Doppelsalz  zur  Einwirkung  kommt,  wodurch  die  Unzaver- 
Iftssigkeit  der  Fehling^schen  Lösung  erklärlich  wird.  Wurde  dagegen 
eine  gewogene  überschüssige  Menge  weinsauren  Kupfers  mit  Natron- 
lauge längere  Zeit  in  der  Wärme  bis  zum  Verschwinden  der  alka- 
lischen Reaction  digerirt,  abfiltrirt  und  das  Ungelöste  gewogen,  so 
zeigte  sich,  dafs  sich  auf  4  Hol.  Natronhjdrat  genau  3  Mol.  wein- 
saures Kupfer  gelöst  hatten,  entsprechend  der  Formel:  3C4H405Ca.3H20 
+  4NaOH  =  Cu3Na,(C4H406)2.7H40  +  Na^C4e406  +  4H80. 

40(Kc  Normalnatronlauge  =  16e  NaOH  lösten  80e,2  weinsanres 
Kupfer,  so  dafs  die  erhaltene  Lösung  das  fragliche  D'oppelsalz  enthält^ 
Mit  einer  derart  bereiteten,  zu  0^,5  aufgefüllten  Lösung  sind  die  Ver- 
suche angestellt  worden.  Man  kann  jedoch  der  Fehling^schen  Lösung 
die  gleichen  Eigenschaften  geben,. wie  sie  obige  Lösung  von  basisch 
weinsaurem  Kupferoxyd-Natron  besitzt,  wenn  man  die  vorgeschriebene 
Menge  schwefelsaures  Kupfer  in  möglichst  wenig  Wasser  löst,  dann 
so  viel  Seignettesalz  in  ebenfalls  der  geringsten  Menge  Wasser  auflöst, 
als  durch  die  Oleichung:  2CUSO4.5H2O  4-  2KNaC4H406.4H,0  = 
2CUC4H4O6.3H4O  +  Na^8O4.10H,O  +  K4SO4  +  H^O  bedingt  wird, 
beide  Lösungen  zusammen  giefst  und  einige  Zeit  stehen  läfst. 

Degener  erhielt  nun,  wenn  er  auf  1  Mol.  schwefelsaures  Kupfer  2  MoL 
Alkali  anwendete,  auf  1  Mol.  Traubenzucker  zwischen  3,5  und  4,3  Mol. 
Kupferoxydul,  bei  Anwendung  von  3  und  4  Mol.  Natron,  auf  1  Mol. 
Kupfervitriol  5,3  bis  5,4  Mol.  Kupferoxyd.  In  allen  Versuchen  wurden 
5  Mol.  Seignettesalz  hinzugefügt  und  %  Stunde  im  Kochsalzbade  erhitzt 
Versuche  mit  obiger  Kupferlösung  zeigten,  dafs  dieselbe,  für  sich  in 
einer  Lintner''schen  Druckflasche  erhitzt,  nichts  abschied;  wohl  aber 
schied  sich  auf  Zusatz  von  Traubenzucker,  ebenso  behandelt,  ein 
schmutzig  grüngelber,  nicht  zu  reinem  Kupfer  red ucirbarer 'Niederschlag 
aus.  Mit  Aetznatron  ohne  Traubenzucker  in  der  Druckflasche  erhitzt, 
schied  sich  eine  braune  Substanz  aus;  derselbe  Versuch  unter  Zusatz 
von  Seignettesalz  gab  eine  viel  geringere  dunkelrothe  Ausscheidung. 
Wurde  die  Lösung  mit  Traubenzucker  längere  Zeit  im  Wasserbade 
im  offenen  Kolben  gekocht,  so  ergab  sich  ein  gelbrother,  mifsfarbiger 
Niederschlag;  bei  Wiederholung  desselben  Versuches  mit  Zusatz  von 
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Seignettesalz  war  der  Niederschlag  tiefroth  gefärbt  Weinsaares 
Eapfer  wurde  auch  bei  Gegenwart  tod  Seignettesalz,  durch  Trauben- 
zucker selbst  bei  anhaltendem  Kochen  nicht  reducirt. 

Wurden  gewogene  Mengen  Traubenzucker  mit  beliebigen  Mengen 
jener  Kupferlösung  nach  Zusatz  von  6  Mol.  Seignettesalz  (auf  Kupfer 
berechnet)  10,  20  und  30  Minuten  im  Wasserbade  erhitzt,  so  wurden 
0,64,  0,78  und  1,19  Mol.  Kupfer  ausgeschieden.  Von  da  an  vermehrte 
sich  die  Menge  des  letzteren  *  nicht  mehr.  Es  wurde  nun  chemisch 
reiner  und  wasserfreier  Traubenzucker  in  einem  Erienmeyer^schen  Becher- 
kolben abgewesen,  dann  die  verschiedenen  I^sungen  von  basich  wein- 
saurem Kupferoxyd-Natron,  Normalnatronlauge  und  Seignettesalz  sowie 
das  Wasser  mittels  Pipetten  hinzugefügt,  das  Kölbcben  mit  einem 
Kautschukstopfen,  in  dessen  Durchbohrung  ein  langes,  oben  offenes 
Olasrohr  steckte,  geschlossen  und  so  vorbereitet  in  ein  kochendes 
Kochsalzbad  gebracht  Nach  etwa  30  Minuten  wurde  der  Inhalt  noch 
heifs  durch  ein  Asbestfilter  filtrirt,  der  Rückstand  mit  Wasser,  Alkohol 
und  Aether  gewaschen,  kurze  Zeit  im  Trockenschrank  getrocknet  und 
entweder  mit  Wasserstoff  reducirt,  oder  mit  Sauerstoff  oxydirt  Letzteres 
mufste  da  vorgenommen  werden,,  wo  bei  ungenügendem  Alkaligehalt 
organische  Substanzen  mit  niedergerissen  waren.  Das  Asbestfilter 
trägt  auf  einem  kleinen  Platinconus  eine  Schicht  von  mit  Salpetersäure 
ausgekochtem  und  danach  geglühtem  Asbest  Zwischen  diese  Schicht 
und  den  Conus  nach  Allihn's  Vorschlag  Glaswolle  feu  bringen,  empfiehlt 
sich  nicht,  da  durch  die  heifsen  alkalischen  Filterflüssigkeiten  die 
Glaswolle  rasch  angegriffen  wird  und  die  meiste  Glaswolle  Blei  ent- 
hält, so  dafs  bei  der  Beduction  des  Kupferoxyduls  im  Wasserstoffstrom 
die  ganze  Glaswollschicht  intensiv  schwarz  wird  von  reducirtem  Blei 
bezieh.  Schwefelblei.  Beim  Filtriren  mufs  man  sich  hüten,  das  Filter, 
-wenn  man  —  was  fast  unumgänglich  nothwendig  ist  —  mit  der  Wasser- 
luftpumpe arbeitet,  je  trocken  laufen  zu  lassen.  Es  bilden  sich  dabei 
stets  Kanäle,  durch  welche  Asbestfäserchen  und  Theile  des  Kupfer- 
oxyduls verloren  gehen.  Die  Reinigung  der  Filter,  bewerkstelligt  man 
mittels  ein  paar  Tropfen  Salpetersäure,  wenn  man  Kupferoxydul  hat 
Nach  dem  Auswaschen  mit  Wasser,  Alkohol  and  Aether  ist  es  wieder 
brauchbar.  Hat  man  Kupferoxyd,  so  entfernt  man  die  stets  sehr  fest 
zusammenhängende  Schicht  desselben  erst  mechanisch,  den  letzten 
Rest  mittels  etwas  Königswasser.  Der  Platinconus  wird  dadurch  in 
der  Kälte  nur  schwach  angegriffen. 

Nach  den  so  ausgeführten  Versuchen  scheidet  Traubenzucker  tfus 
Lösungen  von  basisch  weinsaurem  Kupferoxyd-Natron,  welche  auf 
3  Atom  Kupfer  weniger  als  4  Mol.  freien  Alkalis  und  16  bezieh. 
18  Mol.  Seignettesalz  enthalten,  bei  V^^tündiger  Kochdauer  wechselnde 
Mengen  eines  Kupferoxyduls  aus,  mit  welchem  stets  zugleich  oi^anische 
Substanz   fällt    Bei  den   Versuchen    mit   ungentlgendem  Alkalizusatz 
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ging  der  Redaetioo  des  Eupferoxydee  atets  eine  mehr  oder  weniger 
starke  gelbliohgrttne  Trübung  der  Flttsaigkeit  voraus.  Bei  Anwendosg 
von  4  Mol.  freien  Alkalis  und  16  oder  18  Mol.  SeignettesaU  «weniea 
bei  Vs  stündiger  Koehdauer  Mengen  reinen  Kupferoxyduls  ausgeschie- 
den, welche  fast  ganz  genau  dem  Molecularverhftltnifs  tob  1  NoL 
Traubenzucker  auf  6  Mol.  Kupferoxyd  entsprechen.  Bei  Anwendung 
.von  6  Mol.  freien  Alkalis  und  16  oder  18  Mol.  Sdgnettesals  wessAen 
bei  ^l^fitJiXn^geT  Kochdäuer  genau  6  Mol.  Kupferoxyd  durch  1  MoL 
Trauben«icker  reduoirt.  Eine  noch  gröfsere  Menge  von  Alkali  saheinI 
bis  au  einer  gewissen  Grepse  ohne  schädlichen^  Einflufs  zu  sein.  I>ie 
Reaction  ist  bei  Anwendung  von  4  MoL  freien  Alkalis  nach  15  Minuten 
langem  Kochen  notoh  nicht  beendet.  Bei  Anwendung  von  6  und  be- 
sonders von  mehr  als  6  MoL  Alkali  scheint  sie  sich  bedeutend  rascher 
zu  vollzi^en. 

Die  Menge  des  zugesetzten  weinsauren  Eali-Katrons  ist  aus  noch 
unbekannten  Gründen  von  wesentlichem  Einflufs  auf  die  Yolistftiidig- 
keit  der  Reaction.  Bei  16  oder  18  Molecülen  erfolgt  die  Ausschdduoig 
des  kupferoxyduls  bei  G^enwart  von  4  und  mehr  Moleelllen  finden 
Alkalis  vollständig  und  frei  von  omanischen  Beimengungen.  Bei 
gänzlicher  Abwesenheit  von  Seignettesalz  sind  die  Niederschläge  hell- 
roth  gefärbt,  sonst  dünkelroth.  Die  Concentration  scheint  ganz  ohne 
fiinflufs  innerhalb  gewisser  Grenzen  zu  sein.  Bei  zu  starker  Concentration 
würden  natürlich  die  Wirkungen,  welche  concentrirte  Alkalien  anf 
0]^anis<die  Substanzen  und  auf  Kupferlösungen  ausüben,  zur,  Oeltang 
kommen. 

Degener  (a.  a.  0.  8. 362  u.  788)  hat  ferner  verglekheihde  Bestiimtnuingm 
dea  ZuÄergehdlte$  der  Bübea  ausgeführt.  Die  Untersuchungen  von  Schübe 
und  Sachs  über  die  abweichenden  Polarisationen  der  durch  Anwendung 
verschieden  starken  Druckes  gewonnenen  Rübensäfte  waren  Veranlassnng, 
bezügliche  Bestimmungen  mittels  einer  kleinen  hydraulischen  Presse, 
welche  einen  Druck  von  1501^  auf  lQ<^  ausüben  läfst',  und  unter  An- 
wendung einer  Spindelpresse  anzustellen,  welche  für  eine  normale 
Manneskrafi  einen  Druck  von  W^  auf  W  gestattete.  Da  d^i  früheren 
Angaben  gemäfs  zu  vermuthen  war,  dafs  der  Zuckei^ehalt  der  durok 
hydraulische  Pressung  gewonnenen  Säfte  geringer  sein  würde  ab  der 
durch  die  Spindelpresse  erhaltenen,  so  glaubte  Degfener  auf  dieeem 
Wege  den.  nach  Scheibler^s  Alkoholmethode  erhaltenen  Werthen  nahe 
zu  kommen.  Es  gelang  aber  nicht,  die  Unterschiede  ganz  zu  ver- 
wischen; eine  Bestimmung  des  absoluten  Zuckei^ehaltes  durch  Pressnag 
ist  eine  Unmöglichkeit;  die  Polarisation  des  geprefsten  Saftes  gibt 
nicht  einmal  richtige  vei^leichende  Resultate  und  hat  nur  einen  Werth 
zur  Quotientenermittlung.  Zur  Bestimmung  des  absoluten  Zuckerge- 
haltes durch  Auslaugen  mittels  Alkohol  wurde  ein  dem  Scheibler's 
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gaDz  ähnlicher  Apparat  Terwendet  und  zu  gleicher  Zeit  untersucht, 
ob  dieser  in  derselben  Zeit  die  Auslaugung  einer  gewissen  Menge 
Rttbenbrei  besorgt,  wie  die  von  Szombaihy  und  Soxhkt  coostruirte  Ex- 
iractionsröhre  (vgl.  1879  232*463).  Es  ergab  sich,  dafs  der  Scheib- 
ler'sche  Apparat  eben  so  rasch  und  yoUständig  auslaugt  wie  die  So&h- 
let'sche  Röhre. 

.  Zur  ersten  Extraotion  des  Rabenbreies  wurde  96procentiger  Alkohol 
in  der  Menge  angewendet,  dafs  die  bis  zur  Marke  aufgefüllte  extrahirte 
Flüssigkeit  etwa  bis  zur  Hälfte  aus  Alkohol  bestand.  Für  lOOccRölbchen 
wurden  daher  —  mit  Rücksicht  auf  die  Verdunstung  —  60cc  Alkohol 
angewendet.  Für  die  zweite  Extraction  —  welche  übrigens  selten 
mehr  als  0,1^  am  Ventzke'Scheibler''schen  Apparat  polarisirte  —  wurde 
ein  Gemisch  von  80  Tb.  96procentigem  Alkohol  mit  20  Th.  Wasser 
verwendet.  Da  die  bei  der  ersten  Extraction  erhaltenen  Flüssigkeiten 
nach  einiger  Zeit  heftig  schäumen  und  unter  Stofsen  kochen,  so  war 
es  nöthig,  ein  Stückchen  spiralförmig  aufgerollten  Flatindraht  oder 
ein  Ende  ausgekochten  dünnen  Bindfaden,  an  ein  Olasstäbchen  ge- 
bunden, in  das  Eölbchen  zu  bringen.  Die  Dampfbiidung  erfolgt  dann 
ruhiger..  Das  Schäumen  kann  man  sehr  vermindern  durch  Zusatz 
einer  kleinen  Menge  Paraffin  oder  Vaselin.  Der  nach  1  bis  1 Y«  Stunden 
erhaltene  Auszug  wurde  dann  mit  einigen  Gubikcentimeter  Bleiessig 
versetzt  und  polarisirt 

Aus  den  ausführlich  mitgetheilten  Versuchen  ergibt  sich,  dafs  der 
bei  Ausübung  stärkeren  Druckes  hinterbleibende  Prefsrückstand  nur  in 
der  Regel,  nicht  immer,  an  Wasser  ärmer  ist  als  der  durch  schwächeren 
Druck  erhaltene.  Der  im  ersten  Falle  gebildete  Prefssaft  ist  meist, 
nicht  immer,  an  Wasser  reicher  als  der  wie  zuletzt  angegeben  erhaltene, 
oder  der  Trockensubstanzgehalt  der  durch  schärferen  Druck  erzeugten 
Säfte  ist  meist  geringer  als  jener  der  durch  schwächeren  Druck  herge- 
stellten. Der  wahre  Trockensubstanzgebalt  ist  immer  geringer  als  der  aus 
dem  specifischen  Gewicht  der  Säfte  berechnete  scheinbare.  Der  wahre 
Quotient  ist  daher  auch  stets  gröfser  als  der  scheinbare.  In  den  auf 
verschiedene  Weise  erhaltenen  Prefssäften  nimmt  der  Zuckergehalt 
nicht  proportional  dem  Nichtzucker-  bezieh.  Trockensubstanzgehalt  zu 
oder  ab.  Der  durch  schwächere  Pressung  erhaltene  Saft  enthält  in  der 
Regel,  aber  nicht  immer,  mehr  Nichtzucker;  sein  Qaoticint  ist  daher 
meist  ein  schlechterer  als  der  des  durch  stärkeren  Druck  erzeugten.  Es 
scheint  daher,  dafs  die  Flüssigkeitsmengen,  welche  durch  stärkeren 
Druck  ans  bereits  mit  Anwendung  schwächeren  Druckes  entsafteten 
Rübenbrei  erhalten  werden,  wesentlich  aus  reinem  oder  doch  nur 
weni^Stoffe  gelöst  enthaltendem  Wasser  bestehen  (Scheibler's  Colloid- 
wasser). 

Es  ist  somit  ganz  unthunlich,  unter  Zugrundelegung  eines  für  alle 
Fälle  gültigen  Saftgehaltes  der  Rübe  aus  der  Polarisation  des  durch 
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Pressen  erhaltenen  Saftes  den  Zackergehalt  der  Rübe  zu  bestimmen. 
Verglichen  mit  dem  durch  Alkohoiextraction  ermittelten  Gehalt  an 
Zucker  geben  die  Polarisationen  des  hydraulischen  wie  des  Spindel- 
prefssaftes  bei  Annahme  von  95  oder  96  Saftgehalt  derart  von  dem 
absoluten  Zuckeigehalt  abweichende  Zahlen,  dafs  dieselben  für  die 
Ausbeuteberechnungen  nur  einen  sehr  untergeordneten  Werlh  bean- 
spruchen können;  ebenso  ist  die  Berechnung  des  Colloidwassers  aas 
der  Prefssaft- Polarisation  ganz  unmöglich.  Die  hierbei  erhaltenen 
Zahlen  schwanken  je  nach  Stftrke  des  Druckes  in  denselben  Orenzaa 
wie  die  für  den  Zuckergehalt  berechneten.  Es  ist  eben  ein  Ding  der 
Unmöglichkeit,  den  zuckerführenden  Saft  der  Rübe  auf  mechanischem 
Wege  von  dem  zuckerfreien  zu  trennen;  der  letztere  wird  je  nach 
Stärke  des  Druckes  und  nach  wechselnder  anatomischer  Structur  dar 
Rübe  bezieh,  der  Zellwände  in  gröfserer  oder  geringerer  Menge  dem 
ersteren  sich  beimengen.  Bis  die  Wissenschaft  eine  noch  genauere 
Methode  der  Zuckerbestimmung  kennt,  mufs  daher  die  Scheibler^sdie 
Alkohoiextraction  als  die  einzig  zuverlässige  bezeichnet  werden.  Zu 
bedauern  ist  bei  derselben  nur,  dafs  sie  die  Quotientenermittlung  nicht 
gestattet  Oeht  sie  aber  neben  der  Saftpolarisation  her,  so  sind  da- 
durch beide  Zwecke  vereinigt.  Der  kleine  Fehler,  welchen  die  Er- 
höhung der  Polarisation  des  Zuckers  durch  Alkohol  bedingt,  ist  für 
die  Praxis  kaum  von  Bedeutung  und  fällt  iunerhalb  der  Beobachtunga- 
grenzen,  wenigstens  fUr  die  Quarzkeilapparate.  Eine  allen  Anforderungen 
der  analytischen  Chemie  entsprechende  Methode  werden  wir  erst  dann 
erwarten  können,  wenn  es  gelungen  ist,  den  Zucker  und  ihn  allein 
mittels  irgend  eines  Reagens  aus  ihn  enthaltenden  Lösungen  als  un- 
lösliche Verbindung  abzuscheiden,  oder  wenn  wir  gelernt  haben,  alle 
zur  Zeit  zum  grofsen  Theil  noch  unbekannten,  entweder  optisch  selbst 
activen,  oder  dodi  das  Drehungsvermögen  des  Zuckers  beeinflnfsenden 
Körper,  welche  denselben  in  der  Rübe  begleiten,  von  ihm  zu  trennen. 


Der  sogenannte  Flnfs  der  Seifen. 

Ans  dem  chemisch -technischen  Laboratorium  des  Polytechniknms  zu  Brsan- 

schweig. 

Im  J.  1873  hat  sich  Hr.  Ä.  Fricke  mit  gewissen  Ausscheidungen 
der  Kernseifen  im  hiesigen  Laboratorium  beschäftigt,  welche  die  tech- 
nische Sprache  als  „Flufs^  zu  bezeichnen  pflegt  In  der  festen  Seife 
erscheint  der  Flufs  als  eine  zartfaserige  geflammte  Abscheidung,  die 
sich  in  einer  dem  Auge  gefälligen  Weise  von  der  homogenen  Grund- 
masse  abhebt  und  die  Waare  ansehnlich  macht  Es  ist  an  der  betreffenden 
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Stelle  (1873  209  46)  gezeigt  worden,  dafs  sich  der  Flufs  durch  einen 
selbstthätigen  Aoslaageprocefs  mit  grofsem  Ueberschufs  von  kaltem 
Wasser  von  der  Orundmasse  trennen  läfst  Während  diese  letztere 
sich  langsam  in  dem  Wasser  löst,  bleibt  der  Flufs  als  ein  Skelet  zu- 
rück in  Gestalt  von  blendend  weifsen,  ausgesprochen  faserigen,  schwach 
zusammenhängenden  Stücken  in  der  Form  der  angewendeten  Seife 
nach  dem  Trocknen  von  ausgezeichnetem  Perlmutterglanz. 

Die  von  Fricke  damals  benutzte  Seife  sowie  das  dabei  zur  An- 
wendung gebrachte  Verfahren  gab  nur  eine  äufserst  geringe  Ausbeute 
bei  sehr  grofsem  Aufwand  an  Zeit.  Dieses  wenige  gewonnene  Material 
reichte  nur  zu  einer  einzigen  Analyse,  in  welcher  der  Betrag  der  fetten 
Säure  des  perlmutterglänzenden  Rückstandes  und  die  zur  Sättigung 
der  Base  erforderliche  Menge  Schwefelsäure  bestimmt  wurde.  Auf 
Grund  der  Thatsache,  dafs  sich  die  ursprüngliche  Seife  ohne  Rückstand 
in  siedendem  Alkohol  und  Wasser  löste,  ist  die  Base  als  Natron  an- 
gesehen und  berechnet  worden,  —  mit  Unrecht,  wie  sich  aus  dem 
Folgenden  ergibt. 

Eine  hiesige  auf  Ausfuhr  arbeitende  Seifensiederei  bringt  nun  seit 
längerer  Zeit  eine  besonders  schöne,  als  „Talgkemseife^  bezeichnete 
Waare  in  den  Handel,  welche  bei  sehr  weifser  Farbe  den  Flufs  be- 
sonders reich  und  ungewöhnlich  entwickelt  zeigt.  Die  gelegentlich 
gemachte  Beobachtung,  dafs  der  den  Flufs  bildende  perlmuttei^län- 
zende  Körper  aus  jenem  Material  viel  leichter  und  weit  reichlicher  ge- 
wonnen werden  kann,  gab  den  Anlafs  zur  Wiederaufnahme  und  Fort- 
führung der  Studien  über  den  ^^Flufs^  der  Seife,  denen  sich  Hr.  Conrad 
Dege  im  hiesigen  Laboratorium  unterzogen  hat. 

Nach  dem  a.  a.  0.  beschriebenen  Verfahren  kommen  die  etwa 
bohnengrofsen,  länglichen  Seifenstückchen  auf  ein  unter  dem  Wasser- 
spiegel ausgespanntes  Stück  Stramin  zu  liegen,  so  dafs  sie  eben  unter- 
getaucht sind.  Sie  geben  den  löslichen  Theil  nicht  so  ohne  weiteres 
und  direct  an  das  Wasser  ab;  der  lösliche  Theil  quillt  äufserlich  zu 
einer  Gallerte  auf  und  erst  diese  geht  allmählich  und  langsam  in 
Lösung.  Die  halb  ausgelaugten  Seifenstückchen  erscheinen  dann  als 
von  Gallerte  umhüllte  Klümpchen,  in  welchen  der  unlösliche  Theü  der 
Seife  in  weifsen  opaken  Faserbündelu  eingebettet  liegt  Dieser  Zustand, 
welchen  die  Seife  im  Wasser  annimmt,  führte  auf  eine  sehr  annehm- 
bare Abkürzung  des  Auslaugeverfahrens.  Man  prefst  die  halb  aus- 
gelaugten Seifenstückchen  zwischen  Leinwand  ab;  die  Gallerte  geht 
grofsentheils  durch  die  Maschen,  während  die  noch  zusammenhängen- 
den Faserbündel  in  Gestalt  eines  sehr  weifsen  dünnen  Kuchens  zurück- 
bleiben. Der  Kuchen  wird  in  kleine  Stückchen  zerbröckelt  und  diese 
werden  wieder  in  den  Auslauger  gebracht.  Ganz  gegen  Ende,  wenn 
nur  noch  wenig  lösliche  Seife  übrig  war,  kochte  man  zur  Entfernung 
dieser  anhängendai  Reste  mit  Wasser  oder  mit  Alkohol  aus.    Der 
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faserige  abgeschiedene  Körper  löst  sich  dann  nicht  mehr  oder  nur  in 
yerschwindender  Menge  darin  auf. 

In  den  anftnglichen  Stadien  des  selbstth&tigen  AosIaugenB  sind  die 
auf  dem  Straminnetz  liegenden  Seifenstacke  unberOhrt  und  ungestört 
zu  lassen  ^  weil  sie  allzu  leicht  zerfallen  und  viel  feinere  Fasern  des 
unlöslichen  Körpers  mit  durchgehen.  Auch  bei  dem  besten  Gang  der 
Operation  ist  die  beim  Auslaugen  entstehende  Flüssigkeit  trübe;  sie 
verhält  sich  wie  verdünntes  Seifenwasser  und  läfst  sich,  wie  dieses, 
schlechterdings  nicht  filtriren.  Versetzt  man  aber  die  Auslaugeflttssig- 
keit  mit  einer  geringen  Menge  Kochsalz,  so  ändert  sich  die  Lage  der 
Dinge  sofort:  Die  Flüssigkeit  verliert  alsbald  ihre  Eigenschaft,  die  un- 
löslichen Theile  so  stark  aufzuschlämmen  und  schwebend  zu  erhalten; 
sie  sammeln  sich  in  Flocken,  scheiden  sich  ab  und  können  nun  mit 
Leichtigkeit  auf  einem  Filter  von  der  Flüssigkeit  getrennt  werden. 
Die  zur  Scheidung  der.Seif^lösung  erforderliche  Menge  Kochsalz  rich- 
tet sich  nach  der  Goncentration  des  Auslaugewassers.  Dieses  mufs 
auf  Orund  seines  Verhaltens  zu  dem  unlöslichen  Körper  jederzeit  sdir 
verdünnt  sein,  d.  h,  man  hat  die  Seife  mit  einem  grofsen  Ueberschufs 
von  destillirtem  Wasser  zu  behandeln,  namentlich  in  den  ersten  Stadien 
der  Auslaugung.  Durch  allmähliches  Hinzufügen  des  Salzes  findet 
man  den  Punkt  leicht,  bei  welchem  die  Scheidung  eintritt;  die  ent- 
sprechende Menge  Salz  ist  entfernt  nicht  zureichend,  die  Seife  aus- 
zusalzen. 

Von  dem  beschriebenen  Verhalten  der  Seifenlösung  zum  Kochsalz 
läfst  sich  vortheilhaft  Oebrauch  machen  bei  der  Darstellung  der  den 
Flufs  bildenden  Verbindung.  Man  übergiefst  zu  dem  Ende  den  nach 
dem  Fressen  erhaltenen  Kuchen,  nachdem  man  ihn  in  kleine  Stückchen 
zerbröckelt,  mit  einer  etwa  5procentigen  Salzlösung  und  schüttelt  von 
Zeit  zu  Zeit  um.  Die  verdünnte  Salzlösung  zieht  dann  die  noch  vor- 
handene lösliche  Seife  weiter  aus,  ohne  den  unlöslichen  Theil  zu  zer- 
schlämmen.  Nach  längerem  Stehen  filtrirt  man,  prefst  den  unlöslichen 
Rückstand  ab  und  wiederholt'  dieselbe  Behandlung  mit  der  Salzlösung 
ein  zweites  Mal. 

Ist  die  Auslaugung  der  Seife  so  weit  vorgeschritten,  dafs  dem 
unlöslichen  Theil  nur  noch  geringe  Mengen  der  löslichen  Seife  anbaflen, 
so  entfernt  man  diese  leicht  und  bequem  durch  Auskochen  mit  Wasser 
oder  Weingeist,  aber  stets  in  gröfsem  Mengen,  weil  nur  sehr  verdünnte 
Lösungen  entstehen  dürfen. 

Nach  der  Hauptregel  —  sehr  viel  Flüssigkeit  im  Verhältnifs  zur 
Menge  der  auszulaugenden  Substanz  —  namentlich  auch  für  das  selbst- 
thätige  Auslaugen  vor  dem  Pressen  geltend,  hat  man  jedesmal  etwa  4^ 
Wasser  auf  le  Seife  zu  rechnen  und  dieses  3mal  zu  wechseln,  so  dais 
auf  die  drei  Auslangungen  vor  dem  Pressen  12i  Wasser  auf  die  Seife 
wirken. 
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Auf  dem  Wege  der  Belbfitthätigen  Auslaugang,  des  darauf  folgen- 
den Pressens,  Behandelns  mit  Salzwasser  und  schliefslichen  Auskochens 
mit  blofsem  Wasser  erhält  man  den  als  Flufs  in  der  Seife  vorhandenen 
Bestandtheil  rein  von  der  Orundmasse  dnreh  Auskochen  mit  Alkohol, 
auch  rein  von  jenen  durch  die  starke  VerdttnnuDg  aus  der  Natronseife 
sich  abscheidenden  Verbindungen,  —  nicht  aber  umgekehrt  die  Orund- 
masse rein  von  jenen.  Es  hängt  dies  mit  den  LöslichkeitSTerhälinissen 
der  Seifenbestandtheile  zusammen. 

Der  ausgelaugte,  den  Flufs  der  Seife  bildende  Rückstand  ist  völlig 
weifs,  faserig,  perlmutterglänzend,  nach  dem  Trocknen  schwer  be- 
netzbar, im  Wasser  ganz  oder  doch  nahezu  unlöslich  bei  allen  Tem- 
peraturen. Kaltes  Wasser  nahm  0,02  Proc  seines  Gewichtes,  siedendes 
0,02  Proc,  also  ebenso  viel  auf.  Aehnlich  verhält  sich  absoluter  Al- 
kohol, welcher  0,34  Proc.  aufnimmt  —  So  unlöslich  der  perlmutter- 
glänzende Körper  in  blofsem  Wasser,  um  so  viel  löslicher  ist  derselbe 
in  einer  Lösung  von  Natronseife,  um  so  mehr,  je  concentrirter  und  von 
je  höherer  Temperatur  sie  ist  Daraus  erklärt  sich  die  Möglichkeit 
seiner  Abscheiduog  durch  Auslaugen  mit  sehr  viel  Wasser  in  der  Kälte 
gegenttber  der  Thatsache,  dafs  sich  die  käufliche  Seife  in  der  Siedhitze 
im  Wasser  sammt  dem  Flufs  vollkommen  klar  auflöst  Aber  auch  die 
Entstehung  und  Bildung  von  Flufs  ist  danach  leicht  zu  verstehen.  In 
der  kochend  heifsen,  fertig  gesottenen  Seife  ist  der  ganze  Betrag  des 
perlmutierglänzenden  Körpers  gelöst;  während  des  Erkaltens  auf  der 
Form  scheidet  sich  ein  Theil  in  seidenglänzenden  Fasern  aus,  welche 
dann  als  Flufs  erscheinen. 

Der  gereinigte  perlmutterglänzende  Körper  der  untersuchten  Kern- 
seife ist  seinem  chemischen  Bestände  nach  nichts  als  eine  Kalkseife; 
er  lieferte  durch  die  Zersetzung  mit  Chlorwasserstoffsäure  bei  der 
Analyse  8,35  Proc.  Kalk  in  der  trockenen  Substanz. 

Einigermafsen  auffallend  und  gröfser,  als  man  erwarten  sollte, 
ist  der  Betrag  dieser  Kalkseife  in  der  Kernseife.  Eine  Probe  dieser 
letzteren  zu  den  Versuchen  verwendeten  Seife  ergab  bei  der  Analyse : 

Fette  Säuren   .    .      76,27 

Natron    ....        8,21 

Kalk 0,S0 

Wasser  ....      16,22 

100,00. 
Der  Gehalt  von  0,30  Proc  Kalk  entspricht  3,8  Procent  der  aus  der 
Seife  präparirten  Kalkseife.  Bei  der  Ungleichheit  der  Vertheilung  des 
Flusses  in  der  Natronseife  gilt  dieser  Betrag  selbstverständlich  nur 
von  der  analysirten  Probe.  Eine  andere  Portion  der  Seife  mit  beson- 
ders stark  entwickeltem  Flufs,  in  der  beschriebenen  Weise  auf  dem 
Straminnetze  ausgelaugt,  dann  2  mal  mit  Wasser  kalt  digerirt  und  ge- 
prefst,  gab  über  14  Proc.  Bttckstand.  Woher  der  Kalk  in  die  Seife 
kommt,  mag  dahin  gestellt  bleiben.     Man  arbeitet  in  der  Werkstätte^ 
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aas  weleher  die  Seife  stammt,  Doch  yiel  mit  Soda,  nicht  blos  mit 
kaustischem  Natron. 

Oekonomisoh  betrachtet  ist  die  Verzierong  der  Seife  mittels  Piuüs 
obiger  Art,  also  aas  Kalkseife^  nor  Verlust,  wenigstens  soweit  die 
Seife  im  laaen  oder  kalten  Wasser  verbraucht  wird. 

Der  Schlafs,  dafs  der  sogen.  „Flofs^  der  Seife  aberhaupt  nmr  ein 
auskrystallisirtes  Kalksals  der  fetten  Sftore  sei,  wftre  als  Toreiüg  sa 
beseichnen.  Wohl  aber  kann  man  nach  den  TOrstehenden  Beobach- 
tungen sagen,  dafs  ein  solches  Kalksala  unter  Umstftnden  die  Grund- 
lage des  Flusses  abgibt  Kp, 
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Mit  AbbUdungeo. 

Nach  dem  Bericht  an  die  Qeneralyersammlung  des  Feretnes  devUck&r 
Sodafabrikanten  von  O.  Lunge  ^  hat  derselbe,  unter  Mitwirkung  einer 
vom  Verein  ernannten  Commission,  die  für  Sodafabriken  erforderlichen 
UntersuchuDgsverfahren  kritisch  gesichtet,  zweifelhafte  Angaben  durdi 
gemeinschaftliche  Untersuchungen  mit  H.  Schäppi  klar  zu  stellen  ge- 
sucht, um  so  die  zur  Abfassung  eines  Taschenbuches  für  Sodafabrikanten 
erforderlichen  Grundlagen  zu  schaffen. 

Bezüglich  der  Untertuehung  von  Brennstoffen  wird  das  Verfahren 
von  J.  Lihße  empfohlen,  nach  welchem  man  zur  Abhaltung  der  Feuer- 
gase den  Flatintiegel  in  ein  passendes  rundes  Loch  eines  thönemen 
Tiegeldeckels  o.  dgl.  steckt,  welchen  man  über  einem  Bunsen'^schen 
Brenner  schief  aufstellt,  so  dafs  die  Verbrennungsgase  unten  abströmen, 
während  oben  die  Luft  in  den  Tiegel  dringt  und  die  Kohle  verascht 
Den  Thondeckel  ersetzte  Lunge  mit  bestem  Erfolg  durch  ein  Stück 
Asbestpappe,  in  welcher  ein  solches  Loch  mit  dem  Federmesser  ein- 
geschnitten werden  kann.  Von  der  Berthier'schen  Heizprobe  wird  mit 
Recht  Abstand  genommen.' 

Zur  Untersuchung  der  Rauchgase  genügt  die  Bestimmung  von  Kohlen- 
säure, Kohlenoxjd  und  Sauerstoff  (vgl.  Tfo^ner's  JahresberkJU^  1880 
*3-  ^1>  Für  die  Bestimmung  des  Wasserstoffes  und  der  Kohlen- 
wasserstoffe fehlt  augenblicklich  noch  für  kleine  technische  Anlagoi 
ein  passender  Apparat  3 

1  Sonderabdrack  ans  der  ChemiscKen  Industrie^  1881  Nr.  11,  vom  Verfasser 
gef.  eingeschickt. 

2  Vgl.  Ferd.  Fischer:  Chemitche  Teihnologu  der  Brennstqffe.  (Braunschweiff 
1880)  S.  114  und  129. 

3  Ohne  Qaecksilberwanne  wird  man  derartige  Untersuchungen  wohl  nicht 
genau  ausführen  können  (vgl.  1880  887*387.)  F. 
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Als  Änem<meier  empfiehlt  Verfasser  den  neuen  Zugmesser  von 
Fletcher.  Zu  den  besten  Ptfromeiem  werden  gezählt  das  Thalpotasi* 
meter  von  Schäffer  und  Budenberg  und  das  Oraphitpyrometer  von  SteinU 
und  Härtung  (1878  230*321);  aber  auch  diese  Instrumente  bedürfen 
jedenfalls  von  Zeit  eu  Zeit  der  Gontrole  bezieh.  Rectification.  Diese 
wird  sich  am  leichtesten  durch  einen  einfachen  calorimetrischen  Ver- 
such, z.  B.  mit  F.Fischer's  Calorimeter  (vgl,  1877  226*467. 1878  230  322) 
ausführen  lassen ;  für  die  regelmäfsige  Betriebscontrole  wäre  die  calori- 
metrische  Methode  zu  umständlich.  F»  H,  Weber  hat  speciell  fUr  tech- 
nische Zwecke  ein  Instrument  construirt,  welches  auf  Grund  der 
Veränderung  des  Leitungswiderstandes  eines  Platindrahtes  Temperatur- 
differenzen mit  derselben  Leichtigkeit  und  Schnelligkeit  wie  ein  Thermo- 
meter aber  bis  zur  Glühhitze  zu  messen  gestattet,  d.  i.  das  Princip  des 
Siemens^schen  Pyrometers,  aber  in  weit  handlicherer,  billigerer  und  für 
die  Praxis  brauchbarerer  Form.  Die  Anfertigung  dieses  Instrumentes 
ist  schon  in  die  Hand  genommen  und  werden  weitere  Mittheilungen 
darüber  in  Aussicht  gestellt 

Bestimmung  von  Siickoxyd  in  den  Kammeraustrittgasen.  Während 
die  Methoden  zur  Bestimmung  der  meisten  aus  den  Schwefelsäure- 
kammern entweichenden  Gase,  namentlich  des  Sauerstoffes  und  der 
Säuren  des  Schwefels  und  Stickstoffes,  hinreichend  ausgebildet  sind, 
fehlt  es  noch  an  einer  brauchbaren  Methode  für  Bestimmung  des  Stick- 
oxydes und  Stickoxyduls  (vgl.  1882  243*56).  Dafs  Stickoxyd  in  den 
Kammeraustrittgasen  wirklich  vorkommt,  ist  schon  mehrfach  nachge- 
wiesen worden  (vgl.  ö.  Lunge:  Soda-Industrie^  Bd.  1  S.  423.  Bd.  2  8. 956 
und  966);  selbst  bei  Ueberschufs  an  Sauerstoff,  wie  derselbe  ja  jeden- 
falls vorhanden  sein  soll,  ist  doch  die  Vermischung  der  Gase  in  den 
Kammern,  Thürmen  und  Leitungsröhren  nie  so  vollständig,  dafs  nicht 
local  auch  etwas  Stickoxyd  übrig  bleiben  und  schliefslich  aus  dem 
Kamin  entweichen  kann.  Noch  viel  leichter  wird  dies  der  Fall  sein, 
wenn  man  nach  dem  Vorschlage  von  Lasne  und  Benker  ^  (1882  243  56) 
Schwefligsäure  in  den  Gay-Lussac-Thurm  eintreten  läfst,  um  Unter- 
salpetersäure zu  Salpetrigsäure  zu  reduciren,  wobei  sicher  sehr  leicht 
die  Reduction  zu  weit  gehen  und  Stickoxyd  gebildet  werden  wird. 

Von  den  vorgeschlagenen  Methoden  zur  Bestimmung  desselben 
(vgl.  Wagner*8  Jahretbericht^  1880  S.  230)  gaben  den  besten  Erfolg  die 
directe  Absorption  des  Stickoxydes  durch  Chamäleonlösung,  Zusatz  von 
Eisenvitriollösung  und  endliches  Austitriren  mit  Chamäleon.  Nach 
einer  Reihe  von  Versuchen  zeigte  sich  fUr  die  Absorption  am  meisten 


^  Einige  Fabrikanten  sollen  das  Princip  desselben  schon  früher  angewendet 
haben ,  welches  auch  in  Schwarzenberg's  Werk  8.  396  angedeatet  ist,  obwohl 
Lunge  die  dort  sowie  von  Latne  and  Benker  gegebene  Erklärung  auf  Grand 
seiner  Versuche  unbedingt  als  unrichtig  ansehen  mafs. 
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zweckentsprechend  der  in  Fig.  1  skizsirte  Apparat,  welcher  auf  dem 
Princip  der  Pettenkofer'Bchen  Bohre  beruht,  aber  bei  grofser  Länge 
der  Absorptionssäule  handlicher  und  für  das  Ein-  und  AnafllUeD 
bequemer  ist  Ein  Rohr  von  8  bis  10mm  lichter  Weite  ist  in  solcher 
Weise  gebogen,  dafs  die  Entfemong  von  a  bis  6  50<^  und  von  a  bisc 


Rg.  1. 


10cm  beträgt.  Nimmt  man  das  Rohr  zu  eng,  so  reifsen  die  Grasblasen 
die  ganze  Flüssigkeit  mit;  bei  der  angegebenen  Weite  folgen  sie  sich 
in  regelmäfsigen  Zwischenräumen  bis  c,  wobei  die  Flüssigkeitsober- 
fläche  sich  fortwährend  erneuert.  Bei  gröfserer  Weite  mufs  man  zu 
viel  Flüssigkeit  anwenden.  Es  zeigte  sich  nun,  dafs  neutrale  Chamäleoa- 
lösung  in  einem  solchen  Rohre  Stickoxyd  leicht  und  gut  abaorbirte, 
aber  unter  Ausscheidung  von  Mangandioxjd,  welches  sich  fest  an  das 
Glas  anlegte  und  ein  Zurücktitriren  unthunlich  machte.  Dieser  Uebel- 
stand  tritt  nicht  ein,  wenn  man  die  Chamäleonlösung  mit  Schwefel- 
säure ansäuert;  es  genügt,  auf  die  30  bis  40^  flalbnormallösung,  welche 
das  Rohr  fafst,  l^c  Schwefelsäure  von  1,25  sp.  6.  zuzusetzen.  Man 
ermittelt  den  Wirkungswerth  des  Chamäleons  gegenüber  einer  stark 
sauren  Eisenvitriollösung,  wie  man  sie  sonst  zur  Braunsteinbestimmung 
u*  dgl.  anwendet,  indem  man  z.  B.  30<^  Chamäleon  mit  50^^  der  Eisen- 
lösung versetzt  und  den  Ueberschufs  der  letzteren  mit  Chamäleon  bis 
zur  Rosafärbung  zurücktitrirt  Wenn  man  nun  wieder  SO^c  in  das 
Absorptionsrohr  gibt,  das  zu  untersuchende  Gasgemenge  durohleitet, 
die  Röhre  entleert,  nachspült,  50<^  Eisenlösung  zusetzt  und  wieder  mit 
Chamäleonlösung  austitrirt,  so  entspricht  die  Differenz  der  beiden  zum 
Zurücktitriren  gebrauchten  Chamäleonmengen  dem  Stickoxjd. 

Analyse  von  Salpeter  mülds  des  Nitrometers.  Die  Bestimmung  der 
Stickstoffsäuren  nach  OrunCe  Verfahren  hat  sich,  seitdem  sie  durch  das 
von  Lunge  construirte  Nitrometer  (1878  228*447)  zu  einer  einfachen 
Operation  geworden  ist,  in  den  Schwefelsäure-,  Salpetersäure-,  Nitio- 
gljcerinfabriken  u.  a.  allgemein  eingebürgert,  wo  es  sich  um  die 
Analyse  von  Säuregemischen,  Nitrose  u.  dgl.  handelt.  Diese  Methode 
ist  so  bequem  und  genau  befunden  worden,  dafs  man  den  Wunsch 
aussprach,  das  Nitrometer  in  der  Art  abzuändern,  dafs  man  dasselbe 
auch  zur  directen  Bestimmung  der  Salpetersäure  im  Salpeter  benutzen 
könne.  Bekanntlich  wird  in  den  meisten  Fällen  keine  solche  Bestim- 
mung gemacht,  sondern  nur  die  Beimengimgen  (Wasser,  Unlösliches, 
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Chlor,  Schwefelsäure)  werden  bestimmt  und  als  ^Refraction^  in  Abzug 
gebracht;  alles  Uebrige  wird  als  Salpeter  angesehen.  Von  den  vielen 
Methoden  zur  directen  Salpetersäurebestimmung  hat  sich  keine  hin- 
reichend genau  und  zugleich  bequem  erwiesen,  um  sich  allgemeineren 
Emgang  in  den  Fabriken  verschaffen  zu  können.  Das  Nitrometer  ist 
in  der  ihm  bisher  gegebenen  Oestalt,  welche  es  auch  in  Zukunft  als 
^Nitrometer  för  Säuren^  beibehalten  wird,  nicht  geeignet  zur  Analyse 
von  Salpeter,  weil   es  höchstens  50^^  Qas   fafst.    Es  läfst  sich  aber 


Fig.  2. 


leicht  so  abändern,  dafs  es  zu  dem  letzteren  Zwecke 
sehr  gut  tauglich  wird.  Die  Teztfigur  2  zeigt  die 
Gestalt,  welche  Verfasser  ihm  nach  einigen  Ver- 
suchen gegeben  hat  Das  Instrument  wird  von  £• 
LeyboÜB  Nachfolger  in  Köln  als  ^Nitrometer  ßr  Sal- 
peter^ geliefert 

Einlauftrichter  a  und  Dreiweghahn  6  sind  ganz 
wie  bei  dem  früheren  Instrumente  eingerichtet,  jedoch 
namentlich  der  Hahn  sehr  dickwandig.  Die  lOO^c 
fassende  dickwandige  Kugel  c  setzt  sich  in  das 
Rohr  de  fort,  dessen  Theilung  bei  d  mit  dem  Striche 
100  beginnt  und  bis  140<^  geht  Auf  der  anderen 
Seite  trägt  das  Standrohr  unten  eine  ebenfalls  100<^c 
fassende  Kugel  /,  darüber  ein  Rohr  g  h  in  gleicher 
Weite  wie  d  e  und  ebenfalls  in  Cubikcentimeter 
getheilt  Um  die  schwere  Quecksilbermasse  zu  tragen, 
construirte  Lurige  einen  eigenen  Halter,  der  sich  sehr 
gut  bewährt  hat  Es  ist  ein  Arm  i  (Fig.  3),  an  einer 
verticalen  Stange  durch  einen  seitlich  aufgeschnitte- 
nen Muff  stellbar,  vorn  in  einen  mit  Kork  gefutterten 
Ring  auslaufend,  welcher  so  weit  ausgeschnitten  ist, 
dafs  man  die  Röhren  d  e  bezieh,  g  h  leicht  ein-  oder 
ausschieben  kann.  Während  des  Gebrauches  ist 
der  Ring  vorn  durch  das  bewegliche  Stück  k  ge- 
schlossen, welches  mit  runden  Vorsprüngen  in  ent- 
sprechenden Nuthen  des  Ringes  läuft  und  nach  unten, 
wie  die  Seitenansicht  k^  zeigt,  sich  etwas  verengert, 
so  dafs  es  nicht  herausfallen  kann. 

Die  Operation  ist  folgende.  Man  wiegt  so  viel  Salpeter  ab,  daSa  derselbe 
bei  der  herrschenden  Temperatur  und  dem  mittleren  Barometerdmcke  über 
100,  besser  110  bis  120<^  Gas  abgeben  wird.  Im  Sommer  beträgt  dies  in 
Zürich  bei  Natronsalpeter  etwa  360,  bei  Kalisalpeter  etwa  440mg.  Da  der 
Salpeter  nur  wenige  Procent  Verunreinigangen  zu  enthalten  pflegt,  so  wird 
man  ohne  Schwierigkeit  den  Pnnkt  treffen,  wo  das  entwickelte  Gas  zwischen 
den  Pankten  d  and  e  abzolesen  ist.  Man  wiegt  die  Substanz  in  einem  engen 
Röhrchen,  leert  dasselbe  in  den  Becher  a  ans,  so  dafs  die  Sabstanz  ganz  auf 
den  Boden  des  Bechers  kommt,  nnd  wiegt  später  das  Röhrchen  zurück.  Nun 
spritzt  man  etwa  icc  Wasser  in  den  Becher  und  wartet  einige  Augenblicke, 


Fig.  3. 
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bis  der  Salpeter  gröfstentheils  zergangen  ist.  Bei  Kalisalpeter  tritt  dies  nur 
anvollständig  ein;  man  braucht  es  aber  nicht  abzuwarten^  denn  wenn  man  den 
Hahn  6  vorsichtig  dreht,  so  spült  das  darüber  stehende  Wasser  das  angelöste 
Salz  rein  hindurch.  Es  ist  kaum  nöthig  zu  sagen,  dafs  vorher  der  Hahn  b 
so  gestellt  gewesen  sein  mufs,  dafs  keine  seiner  Bohrungen  mit  a  in  Verbin- 
dung steht.  Man  spült  mit  einigen  Tropfen  Wasser  nach  und  läfst  sodann 
etwa  15CC  concentrirte  reine  Schwefelsäure  nachlaufen. 

Natürlich  wird  viel  Wärme  frei  und  die  Gasentwicklung  beginnt  bald. 
Sie  wird  wie  gewöhnlich  durch  Schütteln  beendigt»  was  sehr  gut  geht,  so  lange 
noch  Quecksilber  in  c  steht.  Schliefslich  ist  das  Quecksilber  nach  /  hinüber 
gedränfi-t  und  steht  theil  weise  in  g  h.  Man  läfst  mindestens  V«  Stunde,  besser 
1  Stunde  stehen,  damit  das  Instrument  die  Temperatur  des  Raumes  annimmt, 
und  stellt  nun  die  Röhren  ein,  um  ablesen  zu  können.  Die  Säureschicht  auf 
dem  Quecksilber  in  d  e  ist  ziemlich  hoch ;  aber  wenn  man  das  Quecksilber  in 
g  h  um  so  viel  höher  als  in  e  d  stellt,  dafs  auf  je  7  Theilstriche  der  Sänre  zu 
letzterem  1  Theilstrich  Quecksilber  in  gh  zugegeben  wird,  so  wird  man  das 
Gas  so  gut  wie  genau  unter  Atmosphärendruck  gebracht  haben,  um  ganz 
sicher  zu  gehen^  giefst  man  etwas  Schwefelsäure  in  den  Becher  a  und  öflhet 
vorsichtig  den  Hahn  6.  Jetzt  soll  nur  so  viel  Säure  in  das  Rohr  einfliefsen, 
als  dem  üeberdrucke  der  Säure  in  a  entspricht;  die  übrige  Säure  wird  durch 
Capillarität  im  Hahnrohr  festgehalten,  wenn  nicht  das  Rohr  f  g  hzu  tief  stand. 
Bei  vorsichtigem  Oeffnen  von  h  sieht  man  schon  an  der  zu  grofsen  Schnellig- 
keit des  Einlaufens  der  Sänre,  ob  letzteres  der  Fall  war,  und  kann  durch 
sofortiges  Schliefsen  von  6  den  Versuch  retten.  Im  Uebrigen  ist  die  Hand- 
habung ganz  wie  bei  dem  Nitrometer  für  Säuren. 

Die  Genauigkeit  der  Methode  ist  befriedigend.  Chloride  stören 
gar  nicht,  und  organische  Substanzen,  wie  sie  etwa  hier  vorkommen 
können ,  beeinflussen  ebenfalls  das  Resultat  nicht  Es  ist  mithin  dieses 
Instrument  zur  directen,  äufserst  schnellen  und  dabei  genauen  Bestim- 
mung der  Salpetersäure  im  Salpeter  zu  empfehlen,  nicht  nur  für 
Schwefelsäure-,  sondern  auch  für  Düngerfabriken,  agricuUurchemische 
Stationen  u.  dgl.  Die  nöthige  Reduction  des  gefundenen  Oasvolumens 
auf  0^  und  760™°^  Druck  wird  ja  durch  die  von  Lwnge  berechneten 
Tabellen  (vgl.  1879  231  522)  sehr  erleichtert 

Zur  Prüfung  der  Scdzsäure  auf  Schwefdsäwregehalt  hatte  Lunge  schon 
vor  einer  Reihe  von  Jahren  eine  Art  colori metrische  Methode  vorge- 
schlagen, beruhend  auf  einer  Schätzung  der  durch  Chiorbarium  her- 
vorgerufenen Trübung.  Er  hat  diesen  Gegenstand  jetzt  einer  eingehen- 
den Untersuchung  unterzogen,  wonach  er  jedoch  diese  Methode  nicht 
zur  allgemeinen  Einführung  in  den  Fabriken  empfehlen  kann.  Man 
wird  daher  auf  die  Fällung  mit  Chlorbarium  zurückkommen;  doch 
mufs  man  die  Abstumpfung  der  freien  Säure  beobachten ,  ohne  welche 
man  erhebliche  Mengen  von  Schwefelsäure  in  der  Salzsäure  ganz  über- 
sehen und  das  Resultat  viel  zu  niedrig  finden  würde.  Auch  darf  man 
nicht  mit  Ammoniak  abstumpfen,  weil  das  Bariumsulfat  in  Salmiak 
mindestens  ebenso  löslich  ist  wie  in  ireier  Salzsäure,  sondern  nur 
mit  reiner,  Schwefelsäure  freier  Natronlauge  oder  kohlensaurem  Natron. 
Chlornatrium  übt  keine  lösende  Wirkung  auf  Bariumsulfat  ans. 

Da  bei  der  Prüfung  der  Salpetersäure  auf  Eisengehalt  ein  Titriren 
nicht  thunlich  ist,  so  versuchte  Verfasser  auf  colorimetrischem  Wege 
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mittels  Rhodankalium  za  arbeiten.  Alle  Versuche  schlugen  jedoch  fehl, 
weil  die  rothe  Färbung  zu  schnell  ausbleichte.  Man  wird  also  wohl 
auf  die  Fällung  des  Eisens  mit  Ammoniak,  Abfiltriren  und  Glühen 
zurückkommen  und ,  da  dies  bei  den  geringen  Mengen  von  Eisenoxyd- 
hydrat ungemein  schnell  vor  sich  geht,  diesen  Gang  vielleicht  auch 
bei  Salzsäure  dem  Titiüren  mit  Chamäleon  vorziehen,  welches  ja  wegen 
der  nothwendigenReduction  immerhin  etwas  umständlich  ist  Die  anderen 
Tolumetrischen  Eisenbestimmungen  bieten  keine  gröfseren  Vortheile  dar. 

Indicatoren  für  Alkcdinietrie.  Schon  vor  längerer  Zeit  hatte  Lunge 
(1879  231  192)  an  Stelle  des  Lackmus  als  Indicator  für  die  Alkali- 
metrie  das  Dimethylanilinorange  (damals  bekannt  als  Orange  III  von 
Poirrier)  empföhlen.  Man  kann  damit  kohlensaure  Alkalien  in  der 
Kälte  ganz  scharf  austitriren;  auch  Schwefelalkalien  stören  die  Reac- 
tion  durchaus  nicht ,  da  der  Schwefelwasserstoff  den  Farbstoff  ebenso 
wenig  wie  die  Kohlensäure  verändert;  unterschwefligsaure  Salze  wirken 
ebenfalls  nicht  ein.  Als  Probesäure  darf  man  nicht  Oxalsäure,  sondern 
nur  Hineralsäuren  anwenden.  Verfasser  hat  verschiedene  Indicatoren 
mit  einander  verglichen,  findet  jedoch  immer  noch,  dafs  der  oben 
genannte  Farbstoff  (von  TL  Schwchardt  in  Görlitz)  allen  anderen  vor- 
zuziehen ist  Die  grofse  Ersparnifs  an  Zeit,  gar  nicht  von  derjenigen  an 
Brennmaterial  zu  reden,  beim  Titriren  von  Rohsoda,  calcinirter  Soda 
und  in  allen  anderen  Fällen,  wo  man  die  Operation  bei  Lackmus  nur 
durch  Kochen  beenden  kann,  wird  Jedem,  der  sich  einmal  dieses 
Verfahrens  bedient  hat,  so  in  die  Augen  springen,  dafs  er  wohl  kaum 
zu  Lackmus  zurückgreifen  wird.  Der  etwas  hohe  Preis  des  Methyl- 
orange ist  kein  Hindemifs,  da  wenige  Gramm  davon  für  Jahre  aus- 
reichen und  es  dadurch  viel  billiger  als  Lackmus  zu  stehen  kommt. 
Man  kann  dabei  auch  ohne  die  mindeste  Unbequemlichkeit  die  Normal- 
natronlauge durch  eine  so  viel  sicherer  herzustellende  und  im  Gebrauch 
angenehmere  Lösung  von  kohlensaurem  Natron  ersetzen.  Man  darf 
übrigens  mit  Methylorange  nur  in  der  Kälte  arbeiten,  was  beim  Ge- 
brauche zu  berücksichtigen  ist,  und  soll  von  der  wässerigen  Lösung 
nur  ganz  wenig  zusetzen. 

Für  die  Bestimmung  von  Äetssalkalien  neben  kohlensauren  Alkalien 
und  von  Aetzkalk  sind  bis  jetzt  hauptsächlich  zwei  Methoden  üblich, 
nämlich  die  Fällung  mit  Ghlorbarium  und  Bestimmung  der  Alkalinität 
des  Filtrates  oder  aber  Titrirung  des  niedergeschlagenen  Bariumcarbo- 
nates ,  femer  die  Austreibung  und  directe  Bestimmung  der  Kohlensäure. 
Letztere  Methode  ist  viel  umständlicher  als  erstere,  wird  aber  von 
Manchen  vorgezogen,  weil  die  Chlorbariummethode  nur  dann  richtige 
Resultate  ergibt,  wenn  man  mit  aller  Sorgfalt  den  Einflufs  der  Luft- 
Kohlensäure  abhält,  worauf  in  Fabriklaboratorien  nicht  stets  hinrei- 
chend geachtet  wird. 
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Es  ist  nun  von  Degener  iZeitsekrift  des  deutschen  Vereines  fisr  BSbesnr 
vuckennäxuMe^  1881  S.  357)  ein  neues  Reagens  empfohlen  worden^ 
das  gestatten  soll,  Aeizalkalien  fUr  sich  zu  titriren,  indem  es  Salze  der- 
selben, selbst  mit  Kohlensäure,  anders  als  freie  Alkalien  ftrbt.  Zur 
Herstellung  dieses  sogen.  PhenacetoLins  soll  man  gleiche  Molecüle  Phenol, 
concentrirte  Schwefelsäure  und  Essigsäureanby^rid  längere  Zeit  am 
Rttckflufsktthler  erhitzen.  Nach  mehrmaliger  Behandlung  mit  kaltem 
Wasser  verbleibt  das  Phenacetolin  als  eine  in  heifsem  Wasser  leichter 
lösliche  braune  Substanz  und  eine  darin  schwerer  lösliche  grüne  Sub- 
stanz zurück.  Beide  sollen  sich  als  Indicatoren  eignen,  die  eisteie 
jedoch  etwas  besser;  inan  wendet  sie  in  alkoholischer  Lösung  an. 

Bei  der  Darstellung  in  Lungere  Laboratorium  (Th.  Schuchardt  in 
Görlitz  wird  diese  für  den  Handel  besolden)  wurde  mehrere  Standen 
am  Rückflufskühler  erhitzt,  das  Product  dann  mit  kaltem  Waaser  so 
lange  ausgezogen,  bis  alle  freien  Säuren  entfernt  waren,  und  der 
Rückstand  mit  Wasser  ausgekocht.  Eine  Trennung  der  braunen  und 
grünen  Substanz  gelang  nicht  und  scheint  auch  gar  nicht  nöthig;  es 
wurde  vielmehr  die  ganze  Flüssigkeit  zur  Trockne  eingedampft  und 
der  Rückstand  in  Alkohol  aufgelöst.  Die  dunkelgrüne  Flüssigkeit 
wurde  als  Lidicator  angewendet  und  zeigte  sich  ebenso  brauchbar  ala 
ein  von  Th.  Schuchardt  dargestelltes  rein  braunes  Phenacetolin. 

Nach  Degener  löst  sich  das  Phenacetolin  in  Aetzalkalien  mit  blaT»- 
gelber  Farbe,  mit  kohlensauren  Alkalien  und  alkalischen  Erden  bildet 
es  sattrothe  Verbindungen.  Wenn  man  z.  B.  zu  einem  Gemisch  von 
Bariumhjdrat  und  kohlensaurem  Barium  einige  Tropfen  Phenacetolin- 
lösung  setzt  und  allmählich  verdünnte  Säure  zufQgt,  so  wird  die  Farbe 
nach  und  nach  intensiver  roth,  blafst  aber  wieder  ab.  Sobald  jedoch 
aller  Aetzbaryt  verschwunden  ist  und  die  Säure  den  kohlensaureii 
Baryt  anzugreifen  beginnt,  vermehren  1  bis  2  Tropfen  der  Säure  die 
Intensität  der  Farbe  nicht  mehr,  veranlassen  vielmehr  ihr  momentanes 
gänzliches  Verschwinden;  doch  tritt  nach  wenigen  Secunden  die  rothe 
Färbung  wieder  ein,  weil  gegen  Ende  der  Reaction  der  Lidicator 
vorübergehend  auch  das  rothe  Salz  bilden  soll,  welches  aber  durch 
noch  vorhandenen  Aetzbarjt  wieder  zersetzt  wird.  Zuletzt  ist  nur 
noch  so  viel  von  letzterem  vorhanden,  um  das  rothe  saure  Sali 
des  Phenacetolins  zu  bilden,  dessen  geringe  Menge  durch  wenige 
Tropfen  verdünnter  Säure  zersetzt  wird.  Das  dadurch  veranlafste 
augenblickliche  Verschwinden  der  Farbe  hält  an,  bis  sich  das  zersetzte 
Salz  neu  gebildet  hat,  immerhin  lange  genug,  um  eine  genaue  Beob- 
achtung zuzulassen.  Wenn  die  Reaction  sich  ihrem  Ende  nähert,  so 
setzt  sich  das  suspendirte  kohlensaure  Salz  lebhaft  roth  gefärbt  rasch 
und  vollständig  zu  Boden  und  erscheint  von  einer  farblosen  Lösung 
bedeckt,  während  vorher  die  gesammte  Flüssigkeit  röthlich  gefärbt 
erschien. 
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Um  nach  dieser  Methode  z.  B.  gebrannten  Kalk  schnell  zu  untersuchen, 
wiegt  man  100  bis  150e  ab,  löscht  Yollständig,  bringt  den  Brei  in  einen 
Halbliterkolben,  füllt  zur  Marke  auf,  pipettirt  unter  ümschütteln  100<^c 
heraus,  l&fst  dies  in  einen  Literkolben  fliefsen,  füllt  auf  und  nimmt  von 
dem  gut  gemischten  Inhalt  jedesmal  25^^  zur  Untersuchung.  Man  läfst  diese 
Menge  in  eine  Porzellanschide  laufen ,  setzt  einige  Kömchen  gefällten  kohlen- 
sauren Kalk  zu,  dann  etwas  you  dem  Indicator , und  titrirt  unter  stetem 
Umrühren  mit  Normalsalzsäure;  Je  icc  der  letzteren  entspricht  08,028  CaO. 
Wenn  man  auch  den  kohlensauren  Kalk  mit  bestimmen  will,  so  zersetzt  man 
ihn  warm  mit  überschüssiger  Säure  und  titrirt  diese  mit  Alkali  zurück.  Ist 
Magnesia  zugegen,  so  ist  die  Reaction  ebenfalls  mit  Sicherheit  zu  beobachten; 
nur  hält  die  Abblassung  etwas  kürzere  Zeit  Yor. 

Will  man  in  rohem  Aetznatron  oder  Aetzkali  den  Gehalt  an  reinem 
Aetzalkali  neben  kohlensaurem  Salz  bestimmen,  so  mufs  man  eine  Lösung 
der  Producte  in  der  Siedehitze  mit  so  viel  Chlorbarium  behandeln ,  dafs  alles 
kohlensaure  Alkali  in  kohlensaures  Erdalkali  Ycrwandelt  wird.  Durch  Sub- 
traction  des  so  bestimmten  von  dem  durch  Titriren  auf  Gesammtalkali  erhal- 
tenen Werthe  erhält  man  das  kohlensaure  Alkali. 

Die  TOD  Degener  angeftthrten  BeleganaljseD  geben  keineswegs 
wissenschaftlich  scharf  zu  nennende  Resultate,  beweisen  aber  immer- 
hin, dafs  diese  Methode  zur  Untersuchung  von  gebranntem  Kalk  auf 
Aetzkalk  für  technische  Zwecke  mindestens  ebenso  brauchbar  ist  als  die 
von  Senferth  modificirte  Scheibler'sche  Methode  (Umwandlung  des  Aetz- 
kalkes  in  Znckerkalk),  welche  letztere  den  Nachtheii  hat,  12  stündige 
Digestion  zu  erfordern.  Wenn  man  also  eine  schnelle  technische 
Methode  für  diesen  Zweck  sucht,  so  dürfte  Degener's  Phenacetolin  zu 
empfehlen  sein.  Die  Beobachtung  des  Farbenwechsels  ist  nach  Lunge 
nicht  so  umständlich,  wie  es  scheinen  könnte;  man  setzt  die  Probe- 
säure zu,  so  lange  die  an  der  Einfallstelie  gelb  werdende  Flüssigkeit 
sofort  wieder  roth  wird.  Wenn  das  Rothwerden  einige  Secunden  auf 
sich  warten  läfst,  liest  man  ab  und  setzt  wieder  zwei  Tropfen  Säure 
zu;  bleibt  die  Flüssigkeit  jetzt  gelb,  so  war  die  vorige  Ablesung 
richtig;  wird  sie  wieder  roth,  so  war  es  noch  zu  früh.  Das  Verfahren 
ist  für  Aetzkalk  sehr  bequem  und  in  wenigen  Minuten  auszuführen. 
Kaum  genügend  sind  dagegen  die  Resultate  von  Degener*B  wenigen 
Versuchen  für  die  Bestimmung  von  Aetznatron  in  kaustischer  Soda. 

Lunge  fand  ferner,  dafs  es  unnöthig  ist,  die  verschiedenen  Roth- 
färbungen und  Abblassungen  abzuwarten,  wenn  man  das  Ghlorbarium 
ganz  fortläfst  und  direct  mit  einer  Lösung  von  käuflicher  kaustischer 
Soda  arbeitet,  welche  stets  NaOH  und  Na^GOs  neben  einander  enthält. 
Dabei  fand  er,  dafs  das  Phenacetolin  sich  nicht  nur  als  Reagens  auf 
Aetzalkali ,  sondern  durch  eine  neue  Farbenreaction  auch  auf  Oesammt- 
alkali  gebrauchen  läfst.  Zu  der  alkalischen  Lösung  wurden  einige 
Tropfen  des  Indicators  gesetzt;  sie  soll  dadurch  kaum  merklich  gelb- 
lich gefärbt  werden;  mehr  Färbung  ist  vom  Uebel  und  zu  wenig 
darf  man  auch  nicht  nehmen.  Wenn  man  nun  Normalsäure  einlaufen 
läfst,  so  schlägt  die  Farbe,  sobald  alles  NaOH  gesättigt  ist,  deutlich 
in  schwach  Rosa  um;  jetzt  mufs  man  ablesen.    Die  nächsten  Tropfen^ 
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machen  das  Roth  ganz  stark  und  bestätigen  die  erste  Ablesung,  um 
das  an  der  Einlaufstelle  eintretende  Gelbwerden  kümmert  man  sich 
nicht,  so  lange  die  Flüssigkeit  beim  Schütteln  sofort  rosa  und  dann 
wieder  fast  farblos  wird;  wenn  sie  dauernd  schwach  rosa  bleibt,  ist 
alles  NaOH  gesättigt  und  nur  Na^GOß  übrig.  Man  setzt  nun  mehr 
Säure  zu,  wobei  die  Farbe  erst  stark  roth  und  gegen  das  Ende  sn 
gelbroth  wird;  im  Augenblicke,  wo  auch  alles  kohlensaure  Alkali 
gesättigt  ist,  geht  das  Roth  oder  Gelbroth  ganz  plötzlich  und  achaif 
in  Goldgelb  ohne  allen  Stich  ins  Rothe  über.  Letztere  Reaction  ist 
so  scharf,  dafs  sich  dieser  Indicator  beinahe  ebenso  gut  wie  Methyl- 
orange  zum  Titriren  in  der  Kälte  benutzen  liefse;  er  bietet  also  stets 
eine  willkommene  Bestätigung  dar.  Man  erfährt  somit  durch  die  Ab- 
lesung beim  Eintritt  der  bleibenden  Rothfärbung  die  Menge  des  NaOH, 
durch  diejenige  bei  Zerstörung  der  Rothfärbung  die  Menge  des  Na^CO^. 

(Schlufs  folgt) 


Die  elektrische  Beleuchtung  anf  der  AussteUnng  für 
Elektricität  in  Paris  1881. 

Unter  den  technischen  Verwendungen  der  Elektricität  nehmen   das  allge- 
meine Interesse  zweifellos  am  meisten  in  Ansprach  die  elektrische  Kraftüber- 
tragung, besonders  in  ihrer  Anwendung  zum  Betrieb  elektrischer  Eisenbahnen, 
und  die  elektrische  Beleuchtung.    Die  rastlose  Thätigkeit,  welche  sich  in  den 
letzten  Jahren  mit  Erfolg  auf  dem  letzteren  Gebiete  entwickelt  hat,  brachte 
in  augenfälligster  Weise  die  im  verflossenen  Jahre  in  Paris  neben   dem  Con- 
gresse   der  Elektriker  (vgl.  1882  243  73)  abgehaltene  Ausstellung  zur  An- 
schauung, welche  fast  alle  Räume  des  i.  J.  1855  für  die  allgemeine  Weltans- 
stellung erbauten  Industriepalastes   in  den  Champs  ^lys^es  erfüllte   und  des 
Abends  im  Glänze  der  zahllosen  elektrischen  Lichter  einen  feenhaften  Eindruck 
machte,  besonders  wenn  man  den  ersten  Besuch  in  die  Abendstunden  verlegte. 
In  den  Vorräumen  uud  in  den  Ausstellungsräumen,  in  Mitte  des  Schiffes  des 
Ausstellungsgebäudes   von   einem   hohen  Leuchtthurm   herab,  ja  selbst  vom 
Dache  des  Ausstellungsgebäudes,  ein  mächtiges  Lichtbündel  fortstrahlend  bis 
zum  Obelisk  von  Luxor  und  bis  zum  Triumphbogen,  leuchteten  die  Lampen 
der   verschiedensten  Systeme,   einen  Vergleich   ihrer  Wirkungen   gestattend. 
Eine  aus  Vertretern  von  hervorragenden  Gesellschaften  für  elektrische  Beleuch- 
tung gebildete  Commission  hatte  die  officielle  Beleuchtung  des  Ausstellungs- 
raumes durch  523  grofse  und  kleine  Lampen  an  19  Aussteller  in  nachstehender 
Weise  vertheilt:.  SoeUU  QirUraU  (TEUctricUi  (Jablochkoff)  34   Lampen,  SoeiiU 
QineraU  d'Eclairage  Electrique  (Jamtn)  40,  Werdermann  und  Reynier  24,  Oompagtuß 
Oramme  10,  Mignon  und  Rouart  6,   Sautter^  Lemonnier   und  Comp.  4^  Compagnü 
Parisienne  a^lairage  par  VMectrieiti  18,   Lontin  und  Comp.  24 1,  De  Meritens  24, 
Qebrüder  Siemens  in  Berlin,  Paris  und  London  42,  Compagnie  Oinirale  Bdgt  de 
Lumiere  Electrique  (iSo^t/- Lampen)  12,  Maxim  (Kleine  Lampen)  250,   WesUm  10, 
Jaspar  (Belgien)  6,  Orapier  (Warschau)  8,  Französische  Nordbahn  1,  Administraium 
des  Phares  2,  Chertemps  2,  Girard  6  Lampen ;  aufserdem  haben  mehrere  hervor- 
ragende Erfinder,  z.  B.  Brush,  Edison  u.  A.,  und  auch  manche  der  in  der  (Im- 
mission vertretenen  Firmen  ihre  besonderen  Beleuchtungseinrichtungen  getroffen. 
Zum  Betriebe  jener  523  Lampen  waren  Gas-   und  Dampfmotoren  von   etwa 
925^  nebst  den  erforderlichen  dynamo-elektrisdien   Maschinen  im   südlichen 
Seitenschiffe  aufgestellt.    Im  Nachstehenden  folgt  ein   kurzer  Ueberblick  über 
den  auf  elektrische  Beleuchtung  bezüglichen  Inhalt  der  Ausstellung  und  zwar 
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nach  dem  im  JowmcU  für  QcuheUuehtung  und  Wassertersorgung  ^   1881  Nr.  20 
nnd  21  erstatteten  Berichte  von  H.  BurUe. 

1)  Die  elehtriseken  Kersun,  Die  Parallelstellung  der  Kohlenstifte  in  der 
JablochkofiTschen  Kerze  förderte  durch  die  dadurch  bewirkte  Vereinfachung 
der  Brenner  die  allgemeine  Verwendbarkeit  des  elektrischen  Lichtes  sehr 
wesentlich:  doch  haften  ihr  auch  jetzt  noch  Naditheile  an^  namentlich  das 
Unruhige  aes  Lichtes^  welches  in  der  Farbe  oft  wechselt,  und  das  öftere  Ver- 
löschen ohne  selbstthätiges  Wiederan zünden.  Die  SacUti  GiniraU  d'EUetriciU, 
Proddi  Jablochkof^  hat  gewissermafsen  die  Geschichte  dieses  Systemes  vorge- 
führt Die  gewöhnlichen  Kohlen  halten  4°^^  Durchmesser;  als  Isolirmittel 
dient  eine  Mischung  von  Schwerspath  und  Gyps  zu  gleichen  Theilen,  anstatt 
des  ursprünglichen  Kaolins.  Ein  dünner  Ueberzug  der  Kerzen  aus  Kupfer 
oder  Nickel  vermehrt  die  Leitungsfähigkeit  und  vermindert  den  Kohlenver- 
brauch)  ist  aber  wegen  der  Preiserhöhung  und  anderer  Uebelstände  nicht 
allgemein  verwendbar.  Die  Massenfabrikation  ermäfsigte  den  Preis  der  Kerzen 
wesentlich;  bis  Ende  Juli  1880  hatte  die  Gesellschaft  etwa  3500  Lampen  auf- 
gestellt; die  Länge  der  jährlich  verbrauchten  Kohlenstäbe  wird  auf  30001^°^ 
geschätzt.  Eine  Kerze  von  4^^^  Dicke  brennt  jetzt  etwa  2  Stunden  und 
kostet  24  Pf.,  im  J.  1878  bei  V/^  Stande  Brenndauer  60  Pf.  Die  jetzt  aus- 
gestellten Lampen  besitzen  einen  verbesserten  selbstthätigen  Umschalter.  Eine 
neue,  von  Jofr/odi^^  construirt«  dynamo- elektrische  Maschine  liefert  Wechsel- 
ströme für  32  Kerzen.  Gramme'sche  Maschinen  für  Wechselstöme,  namentlich  die 
„Autoexeitatriee^^  bei  welcher  die  Hilfsmaschinen  mit  der  Wechselstrommaschine 
eine  gemeinschaftliche  Achse  besitzt,  speisen  4,  6,  8  und  mehr  Kerzen. 

Das  französische  Kriegsministerinm  hat  für  militärische  Zwecke  bestimmte 
fahrbare  Verbindungen  der  Motoren  mit  den  Lichtmaschinen  ausgestellt,  dazu 
die  grofsen  Reflectoren  und  Projectoren  in  Mangin^B  verbesserter  Einrichtung. 

Debrun  und  Lato  in  Bordeaux  benutzen  als  Isolirmittel  für  die  Kerzen 
blos  die  atmosphärische  Luft.  Nach  den  schon  im  J.  1878  angestellten  Ver- 
suchen geben  diese  Kerzen  dieselbe  Lichtmenge,  aber  unter  etwas  gröfserem 
Kraftverbrauche;  sie  haben  eine  selbstthätige  Entzündung:  bei  verlöschendem 
Lichtbogen  legt  der  Anker  eines  Elektromagnetes  ein  horizontales  Kohlen- 
stäbchen seitlich  an  die  Kohlen  und  führt  so  den  Strom  wieder  durch  die 
Kohlen,  worauf  das  Stäbchen  sofort  wieder  entfernt  wird  und  dann  der  Licht- 
bogen zwischen  den  beiden  Kohlen  der  Kerze  bis  zu  deren  Spitze  empor  geht 
In  der  Lampe  befindet  sich  eine  zweite  Kerze,  deren  horizontales  Stäbchen 
sich  aber  erst  etwas  später  anlegt  als  das  der  ersten  Kerze,  weshalb  die 
zweite  erst  nach  dem  Abbrennen  der  ersteren  eingeschaltet  wird.  Die  Kerzen 
brennen  fast  noch  unruhiger  als  die  gewöhnlichen. 

Dasselbe  gilt  von  der  Kerze  von  Wüde^  welche  durch  die  Compagnie  Part- 
newne  dEdairage  par  PEUetneüi  ausgestellt  war.  Der  eine  der  beiden  verticalen 
Kohlenstifte  ist  fest,  der  andere  ruht  in  einer  Kapsel,  wird  im  Ruhezustände 
durch  eine  Feder  gegen  den  anderen  gedrückt,  von  einem  Elektromagnete 
dagegen  von  ihr  entfernt,  wenn  der  Strom  durch  die  Kerze  geht 

Bei  der  von  der  Compagnie  GinSraU  d'Edairagt  EUctrique  aasgestellten  Jamin- 
Kerze  (*  D.  R,  P.  Kl.  21  Nr.  9453  vom  11.  März  1879  und  Zusätze  Nr.  9710 
vom  28.  Juni  1879  und  Nr.  10254  vom  26.  September  1879,  vgl.  1879  238 
427  u.  1881  239  125)  erscheint  das  Opfer  an  Einfachheit  zu  grofs  im  Vergleich 
mit  den  dadurch  erreichten  Vorzügen,  namentlich  einer  weiter  gehenden  Thei« 
lung  des  Lichtes.  60  Jamin- Kerzen  im  Maschinenräume  unter  der  Gallerie 
sollten  bei  gleichzeitigem  Brennen  nicht  mehr  als  20^  bei  stärkster  Leucht- 
kraft verbrauchen. 

Tickomircw  hat  eine  Kerze  (Spiralkerze)  für  gleichgerichtete  Ströme  aus- 
gestellt, bei  welcher  die  eine  Kohle  in  Windungen  um  die  andere  herumge- 
führt ist 

In  der  Lampe  von  Latimer  Clark^  Muirhead  und  Comp,  sind  die  Kohlenstäbe 
durch  3  Platten  aus  Gaskoke  ersetzt,  welche  mit  ihren  Seitenflächen  parallel 
neben  einander  stehen ;  die  mittelste,  gegen  die  beiden  äufseren  am  Fufs  iso- 
lirte  Platte  verhindert  blos,  dafs  der  Lichtbogen  die  oberen  Kanten  der  Platten 
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verläfst  und  In  die  Innenflächen  derselben  geht  Das  Wiederanzünden  Tollsieht 
sich  ähnlich  wie  bei  Debrun^s  Kerze.  Die  Platten  haben  70  Stunden  Brenn- 
dauer. Betrieb  durch  Wechselströme  oder  einen  Strom  von  unYeränderter 
Richtung,  die  jedoch  nach  jeder  Minute  etwas  umgekehrt  wird. 

Die  Lampe  von  Clerk  wnd  Bureau  (Lampe  SoUU)  war  von  der  Ccmpagm* 
QifUrale  Beige  de  Lwnüre  mectrique  ausgestellt.  Bei  ihr  sind  die  Kohlenst&be 
durch  einen  Block  aus  feuerfestem  Material  gesteckt,  in  welchem  unten  ein 
muldenförmiger  Einschnitt  vorhanden  ist,  worin  die  nicht  über  den  Einschnitt 
vorstehenden  Kohlen  anfänglich  mittels  eines  Kohlenstückchens  verbunden 
sind ;  ist  dieses  verbrannt,  so  bildet  sich  der  Lichtbogen  und  bringt  den  Blo^ 
mit  zum  Glühen;  die  Mulde  dient  als  Reflector  und  strahlt  das  Licht  nach 
unten;  das  hell  röthliche  Licht  ist  sehr  constant  in  seiner  Stärke.  Diese 
Lampen  sollen  nur  sehr  schwache  Ströme  erfordern. 

2)  Elektrische  Regtdirlampen,  In  der  Ausstellung  von  F.  Serrin  befand  sich 
das  erste  Modell  der  Serrin- Lampe  vom  J.  1853,  die  Fortbildungen  derselben 
und  die  neueste  Anordnung  der  Lampe  „Qrand  model^^  welche  in  England. 
und  Frankreich  auf  vielen  Leuchtthürmen  benutzt  ist  Zwei  Lampen  auf  be- 
weglicher Unterlage  erweisen  die  Thätigkeit  des  Regulators  als  unabhängig 
von  der  Lage  der  Lampe,  wie  es  für  nautische  Zwecke  erforderlich  ist 

Die  iSiemefif'schen  Ausstellungen  in  den  deutschen,  französischen  und  eng- 
lischen Abtheilungen  liefsen  die  grofsen  Verdienste  dieser  Weltflrma  um  die 
dynamo-elektrischen  Maschinen  und  die  elektrischen  Lampen  deutlich  hervor- 
treten. Bei  der  älteren  ^temetu^schen  Pendellampe  —  noch  heute  bei  der  Be- 
leuchtung der  City  von  London  benutzt  —  entfernt  anstatt  des  von  iSerrm 
verwendeten  Uhrwerkes  vortheilhaft  ein  selbstthätiger  Elektromagnet  die  Kohlen- 
spitzen von  einander,  während  das  Gewicht  der  Kohlenhalter  die  Kohlen  zu- 
sammenfuhrt Die  Dififerentiallampe  von  F.  e.  Hefner-AUeneek  (*D.  R.  P.  Kl.  21 
Nr.  8654  vom  16.  April  1879  und  Zusatz  Nr.  8900  vom  14.  August  1879,  vgl. 
1880  886*420)  ermöglichte  zuerst  eine  sichere  Theilong  .des  Stromes  unter 
mehrere  Lampen.  Bei  den  zur  Beleuchtung  des  Erdgeschosses  verwendeten 
Lampen  befindet  sich  z.  Th.  die  untere  Kohle  in  einer  Neasilberhülse,  welche 
unten  aus  der  den  Brenner  umgebenden  matten  Glaskugel  heraustritt  und  in 
welcher  die  Kohle  —  ähnlich  wie  die  Kerzen  der  Wagenlatemen  —  durch  eine 
Feder  nach  oben  gegen  einen  den  Strom  zuführenden  Kupferring  gedrückt 
wird,  der  die  Kohle  an  ihrem  durch  den  Strom  sich  zuspitzenden  oberen  Ende 
umfaXst;  der  Strom  braucht  also  nicht  mehr  die  ganze  Länge  der  Kohle  zu 
durchlaufen.     Auch  das  Selenphotometer  von   Werner  Siemens  war  ausgestellt 

Die  sogenannte  i^Pilsenlampe^  von  Fr,  Kriztk  und  Ludwig  Piette  in  Pilsen 
(*D.  R.  P.  Kl.  21  Nr.  16  297  vom  7.  April  1880)  ist  eine  Differentiallampe, 
welche  sich  von  der  Siemens^schen  durch  den  nach  beiden  Seiten  hin  gesetz- 
mäfsig  spitz  zulaufenden  Kern  unterscheidet;  durch  die  Form  des  Kernes 
vermag  sich  derselbe  auf  eine  gröfsere  Länge  in  den  beiden  Spulen,  deren 
Differential  Wirkung  er  unterliegt,  zu  verschieben,  und  die  Lampe  braucht 
—  abweichend  von  der  Siemens'schen  —  weder  eine  lösbare  Kuppelung  mit 
dem  Kohlenhalter,  noch  ein  besonderes  Regulatortriebwerk.  An  der  Durch- 
führung des  Gedankens  hat  Sehukert  in  Nürnberg  Antheil,  welcher  auch  eine 
eigene  Dynamomaschine  für  6  Pilsenlampen  in  der  österreichischen  Abtheilung 
und  dem  Maschinenräume  geliefert  hat 

Die  Lampe  von  R.  J.  Qülcher  (*D.  R.  P.  Kl.  21  Nr.  10  383  vom  8.  November 
1879,  vgl.  1881  889  124)  verbraucht  einen  Strom  von  geringer  Spannung, 
welcher  sich  auf  eine  Anzahl  neben  einander  geschalteter  Lampen  vertheilt; 
die  Zuleitungen  hat  Giüeher  so  angeordnet,  dafs  trotz  der  wechselnden  Ent- 
fernung von  der  Stromquelle  jede  Lampe  den  gleichen  Stromtheil  bekommt, 
wobei  jedoch  ein  gröfseres  (xewicht  an  Leitungsdraht  nöüiig  ist,  da  zu  jeder 
der  n  Lampen  n  Drähte  führen.  Die  Lampe  brennt  gut,  mit  schön  weifsem 
Licht  Zufolge  der  eigenthümlichen  Schaltung  können  beliebig  viele  der 
Lampen  ohne  Aenderung  des  Lichtes  ausgelöscht  (oder  entzündet)  werden; 
nach  kurzer  Zeit  macht  sich  dann  der  geringere  Stromverbrauch  in  der  Maschine 
merklich  und  veranlafst  in  ihr  eine  geringere  Leistung. 
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Die  Lampe  von  Jat^r  in  Lüttich  (»D.  R.  P.  Kl.  21  Nr.  7004  vom  11.  Januar 
1879,  Tgl.  1879  232  281}  ist  noch  dieselbe  wie  1878  auf  der  Pariser  Ausstellung. 
Die  6  Lampen,  welche  die  belgische  Abtheilung  beleuchteten,  hängen  in  Gabeln 
an  der  Spitze  yon  Holzstangen,  die  sich  behufs  der  Neubeschickung  der  Lampen 
um  horizontale  Achsen  umlegen  lassen.  Im  Obergeschofs  war  ein  Saal  durch 
Jaspar-Lampen  beleuchtet,  indem  das  Licht  durch  über  den  Lampen  befind- 
liche und  dieselben  ganz  verdeckende  weifse  Schirme  reflectirt  wurde;  dieser 
Saal  gehörte  zu  den  bestbeleuchteten  der  AussteUung  bezüglich  dergleichmäljsigen 
Vertheilung  und  der  Ruhe  des  Lichtes.  Die  Lampen  selbst  sind  in  Cylinder  von 
Opalglas  eingesetzt,  die  an  Messingstangen  aufgehängt  werden  und  über  sich 
grofse  kreisförmige  Lichtschirme  tragen.  Auch  andere  optische  Mittel  (Kranz 
von  Linsen  um  eine  Lampe)  benutzt  Jojpar,  wie  bereits  vor  längerer  Zeit 
schon  Dueonmun  vmd  SteinUn  in  Mül  hausen,  zur  Vertheilung  des  Lichtes. 

In  der  englischen  Abtheilung  fand  sich  die  in  England  vielfach  zur  Be- 
leuchtung von  Bahnhöfen  verwendete  Lampe  von  R,  K  Crompton  (1880  285 
820.  1881  239*121),  welche  sich  durch  Feinheit  der  Regulirung  auszeichnet 

Die  Anglo-Anuriean  EUctric  Light  Company  (System  ßrtuh)  speiste  durch 
7  Dampfmotoren  mit  ungefähr  122^  etwa  60  Lampen  im  östlichen  Theile  der 
Ausstellung;  darunter  war  eine  von  40 Lichtem  zu  je  2000  (nach  Anderen  nur 
1000  bis  1200)  Normalkerzen.  Die  Lampen  brennen  7  Stunden  mit  ziemlich 
weifsem  und  ruhigem  Licht;  die  11mm  dicken  Kohlenstäbe  sind  sämmtlich 
verkupfert;  für  längeres  Brennen  sind  2  Kohlenstäbe  in  der  Lampe,  die  nach 
einanaer  selbstthätig  eingeschaltet  werden.  Eine  Maschine  mit  80  bis  32« 
Kraftverbrauch  speiste  eine  kolossale  Lampe  von  angeblich  150000  Normal- 
kerzen, mit  55min  dicken  Kohlen,  welche  sehr  unruhig  und  mit  ziemlich 
starkem  Geräusch  brannte.  Die  Verwendung  sehr  hoch  gespannter  Ströme  ge* 
stattet  zwar  die  Hintereinanderschaltung  vieler  Lampen,  hat  aber  eine  gewisse 
Unsicherheit  und  unter  Umständen  Gefährlichkeit  der  Anordnung  im  Gefolge. 

Die  WesUm'Bchen  Lampen,  gespeist  durch  Maschinen  desselben  Construc- 
teurs,  fanden  sich  an  mehreren  Orten  der  Ausstellung. 

Die  Differentiallampe  von  Qravier  aus  Warschau  brannte  recht  ruhig; 
9  seiner  Lampen  empfingen  den  Strom  einer  Gramme'schen  Wechselstrom- 
maschine. 

In  der  schon  i.  J.  1877  bei  den  Nachtarbeiten  auf  den  Champs  de  Mars  und 
dem  Troeadero  verwendeten  Lampe  von  de  Mersanne  stehen  sich  die  Kohlenstifte 
horizontal  gegenüber;  8  solche  Lampen  wurden  von  2  Lontin'schen  Maschinen 
rje  4  von  einer)  gespeist  und  waren  von  der  SocUU  Lyonaise  de  Construction 
Mieanique  de  LumOre  EUctrique  ausgestellt.  Die  Laternen  für  diese  Lampen 
sind  unten  halbkugelförmig  geschlossen  und  besitzen  oben  und  in  der  Höhe 
der  Kohlenstifte  Reflectoren,  welche  die  Strahlen  abwärts  lenken.  Die  Kohlen- 
stäbe sind  zwischen  Reibungsrollen  eingeklemmt,  die  durch  ein  Uhrwerk 
bewegt  werden«    Die  Regulirang  arbeitet  keineswegs  sicher. 

Die  Lampe  von  PilUux  und  Quetnot  hat  gleichfalls  horizontale  Elektroden 
von  Platin  mit  dazwischen  geschalteter  Kohle.  In  der  Lampe  von  Delaye  werden 
die  horizontalen  Kohlenstäbe  durch  einen  mit  Gewicht  beschwerten  Schnur- 
lauf gegen  einander  geschoben ;  die  Achsen  der  Stäbe  sind  etwa  lern  gegen 
einander  verstellt;  die  Kohlenenden  werden  gegen  einen  Stift  von  feuerfestem 
Material  angedrückt,  der  zu  beliebiger  Färbung  des  Lichtes  mit  Salzen  ge- 
tränkt ist. 

RapUff*9  Lampen  (1879  231  186)  waren  von  Glrard  in  Paris  ausgestellt, 
aber  ebenso  wenig  in  Thätigkeit  wie  eine  Anzahl  anderer  Lampen,  welche 
Reynier's  Lampe  (1878  227 ""  399)  ähnelten. 

3)  EUhtriteke  GlMichter  (^Ineandescenzlampen).  Die  relativ  schwache  Lichter 
gebenden  Incandescenzlampen  zerfallen  in  2  Klassen,  je  nachdem  am  Lichtpol 
eine  Verbrennung  stattfindet  oder  nicht,  die  Lampe  in  freier  Luft  oder  in  be- 
schlossenen, luftleer  gemachten  Glaskugeln  brennt;  ersteres  geschieht  bei  Joäl 
und  Reynier-Werdermann^  letzteres  bei  Edison ,  Swan^  Maxim  und  Lane-Fox» 

Die  Lampen  von  Joel  und  von  Reynier-Werdermann  (1878  227^399.  1879 
231*34.  285.  1880  235  319.  1881  239  123)  stimmen  im  Allgemeinen  mit 
DlDgler'8  polyt  Journal  Bd.  243  H.  5.  188?/l.  29 
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der  ursprünglichen  Werdermann-Lampe  fiberein.  Eine  durch  Napdi  verbesserte 
form  der  |Leynier-Werdermann*8chen  Lampe  hatte  die  CompagnU  Gimink 
^Eclaiirag§  EUetrique  ausgestellt;  hier  wird  ein  5mm  dicker,  langer  Kohlenstifl 
durch  sein  Gewicht  oder  einen  mechanischen  Druck  gegen  einen  Kupfer-  oder 
Eohlenblock  angedrückt;  der  an  der  Berührungsstelle  beider  vorhandene  grolse 
Widerstand  für  den  Strom  bringt  den  unteren  Theil  des  Kohlenalabes  lur 
heftigsten  Weifsglut  und  die  Spitse,  welcher  der  Strom  durch  einen  Kupfer- 
oontact  sugelührt  wird,  verbrennt  allm&hlich.  Das  Licht  ist  sehr  ruhig,  ange- 
nehm weifs,  ohne  Farben  Wechsel.  Im  Obergeschofs  beleuchteten  solche  Lampen 
einen  Raum,  worin  ein  kleines  Theater  aiüges teilt  ist;  6  Lampen  gaben  die 
Rampenbeleuchtung,  den  Übrigen  Raum  erhellte  ein  geschmackvoller  Lüster 
mit  12  Lunpen.  Eine  grölsere  Ansahl  solcher  Lampen  brannte  in  der  dentschca 
,  Abtheilung  bei  Beämanny  Ducommni»  %md  StemX^  in  Mülhausen.  Die  nur 
'  wenig  abweichenden  Jo^fschen  Lampen  waren  von  J.  Fjf$  in  London  (im  Ssal 
Nr.  §0)  ausgestellt,  wo  Jedoch  trota  der  9  Lampen  Halbdunkel  herrachte;  die 
sie  spdsenden  Siemens'sohen  Motoren  schienen  für  den  Bedarf  dieser  Lampen 
nicht  aussureichen. 

EdisotiB  Lampe  trat  sum  ersten  Male  in  Europa  in  gröfserer  TMd  auf  — 
etwa  250  in  verschiedener  Gruppirung  in  swei  Sälen  —  und  machte  äoiserlich 
einen  sehr  günstigen  Eindruck.  Der  jetzt  (1880  235  469)  aus  japanesischem 
Bambus  hergestellte,  0  -  förmige,  feine  Kohlenbügel  befindet  sich  in  einer  luft- 
leer gemachten  und  luftdicht  verschlossenen  Glasbirne.  Am  unteren  Ende  des 
cylindrischen  Theiles  der  Lampe  sind,  in  Gyps  gebettet,  swei  Messingstreifen  an- 
gebracht, welche  die  nach  den  Enden  des  Kohlen  bügele  führenden  Flatindrähte 
mit  entsprechenden  Einlagen  in  den  hölsemen  Lampentragern  in  Verbindung 
setzen,  und  durch  Umdrehung  eines  Hahnes  oder  Wirbels  wird  die  Lampe  in 
den  Stromkreis  ein-  und  ausgeschaltet;  die  Auswechselung  einer  Lampe  gegen 
eine  neue  ist  dabei  sehr  leicht  auszuführen.  Die  Dauer  der  Lampen  ist  jetzt 
grölser,  ihr  Preis  bei  der  ersten  Anschaffung  etwa  25  M.  das  Stück.  Bei  der 
von  Editcn  für  New-Tork  geplanten  Anlage  sollen  Halbcylinder  von  Elnpfer 
die  Hauptleitungen  bilden,  in  Isolirmaterial  gebettet  und  in  gufseiseme  Röhren 
eingeschlossen  in  den  Strafsengrund  gelegt  werden;  von  ihnen  sollen  schwä- 
chere Leitungen  in  die  Häuser  und  dann  ziemlich  dünne  Drähte  nach  den 
parallel  zu  schaltenden  Lampen  geführt  werden. 

Des  Engländers  8u?an  Lampen  (1881  289  126}  beleuchteten,  etwa  450  an 
Zahl,  den  Congrefssaal  und  160  andere  den  anstofsenden  Bnffetsaal;  ihr  Licht 
war  angenehm  ruhig,  dem  Gaslicht  ähnlich  goldgelb.  Für  10  Lampen  ist 
mindestens  le  erforderlich.  Die  Lichtstärke  einer  Lampe  soll  25  Kerzen  be- 
tragen, erreicht  aber  wohl  nicht  über  die  Hälfte.  Der  Kohlenfaden  ist  ans 
Baumwolle  hergestellt  und  einmal  geschlungen  (f^)*  An  einer  gröfseren  An- 
zahl solcher  Lampen  zeigte  die  Gesellschaft  Fotcb  <l  Lumiert  die  Lichtwirkungen 
der  Faure-Batterie. 

Die  Lampen  von  Lanu-Fox  gleichen  denen  von  JSiuon  und  iStoan- sie  fanden 
sich  auf  hübschen  Messing- Armleuchtern  in  der  Ausstellung  von  Brush. 

In  MoudaCB  Lampen  (1881  289  126)  bildet  der  Kohlenfaden  aus  Bristol- 
papier ein  „M^;  die  Glaskugel  ist  mit  einem  verdünnten  Kohlenwasserstoff 
gefüllt,  damit  die  sich  aus  diesem  in  der  hohen  Temperatur  abscheidende 
Kohle  den  Kohlenfaden  erneuere:  doch  scheidet  sich  auch  auf  den  Glaswänden 
Kohle  ab  und  macht  die  Kugel  bald  trübe.  Die  die  Lampen  speisenden 
Maxim'schen  Dynamomaschinen  sind  mit  dem  früher  (1881  289  126)  erwähnten 
Stromstärkenregulator  versehen.  Den  Regulator  an  Edison 's  Maschine  hand- 
habt der  Aufseher  nach  den  Angaben  eines  Elektrodynamometers. 

In  ökonomischer  Beziehung  stellen  sich  die  Glühlampen  den  starken 
elektrischen  Lichtem  gegenüber  sehr  ungünstig.  Die  grolsen  Bogenlampen 
verhalten  sich  bezüglich  der  Lichtmenge  zu  den  kleinen,  den  Jabloebkoff- 
Kerzen,  den  Reynier-Werdermann'schen  Lampen  (mit  theilweiser  Verbrennong) 
und  den  reinen  Swan-Incandescenzlampen  u.  s.  w.  etwa  wie  100  :  50  :  ^ :  30 
bis  25  :  8  bis  10. 
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BwUe  schlieÜBt  hieran  einige  Mittheilungen  über  die  für  die  Dynamö- 
masdiinen  verwendeten  ausgestellten  Motoren  nnd  geht  dabei  beispielsweise 
näher  anf  eine  Maschinenanlage  von  Wtffher  und  Riehmond  ein,  welche  Lampen 
der  verschiedensten  Art  speiste. 


Miscellen. 


Tentilator  mit  Dampfmaschine. 

Von  der  Firma  W.  H.  AlUn  und  Comp,  in  Lambeth  bei  London  ist  kürzlich 
für  ein  groÜBes  Leichterfahrzeug  ein  Ventilator  gebaut  worden,  dessen  Welle 
nach  Enginuring^  1881  Bd.  32  *  S.  654  dirtct  durch  ein  kleines  verticales 
Maschinchen  angetrieben  wird.  Das  Schaufelrad  hat  lm,371  Durchmesser,  ist 
aus  lmm^5  dickem  Stehlblech  hergestellt  und  genau  ausbalancirt  Die  Luft 
strömt  nur  von  einer  Seite  zu.  Auf  jeder  Seite  des  Rades  ist,  den  Schaufeln 
möglichst  nahe,  ein  besonderer  Dichtungsring  von  lm,2  Durchmesser  ange- 
bracht Die  Schaufeln  sind  verzinnt,  um  das  Rosten  zu  verhüten.  —  Der 
Cylinder  der  Dampfmaschine  hat  95°ui^  Durchmesser  und  wird  von  vier 
S&ulchen  getragen.  Die  Welle,  50"™  dick,  hat  Lager  von  2öOmm  L&nge,  wie 
auch  alle  Zapfen  ungewöhnlich  lang  ausgeführt  sind,  um  die  Abnutzung  auf 
grofse  Flächen  zu  vertheüen.  Mit  Ausnahme  des  Cylinders  ist  die  ganze 
Maschine  aus  Stahl  und  Manganbronze  hergestellt  Bei  4At^2  Dampfspannung 
und  500  Umdrehungen  in  der  Minute  lieferte  dieselbe  in  der  Stunde  5520cbm 
Luft  mit  einer  Pressung  von  76mm  Wassersäule. 

Derartige  gröfsere  Ventilatoren  werden  jetet  vielfach  auf  Schi£fen  ver- 
wendet, theils  fär  den  Zug  der  Kesselfeuerungen,  theils  zur  Ventilation  der 
Säle  und  (auf  Schiffen,  die  für  Viehtransport  bestimmt  sind)  besonders  auch 
der  Ställe.  WKg. 

Keuernng  an  Sontejns. 

Der  Gedanke,  Montejus  nicht  unmittelbar  zu  füllen,  sondern  in  das  Druck- 
gefäfs  einzelne  jänsatzgefäiÜ3e  zu  stellen,  welche  die  zu  hebenden  Flüssig- 
keiten enthalten,  wurde  von  A,  L.  Q.  Dehm  in  Halle  a.  S.  (*D.  R.  P.  Kl.  89 
Nr.  16428  vom  16.  Juli  1881)  in  folgender  Weise  zur  Ausführung  gebracht 
In  jedes  der  Einsatzgefafse  wird  ein  bis  zum  Gefäfsboden  reichendes  Rohr 
oder  ein  Schlauch  eeteucht,  welcher  mit  einer  Leitung  aufserhalb  deslfontejus 
in  Verbindung  steht  Der  zwischen  den  Einsatzgefäfsen  frei  bleibende  Raum 
des  Druckgefäfses  kann  ebenfalls  mit  zu  hebender  Flüssigkeit  angefüllt  werden. 
Die  Trennung  von  Druckgefäfs  und  Flüssigkeitebehälter  kann  ähnliche  Vor- 
theile  bieten,  wie  die  Anwendung  besonderer  Einsatzgefafse  bei  Gentrifugen. 
(Vgl.  0.  H.  Krause  1881  848*276.) 

Drehbank-Support  znr  Anfkiahme  mehrerer  Werkzeuge. 

Um  wie  bei  den  Bevolver-Drehbänken  (vgL  1877  886*136)  auf  leichte 
Weise  mehrere  Werkzeuge  nach  einander  auf  das  eingespannte  Werkstück 
einwirken  lassen  zu  können,  haben  H,  und  TT.  Sutd^e  in  Halifax,  England 
(*D.  R.  P.  Kl.  49  Kr.  15968  vom  18.  Mai  1881)  einen  Support  oonstruirt, 
welcher  die  Werkzeuge  nicht,  wie  der  Revolverkopf,  in  einem  Kreise,  sondern 
neben  einander  in  derselben  Ebene  enthält  Derselbe  wird  in  Schwalben- 
schwanznuthen  quer  vor  dem  Werkstück  vorbeigeführt  und  in  der  Stellung, 
in  welcher  jedes  Werkzeug  znr  Wirkung  gelangen  soll,  durch  eine  Falle  fest- 
gestellt Die  Werkzeuge  selbst  werden  in  Spindeln  befestigt,  welche  durch 
starke  Spiralfedern  in  ihre  äufserste  Stellung  vom  Werkstück  weg  in  den 
Support  zurückgezogen  sind;  soll  also  ein  gewisses  Werkzeug  zUr  Arbeit 
gelangen,  so  wird  der  Support  erst  vorgezogen,  bis  der  Fallriegel  einschnappt, 
und  daun  mittels    einer  Schraube  die   Spiralfeder  zurückgedrückt,  bis  das 
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Werkzeug  zum  Angriff  gelangt    Es  gestaltet  sich,  die  Verstellang  hier  also 
viel  umständlicher  wie  bei  der  Revolverdrehbank. 

Der  patentirte  Support  ist  hauptsächlich  zur  Herstellung  von  Dampf-  und 
Wasserhähnen  bestimmt.  Mg. 

Beinignng  der  Achslager  und  Sehmlerklffien  Ton  Eisen- 
bahnwagen. 

Bisher  werden  in  den  Eisenbahn-Reparaturwerkstätten  die  Achslager  der 
hochgenommenen  Wagen  durch  Abbrennen  von  altem  Oel  und  Staub  gerei- 
nigt. Es  zeigen  sich  hierbei  verschiedene  üebelstände:  Viele  Achslager 
springen  hauptsächlich  im  Winter  durch  zu  schnelle  Abkühlung^  die  Federn 
der  Schmierdeckel  werden  durch  Ausglühen  verdorben  und  das  Abbrennfeaer 
erzeugt  einen  starken,  übelriechenden  Qualm ,  der  bei  ungünstiger  Windrich- 
tung in  die  Werkstätten  eindringt  oder  auch  Beschwerden  der  Nachbarschaft 
verursacht 

Diese  Üebelstände  sind  nun  nach  Mittheilung  von  Eisenbahn-Maschinen- 
meister R.  Garbe  in  Berlin  iGlater'a  AnnaUn^  1881  Bd.  9*S.  175)  durch  ein 
seit  etwa  iVs  Jahren  in  verschiedenen  Werkstätten  der  kgl.  Eisenbahn-DireetioB 
erprobtes  verfahren,  nämlich  durch  Auslaugen  der  Achslager ^  beseitigt  Die- 
selben werden  mittels  Haken  in  eiserne  Geföfse  gehängt ,  so  dafs  sie  mit  der 
ünterkante  etwa  100mm  vom  Gefafsboden  abstehen.  Das  Gefafs  wird  snr 
Hälfte  mit  kaltem  Wasser  gefüllt  und  auf  icbm  Inhalt  mit  einem  Zusatx  von 
51^  Soda  versehen.  Mittels  eines  in  das  Gefafs  eingeleiteten  Rohres  von  etwa 
25WBD.  lichtem  Durchmesser  wird  directer  Dampf  eingeführt  und  das  Waaser 
kochend  mit  starkem  Wellenschlag  erhalten.  Ein  Absperrventil  dient  cur 
Regulirung  des  einzuführenden  Dampfes.  Nachdem  die  Lager  etwa  2  Standen 
gekocht  haben,  werden  dieselben  aus  dem  Behälter  herausgenommen  und 
zeigen  sich  von  Oel  und  Staubtheilen  befreit.  Jeden  Tag  wird  der  Znaats 
von  b^  Soda  erneuert.  Das  aus  den  Achslagern  ausgekc^te  Oel  und  Fett 
wird  abgeschöpft,  in  besonderen  Behältern  gesammelt  und  an  Seifenfabriken 
verkauft  Jeden  4.  Tag  wird  das  Auskocbgefäfs  gereinigt,  indem  das  Wasaer 
abgelassen  und  der  auf  dem  Boden  angesammelte  Rüd^stand  entfernt  wird. 
Dieses  Verfahren  stellt  sich  um  fast  I/3  billiger  wie  das  frühere. 

Die  Schmierkissen  werden  ähnlich  behandelt  und  können  sehr  fainfig 
noch  benutzt  werden. 

Zu  bemerken  ist  noch,  dafs  andere  Zusätze  als  Soda,  z.  B.  Kalk,  womit 
auch  Proben  angestellt  wurden,  keine  guten  Dienste  geleistet  haben. 

Holländer  mit  senkrechtem  Stofftamlanf. 

Wie  die  PapUrneitung ^  1882  *S.  144  mittheilt,  hat  es  sich  nachtrSglicfa 
herausgestellt,  dafs  auf  den  kürzlich  in  England  patentirten,  *S.  199  d.  Bd. 
beschriebenen  Holländer  von  W.  ümpherston  bereits  im  J.  1870  an  den  Papier- 
fabrikanten WrigUy  ein  englisches  Patent  verliehen  war,  welcher  die  Sadie 
nach  längeren  Versuchen  fallen  liefs. 

DeckenpntEmasse  Ton  H.  Kahls  in  Chemnitz. 

H.  Kahls  in  Chemnitz  (D.  R.  P.  Kl.  37  Nr.  16  724  vom  28.  tf  ai  1881)  ver- 
wendet  hierzu  ein  Gemisch  von  35  Th.  Sägespäne,  35  Th.  Schlackensand, 
10  Th.  Gyps,  10  Th.  Leim  und  10  Th.  Schlämmkreide. 

Pliospliorbronze  fOr  Telegraphendralit 

Ueber  das  Leitungsvermögen  und  das  Gewicht  ihres  Phosphorbionie- 
drahtes  hat  die  Fabrik  von  Lazare  Weiller  in  Angoul^me  eine  Tabelle  ausge- 
geben, welcher  die  Elektroieehnische  Zeitsehriß  ^  1882  S.  83  folgende  Angaben 
entnimmt,  deren  Bestätigung  durch  unabhängige  Messungen  aber  noch  abiu- 
warten  bleibt: 
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Darchmesser 

^^Äm'                           Gewicht 

0,8ttni    ;    . 

.    .    98,317  S-E 4,241k 

1,0         .    . 

.    62,915 

6,625 

1,3         .    . 

.    .    87,229 

.    11,202 

1,5         .    . 

,    .    27,966 

14,914 

1,8         .    . 

.    19,419 

21,476 

2,0         .    . 

.    15,728 

25,514 

2,5         .    . 

.    10,065 

41,429 

3,0         .    .    , 

.      6,989 

59,658. 

Der  Preis  ab  Avricourt  beträgt  fär  Ik  Draht  bei  0,8  and  Omm,9  Durch- 
mesBcr  4  M.,  bei  1,0  bis  lmni,2  3,60  M.,  bei  1,3  bis  linin,9  8,40  M.  und  von 
2,0  bis  3mm,o  blos  3,20  M. 

In  L'Ehctrieien^  1882  Bd.  2  S.  311  leitet  L.  WMer  aus  der  Mathiessen'- 
sehen  Formel  h=za  —  ct'\'  ett  für  die  Abhängigkeit  der  Leitungsfähigkeit  h 

Ton  der  Temperatur  t  in  bekannter  Weise  die  Temperatur  Iq  =  ~ ,  bei  wel- 

dier  das  Minimum  der  Leitungsfähigkeit  A^  =  a  —  j-  auftritt,  ab  und  deutet 

darauf  hin,  dafs  Iq  ®uie  ziemlich  hohe  Temperatur  sei  und  A^  sehr  nahe  an  a 
liege.  Ueberdies  wird  zugefügt,  dafs  von  jetzt  ab  die  für  jedes  Land  zu 
liefernde  Phosphorbronze  eine  Beschaffenheit  erhalten  werde,  dafs  der  mittlere 
Werth  ihrer  Leitungsfähigkeit  bei  der  mittleren  Temperatur  eben  dieses  Lan- 
des auftrete. 

TripoUth. 

Zur  Herstellung  eines  ErsatxmiUels  für  Cement  und  Qyps  will  B,  v.  Schenk 
in  Heidelberg  (D.  R.  P.  Kl.  BO  Nr.  13  613  vom  7.  Juli  1880)  3  Th.  des  in 
untern  Schichten  der  Gypssteinbrüche  lagernden  Gypssteins  mit  1  Th.  kiesel- 
saurer Thonerde  zusammen  mahlen  und  9  Th.  dieses  Pulvers  mit  1  Th,  Hoch- 
ofenkoke innig  mischen.  Statt  Hochofenkoke  kann  man  auch  Gaskoke  nehmen; 
doch  mufs  man  dann  auf  10  Th.  Koke  6  Th.  Glühspan  oder  Hammerschlag 
zusetzen.  Die  Mischung  wird  langsam  auf  120^  erhitzt  und  nach  beendeter 
Trocknung  auf  2600,  worauf  man  dieselbe  durch  ein  Cylindersieb  von  4ibid 
Maschenweite  gehen  läfst,  um  sie  rasch  auf  250  abzukühlen. 

Diese  Masse,  Tripolith  genannt,  soll  wie  Gyps  zur  Herstellung  plastischer 
Gegenstände,  zu  Verbandzwecken,  wobei  sie  doppelt  so  fest  sein  soll  als 
Gyps,  sowie  auch  zum  Verputz  verwendet  werden. 

Nach  den  Analysen  von  Treumann  {PharmaeeuHsche  Zeiischriß  für  Rufskmd^ 
1881  8.  414)  und  Petersen  (BerichU  der  deuUchen  dkemisehen  QeseUschaft^  1881 
8.  2363)  besteht  der  im  Handel  vorkommende  Tripolith  aus: 


!7VetMiuifin 

Kieselsäure  (Sand) 1,16 

Kieselsäure,  löslich — 

Schwefelsaurer  Kalk      ....  74,98 
Schwefelsaure  Magnesia     .    .    .        0,11 

Kohlensaurer  Kalk 0,44    . 

Kohlensaure  Magnesia    ....        1,84    . 
Eisenozyd,  einschl.  etwas  Eisen        0,55 

Thonerde,  Kali,  Natron  *    .  Spuren 

Kohle 11,60 

Wasser 3,00 


Petersen 

1,40 

1,35 

74,90 

4,61 

4,15 

0,54 
Spuren 
11,44 

2,86 


99,68  .  .  .  101,25. 
Petersen  bemerkt  noch,  dafs  im  schwefelsauren  Kalk  eine  kleine  Menge 
einer  anderen  Schwefelcaldumverbindung  einbegriffen  ist  (0,40  Proc.  Schwefel 
waren  nicht  als  Schwefelsäure  vorhanden)  und  daljB  die  gefundene  Magnesia  als 
kohlensaure  einbezogen  wurde;  im  frisch  gebrannten  Material  ist  sie  wohl 
theilweise  kaustisch  vorhanden. 
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Nach  Vorstehendem  ist  Tripolith  enteegen  der  Patentschrift  nichts  An- 
deres, als  ein  durch  etwas  Kalk-  und  Magnesiacarbonat  und  Sand  vemn- 
reini^ter  Gypsstein,  welcher  mit  etwa  0,1  seines  Gewichtes  Kohle  oder  Koke 
mäÜBig  gebrannt  worden  ist  Seine  Eigenschaften  stimmen  auch  im  Wesent- 
lichen mit  denen  des  gebrannten  Gypses  überein;  ftir  Wasser  ist  er  nicht 
nndurcbdringlicher  wie  Gyps  nnd  seine  gerühmte  rasche  Erhärtung  je  noch 
der  Behandlungsweise  und  verwendeten  Wassermenge  wechselnd.  Den  Vor- 
theil  rascheren  Erstarrens  gewährt  das  mit  Wasser  angerührte  TripolithpaWer 
nur,  wenn  das  Wasser  in  einem  bestimmten  Verhältnifs  zugegeben  worden; 
nimmt  man  etwas  reichlich  Wasser,  so  kann  die  Erhärtung  eines  mit  dem 
Brei  ang^egten  Verbandes  Stunden  lang  dauern ;  nimmt  man  dagegen  weniger 
Wasser,  so  erstarrt  die  Masse  vor  Beendigung  des  Verbandes. 

Prof.  Vofft  (^Deuisehe  nudicinitcke  Wochentchrift^  1881  Nr.  15),  welcher  ver- 
gleichende Versuche  mit  Tripolith  und  Gyps  angestellt  hat,  hält  danach 
ersteren  nicht  für  ffeeignet,  in  idlen  Fällen  den  Gyps  bei  Verbänden  zuj  ersetxen. 
Derselbe  hebt  als  Nachtheil  des  Tripolith  auch  die  unangenehme  Schmutzerei 
hervor,  welche  durch  das  graublaue  Pulver  verursacht  indrd,  vor  welcher  man 
Hände  und  Fingernägel  dnigermafsen  nur  durch  vorheriges  sorgfältiges  Ein- 
ölen schützen  kann. 

Herstellung  von  Pyoxylin  halttgen  Hassen. 

Um  die  Nitrocellulose  schwerer  entzündbar  zu  machen,  versetzt  C  F.  Qam» 
in  London  (D.  R.  P.  Kl.  39  Nr.  17  026  vom  26.  August  1881)  derartige  Ge- 
mische mit  10  bis  50  Proc.  Zinkozyd  mit  Chlorzink,  Bleiozyd  mit  Chlorblei 
oder  Magnesia  mit  Chlormagnesium. 

Terfahren^  Metalle  n.  a.  zu  emallliren  nnd  zn  verkitten. 

Nach  E,  J.  Eridisen  in  Kopenhagen  (D.  R.  P.  Kl.  48  Nr.  16364  vom  5.  Juni 
1881)  wird  die  zu  emaillirende  Fläche  gereinigt,  mit  Wasserglas  und  dann 
mit  einem  Gemisch  von  Wasserglas  und  Asbest,  welchem  auch  Kalk  oder 
Gyps  zugesetzt  sein  kann,  überzogen,  schliefslich  stark  erhitzt  —  um  einen 
Dampfketsd  mit  dieser  Mischung  zu  überziehen,  umgibt  man  denselben  mit 
einem  hölzernen  Mantel  und  stampft  den  etwa  5cin  weit  gelassenen  Zwischen- 
raum mit  Asbest  und  Wasserglas  aus.  Auch  innen  soll  der  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  gereinigte  Kessel  mit  dem  Gemisch  überkleidet  werden.  — 
Dieselbe  Mischung  kann  auch  als  Kitt  angewendet  werden. 

Verfahren  znm  Uebertragen  verschiedenfarbiger  Bilder  anf 
unedle  9  mit  Feneremail  gedeckte  Metalle* 

Die  mit  widerstandsfähigen,  schmelzbaren  Farben  hergestellten  Bilder 
werden  nach  P.  C.  Turck  Wwe.  in  Lüdenscheid  (D.  R.  P.  Kl.  48  Nr.  16491 
vom  2.  April  1881}  mit  der  Farbenseite  auf  den  glasirten  Gegenstand  geklebt, 
dieser  in  kaltes  Wasser  gelegt,  bis  sich  das  Papier  abgelöst  hat,  während 
das  Bild  anf  dem  Email  haftet  Nun  wird  der  Gegenstand  abgespült,  an  der 
Luft  getrocknet  und  das  Bild  in  einer  Mu£fel  eingebrannt 

Znr  Gewinnung  Ton  Kaatsehnk. 

Nach  Gehe'B  Handdsherieht^  September  1881  sind  auf  Veranlassung  von 
C.  R,  MarkhoMi  die  vorzüglichsten  Kautschuk  liefernden  Bäume  jetzt  auch  auf 
Ceylon,  bei  Calcutta,  Madras  und  Burma  angepflanzt,  z.  B.  Fieut  «Aufiea  aus 
Indien,  Ocuiüha  ekutica  und  Ccutüloa  MarJJiammiana  (^Artoearpecui)  aus  dem 
äquatorialen  Amerika,  welche  den  Ul^-Kautschuk  liefern,  Siphonia  ekuUoa  von 
Amazonenstrom,  welche  Para-Kautschnk  liefert,  und  Manihot  QUuiomi^  eben- 
falls vom  Amazonenstrom,  die  den  Ceara-Kautschuk  gibt.  Die  letstere  Pflanze 
wurde  erst  bei  dieser  Gelegenheit  von  Gross  ^  welcher  mit  der  Herbeischaffiing 
des  Materials  aus  Südamerika  betraut  war,  entdeckt  Die  Bäume  werdoi  ent 
im  Alter  von  25  Jahren  angeschnitten  und  wird  diese  Operation  nur  alle 
8  bis  4  Jahre  wiederholt. 
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Nach  ferneren  Mittheilnngen  im  Botanisehen  CentrcMaU^  1881  Nr.  45  wird 
viel  Kautschuk  von  ausgezeichneter  Güte,  welcher  seiner  Farbe  wegen  auch 
Caueho  blaneo  genannt  wird,  gegenwärtig  in  Columbien  von  Eascoeearia  gigawtea 

fewonnen.    Femer  soll  sich  nach  Angabe  des  englischen  Viceconsuls  in  Paraiba 
ie  Eaotschukgewinnung  ans  Haneomia  speeiata  sehr  lohnen;   eine    ähnliche 
Mittheilung  wird  ans  der  Provinz  Rio  grande  do  Norte  gemacht 

Zur  Herstellnng  Ton  Seife. 

Zur  Eersteüung  nevitraUr  Kernseife  bringt  J.  Weineck  in  Grafendorf,  Nieder- 
österreich (D.  R.  P.  Kl.  23  Nr.  16  350  vom  20.  März  1881)  das  Fett  in  einem 
cylindrischen  Gefäfse,  welches  in  einem  anderen  Gefäfse  mit  Wasser  steht, 
zum  Schmelzen  und  mischt  mit  20  Proc.  Seifenlösung  zur  Emulsion.  Die 
Verseifung  der  mit  Aetzlauge  versetzten  Masse  erfolgt  nun  rasch.  Die  Unter- 
lauge enthält  nur  Aetznatron  und  Glycerin. 

Kemschwimmseife  erhält  man  nach  A.  Osterberg^räter  in  Stuttgart  (D.  R.  P. 
Kl.  23  Nr.  16480  vom  12.  April  1881}  durch  Kochen  von  210^  Cocosöl,  15k 
gebleichtem  Palmöl,  25k  Harz,  50^  Olivenöl  und  60^  Talg  mit  anfänglich 
schwacher,  nach  und  nach  stärkerer  Lange  von  40^3.,  dem  Gewicht  von 
180k  entsprechend.  Sobald  sich  der  Leim  gebildet,  werden  200k  Semen  psyUü 
(Flohsamen)  der  Masse  beigemischt  und  so  lange  gekocht,  bis  sich  die  Seife 
als  fertiger  Teig  vom  Kessel  ablöst  Die  Masse  wird  hierauf  beliebig  parfümirt 
und  kurz  vor  dem  Ausgiefsen  derselben  fein  gepulvertes  doppelt  kohlensaures 
Natron  zugesetzt.  Die  frei  werdende  Kohlensäure  durchdringt  die  Seife  und 
veranlafst  die  Bildung  von  Hohlräumen,  wodurch  das  specifische  Gewicht  der 
Seife  verringert  wird,  so  dafs  sie  auf  dem  Wasser  schwimmt. 

Herstellung  TOn  Enochenleim. 

R.  Haffen  und  F.  SelUam  in  Forchheim  (D.  R.  P.  KI.  22  Nr.  16222  vom 
18.  Januar  1881)  verwenden  zur  Herstellung  von  Knochenleim  ungewaschene, 
bis  zur  Stecknadelkopfgröfse  zerkleinerte  Knochen  oder  entsprechende  Abfälle 
der  Knocbenschrotfabrikation.  Durch  diese  Zerkleinerung  soll  einerseits  die 
Einwirkung  des  Wassers  auf  das  Leim  bildende  Gewebe  beschleunigt,  anderer- 
seits gleichzeitig  ein  Filter  geschaffen  werden,  so  dafs  die  Leimlösung  klar 
abläuft.  Die  zerkleinerten  Knochen  werden  mit  einer  Lösung  von  Oxalsäure  oder 
einer  anderen  oi^anischen  Säure  benetzt,  auf  Haufen  geschaufelt  und  der 
freiwilligen  Erwärmung  überlassen.  Dann  werden  sie  in  einen  mit  Wasser- 
brause und  sehr  feinem  Siebboden  sowie  feiner  Siebdampfbrause  versehenen, 
cylindrisch  gebauten  Leimdämpfer  gefüllt  und  bei  offenem  oberem  Mannloch 
mittels  der  Dampf  brause  eine  Zeit  lang,  je  nach  Beschaffenheit  und  Alter  des 
Materials,  angedämpft  Sind  auf  diese  Weise  die  noch  vorhandenen  ammo- 
niakalischen  Verbindungen  zerstört  und  ausgetrieben,  so  wird  der  Dämpfer 
geschlossen  und  mit  Dampf  ein  Druck  von  2  bis  3at  gegeben.  Nach  einiger 
Zeit  wird  der  Druck  durch  Oeffnen  des  Dampfhahnes  aufgehoben  und  in 
Zwischenräumen  so  viel  kochendes  Wasser  durch  die  Brause  eingepumpt  als 
zur  Lösung  des  vollständig  durdi  Dampf  und  Macerationsmittel  in  Gallerte 
umgewandelten  Knochengewebes  nöthig  ist  Der  Dämpfer  mit  seinem  ganzen 
Inhalt  bleibt  nun  eine  Stunde  unter  einem  Luftdruck  von  l^t  ruhig  stehen, 
worauf  die  ooncentrirte  Leimlösung  von  25  bis  30  Proc  Trockengehalt  unter 
allmählich  verstärktem  Luftdruck  in  eine  mit  einem  kupfernen  Schlangen- 
kochrohr  versehene  Holzpfanne  abgedrückt  wird  und  hier,  je  nach  Belieben, 
in  kurzer  Frist  weiter  concentrirt  werden  kann^  falls  dies  nicht  bei  der  schon 
erlangten'  Concentration  unnöthig  ist  Zum  Schlufs  wird  der  Dämpfer  und  sein 
Inhalt  mittels  der  Brause  mit  etwas  kochendem  Wasser  nachgespült,  um  den 
noch  etwa  anhängenden  Rest  von  Leim  ebenfalls  zu  gewinnen.  Die  di|nkel- 
gelbe,  aber  ganz  klare  Leimlösung,  welche  rasch  gelatinirt,  wird  vor  dem  Aus- 
giefsen in  üblicher  Weise  bis  zur  blafsgelben  Weinfarbe  entfärbt  Das  ganze 
Verfahren  soll  nur  5  bis  6  Stunden  in  Anspruch  nehmen  und  12  bis  20  Proc. 
Leim  liefern. 
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Zar  Wiedergewinnung  der  Salzsäure  bei  der  KnoehenieimfabrikaHan  will  die 
SociM  Coignet  in  Paris  (D.  R.  P.  KL  22  Nr.  16506  ▼om  7.  April  1881)  bei  der 
Behandlung  der  Knochen  mit  Salzsäure  so  viel  Schwefelsäure  zusetsen,  daüs 
in  der  Lösung  Phospborsäure  oder  saures  phosphorsaures  Calcium  neben  Salz- 
säure enthalten  ist,  welche  dann  durch  Kochen  ausgetrieben  und  passend  ver- 
dichtet wird.  —  Das  Verfahren  wird  nur  in  wenigen  Fällen  vortheilhalt  sein. 

Heiistelliuig  toh  Schwefelwasserstoff. 

Nach  Ä.  lAdoff  (Chemisches  Centralhlatt  ^  1882  S.  23)  erhitzt  man  in  einem 
250CC  fassenden  Kolben  mit  am  Halse  angesetzter  Gasableitungsröhre  Schwefel 
auf  850  bis  4000  und  läfst  dann  in  der  Minute  3  bis  5  Tropfen  OleonaphU 
einfallen.  Die  Entwicklung  von  Schwefelwasserstoff  geht  dann  rasch  nnd 
regelmäfsig  von  statten. 

Sallcylsäare  gegen  das  gelbe  Fieber. 

W.  White  betrachtet  mit  der  Hehrzahl  der  amerikanischen  Aerzte  das 
gelbe  Fieber  als  eine  endemische  gährungsähnliche  Krankheit,  welche  sehr 
wahrscheinlich  durch  mikroskopische  Organismen  hervorgerufen  wird.  Sie 
wird  erzeugt  durch  läneere  Zeit  andauernde  hohe  Temperatur,  grofse  Feneh- 
tigkeit  der  Luft  und  die  Gegenwart  organischer,  in  Zersetzung  begriffener 
Massen.  WhiU  empfiehlt  nun  nach  dem  Archio  der  Phartnacie^  1882  Bd.  220  S.  72 
im  Glasgow  Medical  Journal  Salicylsäure  als  vorbeugendes  und  verhütendes 
Mittel.  Er  theilte  dieses  einem  Schiffscapitän  mit,  welcher  nach  Brasilien 
segelte  und  3  Wochen  lang  im  Hafen  von  Rio  de  Janeiro  blieb.  Dort 
herrschte  gerade  das  gelbe  Fieber,  so  dafs  unter  den  auf  der  Rhede  liegen- 
den 150  Schiffen  es  keines  gab,  das  nicht  fast  täglich  2  bis  4  von  der  tödt- 
lichen  Krankheit  Ergriffene  hatte.  Der  Capitän  gab  jedem  seiner  Mannschaft 
täglich  08,324  Salicylsäure  in  der  gewöhnlichen  Menge  dtronensanrer  Limo- 
nade und  erlangte  hierdurch  die  besten  Resultate.  Ein  anderes  Schiff,  welches 
Whüe^s  Vorschriften  befolgte,  konnte  in  der  Zeit,  als  eine  Epidemie  des  gelben 
Fiebers  herrschte,  7  Wochen  lang  einem  ganz  mit  Kranken  belegten  Hospitid 
gegenüber  verweilen,  ohne  dafs  ein  einziger  seiner  Matrosen  von  der  Slrnnk- 
heit  ergriffen  wurde.  Diese  kleinen  Gaben  von  0,19  bis  0€;,6ö  Salicyla&are 
werden  gern  genommen,  da  sie  den  Geschmack  der  Limonade  nicht  ändern. 

Zar  Kenntnirs  des  Aconltins. 

In  Winschoten  wurde  dadurch  eine  tödtliche  Vergiftung  mit  AoonitiB 
veranlafst,  dafs  der  Apotheker  statt  des  vom  Arzt  gemeinten  salpeteraauren 
Aconitins  von  Friedländer  in  Berlin  das  von  Petit  verabreicht  hatte.  Nadi 
den  Versuchen  von  P.  C.  Plugge  (Ar^io  der  PharmaeU^  1882  Bd.  220  S.  33) 
wirkt  nun  das  Salpetersäure  Aconitin  von  Petit  8  mal  so  stark  giftig  als  das 
von  Merck  und  170  mal  so  stark  als  das  von  Friedländer ^  so  de&  keineswegs 
alles,  was  unter  dem  Namen  deutsches  Aconitin  im  Handel  vorkommt,  anf 
eine  Linie  gestellt  werden  darf.  Das  Aconitin  von  Petit  und  das  von  Mtnk 
sind  heftige  Herzgifte,  bei  dem  von  Friedländer  treten  mehr  die  Lähmunga- 
erscheinungen  hervor. 

Darch  die  Untersuchungen  von  Wright  und  Lvff  hat  sich  erwiesen,  dals 
in  den  Knollen  des  Aconitum  Napeütu  aufser  Aconitin  (C33H43NOf2)  ^oeh  swei 
andere  Stoffe  enthalten  sind,  das  unwirksame  bittere  Picraconitin  (C^fHi^NOfa) 
und  ein  dritter  noch  nicht  näher  untersuchter  Stoff.  In  Folge  der  mehr 
oder  weniger  sorgfältigen  Bereitung,  des  verschiedenartigen  Wadisbodens  der 
'Knollen  u.  s.  w.  können  also  die  im  Handel  unter  demselben  Namen  vor- 
kommenden Präparate  Mischungen  sein,  welche  des  giftigen  Aconitins  mehr 
oder  weniger  enthalten. 


Druck  und  Vertag  der  i.  G.  Gotta'schen  Buchhandlung  in  Augsburg. 
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Leistnng  von  Wa43serhaltimgsiiLascMneii. 

Die  Tabelle  S.  438  enthält  Versuchsresultate  tod  Wasserwerks- 
baiaDciermaschineD  aus  der  Fabrik  yon  Simpsofi  und  Comp,  in  London, 
welche  von  E.  A.  Cowper  im  Engineering^  1881  Bd.  32  *S.  574  ver- 
öffenüicht  wurden.  Die  Pampenarbeit  ist  auf  die  theoretische  Lieferung 
der  Pumpen  von  100  Proc.  berechnet,  um  den  verschiedenen  Zustand 
der  Pumpenliderung  aus  der  Rechnung  zu  bringen.  Die  Lieferung  be- 
trägt gewöhnlich  94  bis  96  Proc,  daher  die  wahre  effective  Leistung 
um  ungefähr  5  Proc  kleiner,  der  Kohlen  verbrauch  für  1^  effectiv  an 
den  Pumpen  um  ungefähr  5  Proc.  gröfser  ist,  als  in  der  Tabelle  an- 
gegeben.   Die  Bezeichnungen  der  Eohlensorten  bedeuten: 

D  Deutsche  Kohle  mit  14,4  Proc  Asche. 

N  Gesiebte  Kohle  aus  den  englischen  Norddistricten  (Aschengehalt 
nicht  angegeben). 

Tf^,  W^^  W^  Kohle  von  Wales  mit  0^64,  3,3,  bezieh.  10  Proc  Asche. 
In  Bezug  auf  die  letzt  angefbhrte  Maschine  zu  Thames  Ditton  wird 
noch  Folgendes  berichtet:  Die  zweicylindrige  Maschine  hat  zwei  Balan- 
ciers,  welche  auf  Kurbeln  unter  90^  an  der  Hilfsrotationswelle  arbeiten. 
An  jedem  Balancier  hängt  jederseits  eine  Plungerpumpe;  also  werden 
von  der  Maschine  4  Pumpen  betrieben.  Eine  gleiche  Compoundmaschine 
betreibt  4  andere  gleiche  Pumpen.  Der  kleine  Gjlinder  hat  534°^m 
Durchmesser,  1676™"  Hub,  der  grofse  914™™  Durchmesser,  1676™™  Hub, 
die  Pumpenkolben  687™™  Durchmesser,  1219™™  Hub.  Jede  Maschine 
leistet  effectiv  88^,6  bei  94,04  Proc  Lieferung  der  Pumpen,  also  94^,2  bei 
idealer  voller  Lieferung. 

Beide  Maschinen  von  zusammen  243^,4  indicirt  werden  durch 
drei  Einflammrohrkessel  ohne  Gallowajröhren  von  1676™™  Durch- 
messer, 8230™™  Länge,  914™™  Flammrohrdurchmesser  und  1<1™,626 
Rostfläche  eines  jeden  Kessels  bedient  Es  entf&Ut  also  fUr  1«  indicirt 
200<ic  Rostfläche,  was  nichts  Aufsergewöhnliches  ist,  daher  auch  in 
der  Stunde  für  iQ™  Rost  nur  34^,842  Kohle  von  angeblich  8,347facher 
Verdampfung  verbrannt  wurde. 

Die  Maschinen  arbeiten  durchschnittlich  mit  22  Umdrehungen, 
also  mit  1™,23  Kplbengeschwindigkeit  im  grofsen  Gjlinder  und  0,89 
in  den  Pumpen. 

Dingler*«  polyt  Journal  Bd.  S43  H.  6.  1882a.  30 
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Bd  770mm  Barometentand 
betrag  die  GegeDspannong  im 
Niederdruckcylinder  nur  0>^,123 
flir  l9S  die  Temperatur  des  Bin- 
spritzwasserß  =  10^,5,  des  Lufi- 
pumpenausgosses  =  27,8^  des 
Speisewassers  21^  Hierza  mofs 
noch  bemerkt  werden,  daft  die 

Kohle  mit  8,347  facher  Verdam- 
pfung za  gering  ang^eben  ist, 
weil  alles  Condensationswasser 
von  den  geheizten  Hfinteln  und 
Deckeln  der  Cylinder  und  Re- 
ceiyer  wieder  in  die  danmter 
liegenden  Dampfkessel  zurQck- 
flofs  und  in  der  Angabe  des 
Speisewassers  nicht  enthalten 
ist  Nach  einem  besonderen 
Versuch  beträgt  diese  Conden- 
sationswassermenge  0,895  bis 
0,939,  im  Mittel  01^,917  für  1« 
I   I     ^    S*  iod.,  also  15,3  Procent  der  wirk- 
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lieh  gemessenen  Speisewasser^ 
menge,  auf  welche  sich  die  Ver- 
dampfungszahl 8,347  bezieht. 
Diese  ist  also  noch  um  15^ 
Proc,  d.  i.  um  1,277  zu  Ter- 
mehren,  was  eine  9,624fache 
Verdampfung  ergibt,  daher  bei 
Eohle  von  7fadier  Verdampfimg 
der  Aufwand  für  1^  ind.  und 
Stunde  =  0,718x1,3705=0^,987 
gewesen  wäre.  Der  wahre  Speise- 
wasserverbrauch  stellt  sich  auf 
5,994  X  1,153  =  6k,911,  also 
rund  7k  flir  1«  ind.  und  Stunde. 

f  Aas  der  gemoMenen  Wasser- 
lieferang  berechnet 

ff  Nach  ühland'B  prakiitdiem  Ma- 
schineneonstrueteur^  1882  6. 14  über- 
rechnet nach  dem  Verii&ltiiifs: 
1  Million  FabpfuDd  für  112  Pfand 
engl.  Kohle  =  2721mk,45  fBr  U 
Kohle  =>  2ebmj2145  1»  hoch  Pkr 
Ik  Kohle. 
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Das  Resultat  hätte  noch  günstiger  sein  können:  Denn  1)  ist  nadi 
dem  mitgetheilten  Diagramm  die  Anfangsspannung  =  4^4^  ^^^^  ^^^ 
Atmosphäre  ^;  also  ist  die  mittlere  Eesselspannung  Ton  4^^  nur  un- 
merklich gröfser  als  die  Cjlinderspännung.  Dies  ist  schlecht;  denn 
bei  gröfserer  Eesselspannung  hätte  man  die  Dampfheieung  wirksamer 
machen  und  die  Condensation  in  den  Mänteln  auf  wenigstens  20  statt 
15  Proc  der  Speisewassermenge  steigern  können,  welche  dann  w^en 
Tcrminderter  Condensation  im  Cjlinder  noch  wesentlich  geringer  ge- 
worden wäre.  2)  Hat  der  grofse  Cjlinder,  nach  dem  Diagramme  zu 
schKersen,  su  geringe  Vorausströmung,  weil  die  geringste  Gegenspannung 
erst  gegen  Ende  des  Hubes  erreicht  wird.  3)  Ist  nur  im  kleinen  Cy- 
linder  eine  starke  Compression  angewendet,  im  Niederdruckcjlinder 
aber  fast  gar  keine.  4)  Arbeitet  die  Maschine  mit  zu  hoher  Expansion. 
Die  Füllung  im  kleinen  Cjlinder  beträgt  nur  %  bei  einem  Yolumen- 
yerhältnifs  1 :  2,936  und  Absperrung  im  Niederdruckcjlinder  bei  ^3 
des  Hubes.  Auf  den  grofsen  Cjlinder  reducirt  ist  also  die  Füllung 
nicht  einmal  6  Proc,  also  sicher  weniger  als  der  ökonomisch  günstigste 
Füllungsgrad. 

Es  ist  also  klar,  dafs  man  mit  einer  billigeren  kleineren  Maschine 
mit  gröfserer  Füllung^  gleicher  Cjlinderspännung  und  höherer  Kessel- 
spannung bei  richtiger  Steuerung  weniger  als  1^  für  1«  ind.  und  Stunde 
benöthigt  hätte.  Oustav  Schmidt 


Anordnungen  znr  ümwandlnng  der  Meyer'schen 
Stenemng  in  eine  auslösende  Stenernng. 

Mit  AbbUduDgen  auf  Tafel  19  und  34. 
(Patentklasse  14.     Schlafs  des  Berichtes  8.  868  d.  Bd.) 

Wie  die  Yorhergehenden  arbeiten  auch  die  in  den  Fig.  1  bis  4 
Taf.  34  dargestellten  Steuerungen,  welche  der  üuiehoffnungshütte^  Actien- 
Yerein  für  Bergbau  und  Hüttenbetrieb  in  Oberhausen  II  a.  d.  Ruhr 
(*D.  R.  P.  Nr.  7299  vom  25.  April  18'79)  patentirt  worden  sind,  mit 
nur  einem  Ezcenter.  Auch  hier  sind  wie  bei  der  Anordnung  von 
OMyn  (Fig.  11  bis  14  Taf.  29)  auf  der  Grundschieberstange  Arme  d 
angebracht,  welche  mittels  Klinken  die  Expansionsschieberstangen 
zeitweilig  mitnehmen.  Die  Klinken  sind  hier  aber  wie  gewöhnlich 
drehbar  angehängt,  statt  wie  bei  CMyn  prismatisch  geführt  zu  werden. 

Hit  der  einfacheren  Anordnung  Fig.  1  Taf.  34  sind  nur  geringe 
Füllungen  zu  erreichen.    Um  auch  mit  gröfseren  Fallungen  arbeiten 

«  1"  engl.  =  48  Pfund  für  1  Quadratzoll  engl,  ist  so  viel  wie  inwn  = 
0,13287k/qc 


Digitized  by 


Google 


440    Umwandlung  der  Meyer-Steuenmg  in  eine  aaslösende  Steuemng. 

za  können,  ist  in  Fig.  2  bis  4  den  Auslösern  u  und  ti^  von  der  Ter- 
längerten  Ekoenterstange  aus  mittels  der  Stangen  p,  r,  p^  und  Hd)el  q^q^ 
eine  schwingende  Bewegung  ertheilt  und  zwar  um  Zapfen,  weldie, 
an  den  Hebeln  t^  f^  befestigt,  vom  Regulator  aus  in  fthnlieh»  Welse 
verstellt  werden  können  wie  in  Fig.  1  die  Auslöser  selbst.  Hierdoreb 
ist  es  möglich  gemacht,  die  Auslösung  auch  nach  der  Bewegungsom- 
kehrung  der  Schieber  noch  stattfinden  zu  lassen.  Zu  beachten  ist,  dals 
bei  der  Uebertragung  mittels  der  unten  stets  durch  einen  festen  Punkt 
gehenden  Schiene  r  die  Bewegung  der  Auslöser  keine  ajmmetriscfae 
wird;  es  müfsten  daher  die  Elinkenhömer  auch  entsprechend  ftlr  beide 
Seiten  verschieden  gestaltet  sein,  wenn  gleiche  Fttllung^i  auf  b^den 
Seiten  des  Kolbens  erzielt  werden  sollten. 

Die  Schlufsbewegung  der  Expansionsschieber  wird  durch  Dampf- 
druck bewirkt,  und  zwar  wird  derselbe  von  den  Bufferkolben  auf- 
genommen,  welche  mit  ihren  Cjlindem  in  .den  Seitenwänden  des 
Schieberkastens  untergebracht  sind.  Der  Raum  hinter  den  Bufferkolbec 
steht  mit  dem  Ausblaserohre  in  Verbindung.  Mit  der  einfaeberen 
Anordnung  Fig.  1  stimmt  im  Wesentlichen  die  Steuerung  von  Watmieek 
und  Köppn&r  (1876  221'' 492)  übetein. 

Richard  LUdera  in  Görlitz  hat  bei  den  Steuerungen  (Erl.*D.  RP. 
Nr.  8053  vom  1.  Mai  1879  und  Erl.  Zusatz^D.  R.  P.  Nr.  10186  vom 
6.  Januar  1880)  zur  Bewegung  der  Einlafs-  bezieh.  Expansionsorgane 
einen  ankerförmigen  Mitnehmer  d  (Fig.  5  Taf.  34)  benutzt,  ^reichem 
eine  zweifache  Bewegung  ertheilt  wird.  Die  eine  derselben  geht  von 
dem  Gelenkkopf  o  zwischen  Excenter-  und  Grundschieberstange  aoa, 
die  andere  von  der  schnell  rotirenden  Regulatorhalse,  welche  zu  einer 
in  ein  Schraubenrad  eingreifenden  Schraube  ausgebildet  ist  B^de 
Bewegungen  haben  gleich  grofse  Perioden  (eine  Hin-  und  Herschwingnng 
während  einer  Kurbeldrehung),  e^eben  aber  verschiedene  resultirende 
Bewegungen  der  arbeitenden  Kanten  je  nach  der  Stellung  des  R^nlatora. 
Diese  Kanten  beschreiben  mehr  oder  weniger  ellipsenartige  Bahnen, 
ähnlich  wie  bei  den  Mitnehmern  der  neueren  Sulzer^'schen  und  dergleichen 
Steuerungen. 

Fig.  5  bis  8  Taf.  34  zeigen  die  hierher  gehörige  Construction  D. 
B.  P.  Nr.  10186.  Die  Hebelverhältnisse  sind  so  gewählt,  dafa  beim 
Oeffnen  Grund-  und  Expansionsschieber  sich  gleich  schnell  mit  einander 
bewegen.  Die  Auslösung  kann  auch  nach  der  Bewegungsumkdirang 
erfolgen.  —  In  die  Buffercjlinder  sind  Gummischeiben  eingeigt,  welche 
den  Stofs  der  Kolben  aufnehmen.  Statt  durch  ein  Schrauben-  und 
Kurbelgetriebe  kann  die  von  der  Regulatorspindel  ausgehende  Bewegung 
auch  durch  einen  von  einem  Rahmen  mit  Rollen  umfafsten  Excentermuff 
und  Zugstange  auf  den  Ankerhebel  d  übertragen  werden,  wie  in  Fig.  9 
bis  11  Taf.  34  dargestellt  ist. 
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Dobson'B  in  England  patentirte  Steuerung,  welche  in  Fig.  12  bis  14 
Taf.  34  nach  dem  Engineer^  1881  Bd.  52  S»  12  veranschaulicht  ist  und 
von  der  Maschinenfabrik  Duncan,  Stewart  w/hd  Comp,  in  Glasgow  aus- 
geführt wird,  unterscheidet  sich  von  allen  vorhergehenden  dadurch, 
dafs  beide  Ezpansionsplatten  an  einer  Stange  befestigt  sind,  so  dafs 
die  nicht  arbeitende  von  der  anderen  immer  mitgeschleift  wird.  Zwischen 
Grund-  und  Expansionsschieber  sind  Platten  eingelegt,  welche  durch 
Yorsprttnge  oben  und  unten  im  Schieberkasten  festgehalten  werden. 
Die  Expansionsschieber ,  zu  deren  Bewegung  ein  besonderes  Excenter 
angeordnet  ist,  werden,  wenn  keine  der  Klinken  in  Eingriff  mit  der 
Stange  ist,  durch  eine  Feder  S  in  ihrer  mittleren  Lage  gehalten.  Diese 
Feder  prefst  nftmlich  die  beiden  Eolben  J^  und  J^,  welche  zwischen 
zwei  Bunden  auf  der  Schieberstange  verschiebbar  angebracht  sind, 
stets  aus  einander,  und  wenn  die  Kolben  sich  beide  gegen  die  Gylinder- 
deckel  stützen ,  so  liegen  zugleich  auch  beide  Bunde  an  und  die  Ex- 
pansionsschieber befinden  sich  beide  in  Mittellage.  Das  Expansions- 
excenter bewegt  einen  Schlitten  C,  in  welchem  die  beiden  Klinken 
eine  verticale  Führung  finden.  Sie  greifen  wie  bei  der  Steuerung  von 
CMyn  (Fig.  11  bis  14  Taf.  28)  hinter  Stahlplatten,  welche  auf  die 
Schieberstange  aufgeschraubt  sind,  und  werden  durch  die  Winkel- 
hebel Df  und  D^  je  nach  dem  Stande  des  Regulators  früher  oder 
später  ausgehoben.  Diese  Auslöser  D^  und  D^  erhalten  dadurch  eine 
schvringende  Bewegung,  dafs  ihre  Achsen  an  dem  Schlitten  C  angebracht 
sind,  während  die  verticalen  Arme  unten  von  den  Stellstangen  £i|,  E^ 
gehalten  werden.  Befindet  sich  das  Expansionsexcenter  im  todten 
Punkte  rechtf9,  so  fällt  die  linke  Klinke  ein  und  beide  Expansionsschieber 
werden  bei  der  Weiterdrehung  des  Excenters  nach  links  geschoben, 
bis  die  Auslösung  erfolgt  Vom  todten  Punkt  links  aus  nimmt  dann 
die  rechte  Klinke  die  Schieber  nach  rechts  mit  u.  s.  w.  Um  mit  Aus- 
lösung auch  möglichst  grofse  Füllungsgrade  erreichen  zu  können, 
müfste  auch  hier,  wie  bei  den  beiden  ersten  Steuerungen,  das  Grund- 
excenter  dem  Expansionsexcenter  bis  90^^  voreilen. 

.  Sehr  ähnlich,  jedoch  viel  einfacher  ist  die  Steuerung  von  0.  von 
Brochowski  in  Brüssel  («D.  R.  P.  Nr.  13  452  vom  22.  October  1880),  welche 
in  Fig.  15  bis  20  Taf.  34  gezeichnet  ist  Es  ist  nur  ein  einziger  Ex- 
pansionsschieber vorhanden,  welcher  mit  der  Excenterstange  des  Grund- 
schiebers durch  eine  Hülse  B  gekuppelt  ist  Diese  hat  im  Wesentlichen 
die  gleiche  Einrichtung' wie  der  feststehende  Federcjlinder  bei  der 
vorigen  Steuerung,  so  dafs  der  Expansionsschieber  durch  die  in  der 
Hülse  liegende  Feder /stets  in  die  Mittellage  (relativ  gegen  den  Grund-» 
Schieber  genommen)  gedrängt  wird.  Die  Feder  stützt  sich  beiderseits 
gegen  die  Büchsen  h  und  h^^  welche  sich  gegen  die  auf  der  Excenter- 
stange befestigten  Ringe  s  und  «^   legen.    Es  würde  hiemach,  wenn 
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der  Hülse  B  kein  HindemilB  geboten  würde,  der  Ezpansionaaehieber 
stets  in  der  Mittellage  gegen  den  Gnindschieber  verharren  und,  «it 
demsdben  gkiehmäfsig  hin-  und  hergehend,  die  Kanäle  desselben 
gesehlossen  halten.  Nun  ist  aber  mit  der  Hülse  ein  Daum^ft  D  ver- 
biinden,  welcher  auf  beiden  8dten  .X'-förmig  ausgesehnitten  ist  und 
auf  seiner  ellipsenähnliehen  Bahn  gegen  die  Nasen  von  GleitstAcken  N^  N^ 
stöfst  (ygl.  Fig.  18  und  19).  Diese  werden  in  feststehenden  SehieaeD 
yertical  geführt  und  vom  Regulator  mittels  dnes  Ankerhebels  ina  entp 
gegengesetzten  Sinne  gehoben  und  gesenkt.  Durch  die  Gleitstücke  N^  N^ 
wird  der  Daumen  D  und  mit  ihm  die  Hülse  B  und  der  Ezpansioiis- 
sehieber  fest  gehalten  und  in  Folge  dessen  der  betreffende  Kanal  des 
Grundschiebers  geöffiiet,  zugleich  aber  die  Feder  in  der  Hülse  B 
zusammengedrückt  Je  nach  der  Stellung  der  Gleitstücke  wird  dann 
der  Daumen  früher  oder  spftter  an  der  oberen  bezieh,  unteren  Kante 
ihrer  Nasen  abgleiten  (vgl.  Fig.  16)  und  die  Feder  den  Schieber  in 
seine  relative  Mittellage  zurückführen,  d.  h.  den  Kanal  des  Grrund- 
Schiebers  wieder  schliefsen.  Aus  Fig.  16  ist  zu  ersehen  ^  dafs  auch 
mit  dieser  Steuerung  beliebig  grofse  Füllungen  erreicht  werden  können. 
Dieselbe  wirkt  aufserdem  sicher  (es  kann  ein  Hängenbleiben  von 
Klinken  nidit  stattfinden) ;  sie  ist  gegen  die  Einwirkung  des  Regalatozs 
sehr  empfindlich,  ohne  Rückwirkung  auf  denselben  und  vor  allen 
Dingen  sehr  einfach.  Es  dürfte  daher  diese  Steuerung  von  BrochouuU 
die  Eweckmäfsigste  von  den  genannten  sein.  Whg. 


üeber  Wasserabscheider;  von  G.  BacL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  36. 

Seitdem  die  calorimetrische  Untersuchungsmethode  der  Dampf- 
maschinen gezeigt  hat,  wie  nachtheilig  die  Verwendung  von  wasser- 
haltigem. Dampf  den  wirthschaftlichen  Betrieb  einer  Dampfkessel-  und 
Dampfmaschinenanlage  beeinflussen  kann,  liegt  noch  mehr  als  bisher 
Veranlassung  vor,  auf  möglichste  Befreiung  des  Dampfes  von  dem 
mitgerissenen  Wasser  bedacht  zu  sein.  Dieser  Umstand  ist  der  Grand 
der  nachstehenden  Besprechung  eines  im  Allgemeinen  nicht  genügend 
beachteten  Kesselausrüstungsgegenstandes. 

Die  Verminderung  des  Wassergehaltes  des  dem  Kessel  entnom- 
menen Dampfes  kann  geschehen:  1)  durch  Heizung  des  Flüssigkeit»» 
gemisches,  indem  man  demselben  auf  seinem  Wege  vom  Kessel  nadi 
dem  Bestimmungsorte  (Schieberkasten  der  Maschine)  Wärme  zuftlhrt| 
welche  zur  Verdampfung  mitgerissenen  Wassers  verwendet  wird^ 
2)  durch  Verminderung  der   Geschwindigkeit  des  FlüssigkeitsstromeS| 
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^  indem  man  demselben  einmi  so  grorsen  Querschnitt  bietet  (and  fllr 

^  dessen  AosflUlnng  sorgt),  dars  sich  wenigstens  ein  Theil  des  Wassers 

^  infolge  seines  gröfseren  specifischen  Gewichtes  selbstlhätig  abscheidet; 

I  3)  durch  bedentende  Erniedrigung  der  Spannung  des  Dampfes^  indem 

'<  man  ihn  zwingt,  durch   einen   geringen  Querschnitt  oder  durdi  eine 

^  Summe  kleiner  Oeffnungen   zu  strömen,  bei  welcher  Gelegenheit  ein 

£  mehr  oder  minder  grofser  Theil  des  mitgerissenen  Wasser  Tcrdampfl 

I  wird;  4)  durch  Führung  des  Flttssigkeitsgemisches  in  gekrümmte 
i.  Bahnen,  wobei  dann  das  gröfsere  Trftgheitsyermögen  (Gentrifugalkraft) 
|i  der  Wassertheilchen  der^  Abscheidung  zu  bewirken  hat 

II  Auf  dem  ersten  Wege  gelangt  man  zu  Trocken-  oder  Debets 
h  hitzungsapparaten,  auf  welche  hier  nicht  weiter  eingegangen  werden 
gl  soll.  Die  Verfolgung  der  drei  übrigen  Wege  führt  zur  Construction 
li  Yon  Apparaten,  welche  man  als  Wasaerabscheider  zusammenzufassen 
i  pfi^)  obgleich  das  unter  3  angegebene  Mittel  des  Dampfdrosseins 
[r  iWire  drawing')  ebenfalls  auf  eine  Art  Trocknung  hinauskommt 

i.  Was  zunächst  die  Wasserabscheider  nach  2  anlangt,  so  mufs 

0  heryorgehoben  werden,  dafa  sie  sehr  Yoluminös  ausfallen,  so  dafs  sie 

0  in  den  meisten  der  Fftlle,  in  denen  es  sich  um  Verminderung  der 

^  Wassermenge  im  Dampfe  handelt,  nicht  angeordnet  werden  können. 

II  Deberdies  liegt,  da  das  Mittel  unter  4  ganz  wirksame  und  compendiöse 

0  Apparate  liefert,  kein  Grond  vor,  sie  weiter  zu  benutzen. 

1  Die  Wasserabscheidep  nach  3  erfordern  eine  ganz  bedeutende 
Spannungsabnahme,  wenn  sie  wirklich  wirksam  sein,  d.  h.  stark 
nassen  Dampf  in  nahezu  trockenen  flberfllhren  sollen.  Dem  entspre- 
chend mufs  die  Pressung  im  Dampferzeuger  weit  gröfser  sein  als  die 
Spannung  des  Dampfes  da,  wo  er  Verwendung  findet,  also  z.  B.  im 
Schieberkasten  der  Dampfmaschine.  Infolge  dessen  fallen  die  Wand- 
stärken des  Kessels  unter  sonst  gleich  bleibenden  Verhältnissen  gröfser 
aus,  als  wenn  die  nach  Atmosphären  zählende  Spannnngsdifferenz  nicht 
nöthig  wäre;  der  Kessel  wird  schwerer,  thenrer,  die  Qualität  seiner 
Heizungsfläche  sinkt  und  die  Differenz  zwischen  den  Temperaturen  des 
Kesselinhaltes  und  der  Heizgase  yermindert  sich  und  damit  auch  aus 
diesem  Grunde  die  in  den  Kessel  in  der  Zeiteinheit  übergeführte  Wärme. 
Solche  Apparate  müssen  deshalb  im  Allgemeinen  als  unrationell  be- 
zeichnet werden.  Nur  in  speciellen  Fällen  kann  ihre  Verwendung  zu- 
lässig sein.    In  D.  p.  J.  1881  211*336  ist  eine  derartige  Construction 

.  beschrieben. 

Das  oben  unter  4  angegebene  Mittel  ^  gibt  rationelle  Wasserab- 
scheider, sofern  man  bei  d^m  Entwürfe  derselben  die  Regeln  berück- 
sichtigt, die  sich  aus  dem  Folgenden  ei^eben. 

Es  sei  A  B  (Fig.  1   Taf.  35)   die  Mittellinie  des   krummlinigen 

1  R.  R,  Werner  ist  meines  Wissens  der  Erste,  welcher  auf  einen  hierher  ge- 
hörigen Apparat  Patent  nahm. 
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Kanales,  in  welchem  sich  das  Flasaigkeitsgemisch  bewegen  mnls.  Im 
Punkte  P  sei  die  GeBchwindigkeit  Cy  der  KrOmmongahelbmesBer  r. 
Denkt  man  rieh  nnn  in  P  ein  Wamerelement  vom  Volnmen  o,  didit 
daneben  ein  Dampfelement  von  dem  gleichen  Volamen  und  bescaehnet 
man  die  Bpeoifischen  Gewichte  des  Wassers  und  des  Dampfes  mit 
ym  besieh.  ;^w^  so  ist  die  Kraft  P»,  mit  welcher  das  Wassertbeildhen 
der  Ablenkung  Ton  der  Bewegungsriohtung  widerstrebt: 

p    _  «  >  c« 

*  •  — —  • 

9     r 

Diese  Kraft  kann  auch  als  ein  Mafs  der  Energie  angesehen  werdea, 

mit  welcher  sich  das  Theilchen  bei  C  an  die  Kanalwandnng  aalegeo 

wird.    Die  entsprechende  Kraft  ftUr  das  Dampftheilchen  beträgt : 

Pw  =  '-f  ^',  folglich  P.=P.^. 

FUr  Dampf  von  6*^  Spannung  ist  das  specifische  Gewicht  3^,  fitr 
Wasser  rund  SOOmal  gröfser,  also: 

P..  =  300  P4\ 
d.  h.  die  Kraft,  mit  welcher  das  Wasserelement  der  Ablenkung  wider- 
strebt, ist  SOOmal  grOfser  als  die  Kraft,  mit  welcher  dies  das  Dampf- 
theilchen ihut.  Hiemach  mOssen  rieh  also  die  Wassertheildien  an  die 
ftufsere  Wandung  anlegen.  Werden  sie  vor  dem  Hitreissen  durch  den 
DampCstrom  bewahrt  und  wird  ihnen  Gelegenheit  gegeb^i,  im  ent- 
weichen, so  Iftfst  sich  der  Dampf  bei  genügend  kleinem  KrOmmungs- 
halbmesser  der  Strombahn  nahesu  ganz  entwässern. 

Am  besten  ist  es,  den  Apparat  so  su  stellen,  dafs  das  in  ihm  ab- 
geschiedene Wasser  infolge  seines  eigenen  Gewichtes  in  den  Kessel 
surückfliefst  Dabei -ist  dafür  Sorge  zu  tragen,  dafs  durch  das  Rohr, 
durch  welches  das  Wasser  surückiritt,  nicht  Dampf  nach  dem  Apparat 
strömen  kann.  Dies  Iftfst  sich  erreichen  durch  Eintauchen  dieses  Rohres 
in  das  Kesselwasser. 

Gestatten  die  Verhältnisse  diese  Zurttckfflhrung  des  Wassers  m 
den  Kessel  nicht  und  will  man  doch  selbstthätige  Fortleitung  des 
abgeschiedenen  Wassers,  so  ist  mit  dem  Wasserabscheider  ein  Con- 
densatioDswasserableiter  zu  vereinigen. 

Die  einfachste  Anordnung  eines  Wasserabscheiders  zeigt  Fig.  2 
Taf.  35.  L  ist  der  Dampfraum  des  Kessels.  Bei  0  tritt  der  Dampf 
in  den  Apparat  ein,  scheidet  bei  H  das'  Wasser  ab,  welches  durch  J 
in  das  Kessel wasser  zurückfliefst,  und  entweicht  nach  dem  Rohre  K 

Damit  das  bei  HH  abgeschiedene  Wasser  nicht  zu  einem  Theil 
wieder  mitgerissen  wird,  mufs  die  Mündungsebene  MM  genügend 
hoch  über  BH  liegen.  —  Diesem  Apparat  ist  noch  der  Vorwurf 
zu  machen,  dafs  sich  infolge  der  Krümmung  der  Bahn  bei  mm  Wasser 
an  die  äufsere.  Rohrwandung  von  K  anlegen  wird ,  welches  nach  ab- 
wärts fliefst  und  schliefslich  zu  einem  ziemlichen  Betrage  mit  in  das 
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Rohr  gerissen  werden  kann.    Bei  reichlicher  Höhe  der  Oeffnungen  0 
ist  die  Bedeutung  dieses  Mangels  nicht  grofs. 

Femer  mufs,  um  ein  Einströmen  von  Dampf  durch  J  zu  vermeiden, 
die  Dimension  h  so  grofs  bemessen  werden,  dafs  selbst  bei  heftiger 
Bewegung  des  Wasserspiegels  die  unterste  Mündung  von  J  niemals 
aus  dem  Wasser  heraustritt.  Andererseits  ist  auch  die  Abscheiduogs- 
stelle  H  so  hoch  über  den  höchsten  Wasserstand  zu  legen,  dafs  das 
Kesselwasser  (durch  J  kommend)  niemals  an  sie  herantritt. .  Sowie 
dies  geschieht,  wird  der  Dampf  beim  Streichen  über  den  Spiegel  des 
Wassers  einen  Theil  des  letzteren  mitreifseu,  also  erst  recht  nafs 
werden  müssen.  Da,  wo  man  in  der  Höbe  beschränkt  ist,  kann  dieser 
Fall  leicht  eintreten.  Es  darf  nämlich  nicht  übersehen  werden,  dafs 
der  Wasserspiegel  in  J  immer  höher  steht  als  im  Kessel,  wie  aus 
folgender  Betrftchtung,  welche  ich  schon  früher  an  anderem  Orte  an- 
zustellen veranlafst  gewesen  bin,  hervorgeht. 

Damit  der  Dampf  von  L  nach  H  hiniströmt,  mufs  die  Spannung 
im  letzteren  Raum  kleiner  sein.  Infolge  dessen  stellt  sich  das  Wasser 
in  J  um  einen  Betrag  h^  höher,  welche  dieser  Spannungsdifferenz  ent- 
spricht. Wenn  nun  auch  diese  nicht  bedeutend  ist,  so  ist  doch  zu 
beachten,  dafs  O^t^Ol  schon  reichlich  1(K°>  Wassersäule  gibt.  Zu  A^ 
gesellt  sich  noch  eine  zweite  Höhe  /i^,  erforderlich,  um  das  abgeschie- 
dene Wasser  abfliefsen  zu  lassen,  sowie  eine  dritte  Höhe  /ig,  welche 
von  den  Bewegungen  des  Kessel wassers  herrührt,  die  sich  auch  dem 
in  J  enthaltenen  Wasser  mittheilen.  ^3  bringt  hiemach  das  augen- 
blickliche Steigen  des  Wassers  in  dem  Abflufsrohre  zum  Ausdruck, 
in  so  weit  dasselbe  von  der  Bewegung  des  Kesselwassers  verursacht 
wird.  Jedenfalls  mufs  also  die  Abscheidungsstelle  HH  um  mehr  als 
^1  +  ^t  +  ^3  ^^^^  ^^^  höchsten  Wasserstand  liegen. 

Bei  sehr  beschränkter  Höhe  (fl  nur  33cm  aber  dem  Kesselwasser- 
stand) und  sehr  nassem  Dampfe  (18000^  Dampf  in  der  Stunde  auf 
Iqm  Wasserfläche,  Dampfraum  etwa  Visoo  ^^  ^^  ^^^  Stunde  entwickelten 
Dampfvolumens)  habe  ich  vor  etwa  4  Jahren  (vgl.  Zeitschriß  des  Vereines 
deutscher  Ingenieure^  1879  Bl.  15)  den  durch  Fig.  3  und  4  Taf.  35  dar- 
gestellten Wasserabscheider,  aus  Bronze  und  Kupfer  bestehend,  con- 
struirt,  welcher  oft  ausgeführt,  befriedigend  arbeitet  Die  Form  des- 
selben war  mit  dadurch  bedingt,  dafs  er  zunächst  als  Ersatz  für  einen 
nicht  genügend  wirksamen  Apparat  zu  bauen  war.  Die  Abmessung  A^ 
wurde  durch  möglichst  grofse  freie  Querschnitte,  durch  nicht  zu  kleine 
Krümmungsradien  der  Bahnen  und  durch  sauberes  Bearbeiten  der  Flächen, 
an  denen  der  Dampf  entlang  strömt,  nach  Möglichkeit  niedrig  gehalten 
und  h^  durch  genügende  Weite  des  Abflufsrohres  thunlichst  reducirt 
h^  endlich  durch  Erweiterungen  und  plötzliche  Verengungen,  welche 
nur  bei  von  unten  nach  oben  sich  bewegender  Wassersäule  Widerstand 
bieten,  in  enge  Grenzen  gehalten. 
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Rftäilich  hat  es  sich  erwiesen,  dareh  den  ponktirt  angedeatetn 
Schirm  S  das  am  Abflufsrohre  nach  obenschäamende  Wasser  svrQek- 
zQweisen. 

In  principieller  Beziehung  mufs  bei  dem  Apparat  noch  bemftogelt 
werden,  dafs  sich  Wasser  bei  m  al>scheidet,  welches  an  der  AafseDwafi> 
düng  des  mittleren  Rohres  abwftrts  fliefst  und  von  dort  zum  Theil  mitfoii- 
gerissen  wird.  Wie  bereits  oben  bemerkt,  hat  die  Erfahrung  gezeigt^ 
dafs  die  Entwässerung  trotz  der  so  ungünstigen  Verhältnisse  eine  gute  ist 

Wenn  die  Einführung  des  Flüssigkeitsgemisches  in  den  AppanI 
nicht  von  unten  geschehen  mufs^  sondern  von  der  Seite  erfolgen  kano, 
läfst  sich  dieser  principielle  Mangel  leicht  vermeiden ,  wie  dies  die 
spätere  Construction  Fig.  5  und  6  Taf.  35  zeigt.  Die  tangential  ein- 
strömende Flüssigkeit  voUfiihrt  zunächst  eine  Schraubenbewcgimg, 
wendet  sich  dann  und  strömt  nach  oben.  Es  ist,  wie  daa  Detail  hä 
RH  zeigt,  dem  Dampf  jede  Gelegenheit  benommen,  mit  dem  abge- 
schiedenen Wasser  wieder  in  Berührung  zu  kommen.  Hierbei  soll  nieht 
unerwähnt  bleiben,  dafs  die  Erfdllnng  dieser  Bedingung  eine  leichte 
überall  da  ist,   wo  man  nicht  gedrängt  zu  construiren  braucht 

Wenn  wir  noch  einen  Blick  auf  die  in  diesem  Journal  früher  be> 
sprochenen  Wasserabscheider  werfen,  in  so  weit  sie  die  Centrifagal- 
kraft  als  Trennungsmitiel  benutzen,  so  ist  bezüglich  des  in  Bd.  211  S.335 
beschriebenen  und  in  Fig.  4  Taf.  25  dargestellten  Apparates  '  die  Be- 
fürchtung nicht  zu  unterdrücken,  dafs  der  Dampf  einen  grofsen  Thdl  dee 
abgeschiedenen  Wassers  wieder  mit  sich  nehmen  wird  und  dafs  die  engen 
Querschnitte  zu  Betriebsstörungen  führen  können,  wozu  auch  das  Empo^ 
steigen  des  Wassers  durch  das  Abflufsrohr  in  den  Apparat,  infolge  An- 
wachsens der  durch  h  gemessenen  Pressungsdifferenz,  zu  rechnen  ist 

Die  Construction  Fig.  3  derselben  Tafel  bietet  reichliehe  Qae^ 
schnitte;  sie  wird  ziemlich  befriedigend  wirken,  jedoch  auch  einen  Theü 
von  dem  bereits  abgeschiedenen  Wasser  wieder  mit  sich  nehmen.  Aehn- 
liches  ist  über  die  in  D.p.  J.  1879  232*215  und  1878  227*123  behan- 
delten Apparate  zu  bemerken. 

Zu  erwähnen  ist  noch  der  mehrfache  Wasserabscheider  von  F. 
Schmidt  in  Berlin  (*  D.  R.  P.  Kl.  13  Nr.  15  377  vom  6.  März  1881),  dessen 
Construction  aus  Fig.  7  Taf.  35  erhellt.  Das  Eigenthümliche  derselben 
besteht  in  der  wiederholten  Schleuderwirkung.  Das  von  der  Samnid- 
rinne  A  nach  unten  fahrende  Röhrchen  B  kann  nicht  als  starker  Ponki 
des  Apparates  angesehen  werden ,  ebenso  wenig  die  wiederholte  Ab- 
lenkung zunächst  um  90^,  dann  3mal  18(M>,  dann  nochmals  um  90^.  Dorch 
die  Construction  Fig.  5  und  6  wird  eine  gute  Abscheidung  auf  einfachere 
Weise  und  mit  einem  Minimum  an  Spannungsverlust  erreicht 

S  Die  Figur  4  Taf.  25  Bd.  241  mufs  dahin  Terbessert  werden,  daTs  der 
Dampf  vom  Kessel  in  den  Apparat  eintreten  kann. 
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Figur  7  läfst  noch  die  Verbindung  mit  einem  Ciondenaationswasser- 
ableiter  erkennen;  besttglich  der  Einrichtung  solcher  Abieiter  darf 
auf  den  Tortrefflichen  Artikel  von  Herrn.  Fischer  (1877  226*20)  sowie  auf 
die  neueren  Apparate  (vgl.  1879  234*275.  1880  23«*  14.  238  407. 
1881  239*259.  240*176)  verwiesen  werden. 


Brännert's  Yentilkasten  für  Feuerspritzen. 

Mit  einer  Abbildung  auf  Tafel  35. 

Statt  die  Ventile  von  Feuerspritzen,  wie  es  früher  vielfach  geschah, 
in  einen  sauber  abgeschliffenen  Conus  und  diesen  als  Ganzes  in  den 
zwischen  beiden  Stiefeln  liegeoden  Rohrkörper  einzusetzen,  lagert  B, 
Bräuinert  in  Bitterfeld  (*D.  IL  P.  KL  59  Nr.  11 632  vom  19.  März  1880) 
die  Saugveutile  c  (Fig.  8  Taf.  35)  in  den  Rohrkörper  selbst,  die  Druck* 
Ventile  /  dagegen  in  eine  besondere  Platte  g.  In  der  Figur  bedeuten 
a  die  Saugkammer,  d  die  bekannte  Scheidewand,  e  die  mit  den  Stie- 
feln in  Verbindung  stehenden  Kanäle  und  m  die  in  die  Druckleitung 
fahrende  Oefihung.  Die  Platte  g  ruht  auf  einem  Absatz  des  Rohr- 
körpers  und  ist  durch  einen  Gummiring  gedichtet  Unter  den  Yentil- 
sitzen  trägt  g  die  Stege  o,  welche  als  Fahrung  und  Anschlag  der  mit 
den  Muttern  i  versehenen  Ventile  /  dienen.  Gleichzeitig  bilden  die 
Stege  0  die  Hubbegrenzung  fQr  die  Saugventile  c.  Der  die  obere 
OeffiiuDg  des  Ventilkastens  abschliefsende  Deckel  n  ist  zur  Aufnahme 
der  Befestigungsspindel  p  mit  einer  Stopfbüchse. versehen.  Die  Spindel  p- 
trägt  zwei  Absätze  q  und  r  und  am  unteren  Ende  ein  Gewinde.  Wird 
letzteres  in  die  Scheidewand  d  eingeschraubt,  so  drücken  die  Ansätze  q 
und  r  die  Platte  g  und  Deckel  n  auf  ihre  betreffenden  Sitze.  Behufs 
Herausnahme  der  Platte  g  nach  Entfernung  des  Deckels  n  besitzt 
erstere  zwei  Handhaben  L  Ist  g  herausgehoben,  so  sind  auch  die 
Saugventile  c  zugänglich.  Die  Einrichtung  empfiehlt  sich  durch  Ein- 
fachheit, leichte  Zugänglichkeit,  leichte  Dichtung  und  geringe  Repara- 
turbedürftigkeit. SL 


GL  Brownes  RanchröhrenkessQL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  35. 

Der  von  Ch,  Brown  in  Winterthur  entworfene,  in  Fig.  9  bis  14 
Taf.  35  nach  Engineering^  1881  Bd.  32  S.  255  abgebUdete  Rauchröhren- 
kessel hat  einige  Aehnlichkeit  mit  einem  Locomotivkessel ,  in  so  fem 
er  im  Wesentlichen  aus  einem  cjlindrischen,  von  Rauchröhren  durch- 
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zogenen  Langkessel  ODd  einer  yiereokigeD  Feuerbflchse  beeilt.  Die 
letztere  aber  unterscheidet  sich  von  gewöhnlichen  Feaerb&ehaeo  zu* 
nftchst  dadurch ,  dafs  sie  statt  des  Wasserraumes  an  der  Vorderseite 
einen  solchen  an  der  Unterseite  hat  and  dafs  aach  die  Aofsere  Wand 
oben  durch  eine  ebene  Platte  abgeschloss^i  ist  Die  VerankeruDg  der 
äufseren  mit  der  inneren  Kiste  durch  eingeschraubte  Stehbolsea  ist  die 
gebräuchlidie.  Seitenwand  ^  Decke  und  Hinterwand  der  inneren  Kiste 
sind  mittels  nach  aufsen  gerichteter  Flanschen  yerbunden^  so  daTs  die 
Nieten  volistftndig  dem  Feuer  entzogen  sind. 

Vorn  ist  die  Feuerbflchse  durch  eine  Gufseisenplatte  Terschlossen^ 
welche  die  nöthigen  Thflren,  Wasserstandszeiger  u.  s.  w.  trftgt  and 
mit  dem  Mauerwerk  verankert  ist.  Der  Rost  ist  stark  geneigt,  and 
zwar  ist  bemerkenswerth,  dafs  die  Roststäbe  oben  nicht  gerade,  sondeni 
nach  einer  Kettenlinie  ausgeschweift  sind.  Hierdurch  soll  bewirkt 
werden,  dafs  der  Druck  zwischen  den  von  unten  nach  oben  aof  einander 
folgenden  Kohlenschichten  ttberall  gleich  grob  sei  und  in  Folge  dessen 
das  Nachrntschen  derselben  gleichmftfsig  und  nicht  ruckweise  statt- 
finde. Es  ist  dies  eine  Erfindung  von  Fr.  Pcaquay  in  Wasselnhdm 
(Unterelsafs),  welche  sich  gut  bewähren  soll.  Die  Rostst&be  sind  obeo 
an  einen  Träger  aus  Winkeleisen  angehängt  und  ruhen  untoi  lose  auf 
einem  runden  Querstab,  so  dafs  die  Ausdehnung  nicht  behindert  ist 
Der  Raum  zwischen  dem  unteren  Ende  des  Rostes  und  dex  hinteren 
Feuerbüchswand  wird  immer  mit  Asche  und  Schlacken  angefiült  er- 
halten. Oberhalb  der  EinfÜllöfihung  sind  besondere  Luftkanäle  mit 
Schiebern  angeordnet 

An  die  Feuerbflchse  schliefst  sich  zunächst  eine  Yerbrennungs- 
kammer,  aus  mehreren  Ringen  gebildet,  die  gleichfalls  mit  aufsen 
liegenden  Flanschringen  vernietet  sind.  Der  vordere  Theil  dieser  Kam- 
mer ist  mit  einem  dicken  Ring  feuerfester  Steine  ausgefüttert,  durch 
welchen  eine  innige  Mischung  der  Yerbrennungsgase  und  der  Loü 
wie  auch  ein  Schutz  der  betreffenden  Wandung  erzielt  wird.  Die 
Heizgase  strömen  dann  aus  der  Yerbrennungskammer  durch  83  Röh- 
ren von  70»^^  innerem  Durchmesser  und  3°^o^  Wandstärke  nach  der 
Rauchkammer,  welche  zwischen  der  hinteren  Rohrwand  und  dem 
Mauerwerk  'gelassen  ist,  um  darauf,  nach  vorn  zurttckkehrend,  den 
Kessel  allseitig  von  aufsen.  zu  umspülen  und  schliefslich  durch  den 
Fuchs  unten  abzuziehen. 

An  dem  hinteren  Ende  des  Kessels  ist  in  Wasserstandshöhe  ein 
durch  das  Mauerwerk  reichender  Stutzen  angebracht,  der  mit  einem 
Mannlochdeckel  verschlossen  bt  und  oben  die  Sicherheitsventile  trägt 
An  seiner  unteren  Fläche  tritt  das  Speisewasser  ein,  welches  dann  aus 
dem  Stutzen  zunächst  in  einen  sattelförmigen  Schlammsammler  and 
aus  diesem  durch  Ueberfall  über  die  den  Schlammsammler  vom  be- 
grenzende senkrechte  Wand  in  den  Kessel  gelangt    Die  Niederschläge 


Digitized  by 


Google 


Ballaufs  W&rmeübertra^ngskolben  für  Dampfkessel.  449 

können  durch  zwei  Abblaseröhren,  welche  von  den  tiefsten  Punkten 
des  Schlammsammlers  ausgehen,  beliebig  (etwa  jeden  Morgen)  entfernt 
werden.  In  der  Schweizer  Locomotw-  und  MasMnenfabrik  zu  Winter- 
tbur  ist  ein  Kessel  mit  einem  derartig  angeordneten  Schlammsammler 
seit  Anfang  1877  im  Betriebe  und  Brown  versichert,  dafs  die  Innen- 
weiten des  Kessels  noch  schwarz  sind. 

Der  Dampf  wird  von  fünf  engen,  oben  geschlitzten  Sammelröhren 
aufgenommen,  welche  in  einen  gufseisemen  Kasten  münden.  Für  das 
▼on  diesem  ausgehende  Dampfleitungsrohr  ist  in  dem  Kesselgewölbe 
eine  OeiShung  gelassen,  die  grofs  genug  ist,  um  die  Anschlufsflansche 
durchzulassen.  Dieselbe  wird  oben  durch  eine  Platte  abgeschlossen, 
welche  gegen  das  Dampfrohr  abgedichtet  ist  und  deren  nach  unten 
umgebördelter  Rand  in  Sand  eintaucht  Durch  diese  Anordnung  wird 
ein  Entweichen  der  Heizgase  verhütet,  ohne  die  freie  Bewegung  des 
Rohres  bei  der  Ausdehnung  des  Kessels  zu  hindern.  Um  die  letztere 
in  vollstem  Mafse  zu  gestatten,  ist  der  Kessel  nur  am  vorderen  Ende 
befestigt  und  ruht  hioten  auf  einem  Oufseisentrfiger,  der  mit  zwei  auf 
Schienen  laufenden  Rollen  versehen  ist 

Die  Feuerbüchse  ist  aus  Stahl  gefertigt,  w&hrend  fOr  den  Lang- 
kessel Schmiedeisen  verwendet  worden  ist.  Der  Kessel  ist  für  eine 
Spannung  von  8«^  berechnet,  wird  aber  nur  mit  5^^,5  betrieben.  Die 
Oesammtheizfläche  beträgt  70Qm^  die  Rostfläche  lqm,5,  der  Verbrauch 
an  guten  Saarbrücker  Kohlen  IbG^  in  der  Stunde,  wobei  mit  1^^  Kohle 
dk,3  Wasser  verdampft  werden  sollen.  Whg. 


BaUanf  s  WännettbertragungskolbeiL  für  Dampfkessel. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  35. 

Zur  Yergröfserung  der  Wärmeaufnahme-  und  der  Wärmeabgabe- 
üächen  wül  F.  BaUauf  in  Gaarden  bei  Kiel  (*  D.  R.  P«  KL  13  Nr.  16  387 
vom  24.  Mai  1881)  besondere  Heiskolben  in  der  Kesselwand  anordnen, 
welche  theils  in  den  Heisraum,  iheils  in  den  Wasserraum  hineinragen. 
Als  Beispiel  ist  in  Fig.  15  Taf.  35  ein  Yerticalkessel  dargestellt^  bei 
welchem  die  Heizkolben  in  der  abgestuften  Feuerbüchsdecke  befestigt  ^ 
sind.  Es  kann  hierzu  eine  Yerschraubung,  wie  in  Fig.  15  dargestellt, 
oder  eine  solche  nach  Fig.  16  benutzt  werden.  Die  in  den  Feuerraum 
hineinragenden  Theile  sollen  aus  Bronze,  Kupfer  o.  dgl.  gefertigt  sein, 
•um  ein  schnelles  Verbrennen  zu  vermeiden.  Die  im  Wasserraum  be- 
findlichen Theile,  welche  weniger  der  Zerstörung  ausgesetzt  sind,  können 
•auch  aus  Gufseisen  hergestellt  sein. 

Etwas  ähnliche^,  nur  in  kleinerem  Mafsstabe,  findet  sich  bei  der 
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unter  Nr.  13 118  patentirten  Constraetioii  (ygl^a  180  d.  Bd.).  Wie  doii 
liegt  auch  hier  dmsdbe  Princip  za  Grande,  wdebee  snr  Anofdomig 
der  Rippenheiskörper  Air  HeiEUDgesweeke  führte.  ~  Wenn  atatt  der 
in  Feaerraum  beflndlidien  unteren  Kolben  Field^sehe  RMiren  eioge- 
hingt  and  die  im  Wasser  stehenden  oberen  Theile  gani  forigdissea 
wären,  so  wOrde  die  Wirkung  im  Wesentiidien  die  gleidie  sein.  I>ie 
Wftrmeaafiiahmefiftehea  wären  dieselben,  die  Wärmeabgabeflidn 
(die  Innerei  Flächen  der  Röhren)  allerdings  kleiner  als  die  der  Kolbeo, 
aber  grofs  genug,  da  der  GoefBeient  für  den  Uebergang  der  Wfinne 
Ton  Metall  an  Wasser  bedeutend  grOfser  ist  als  der  für  den  Debergssg 
von  Luft  an  Metall.  Die  Röhren  werden  aber  im  Allgemeinen  bilfipr, 
vielleicht  auch  dauerhafter  und  besser  von  Kesselstein  an  reimga 
sein  und  wegen  der  Wasserströmung  in  den  Röhren  Oberhaupt  nieM 
so  yiel  Kesselstein  ansetzen  als  die  Kolben.  Der  Debelstand  des  Leek- 
Werdens  der  Röhren  fällt  allerdings  fort;  im  übrigen  aber  dürfte  die 
Construction  wohl  hinter  den  Röhrenkesseln  EurQckstehen.  Whf, 


Jagn  und  Gohnfeld's  calorisches  Gebläse. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  3&. 

Die  Ausdehnung  und  Zusammenaiehung  der  Luft  im  geaehlosMoei 
Raum  bei  ihrer  wechselweisen  Erwärmung  und  Abkühlung  wird  ii 
dem  calorischen  Gebläse  von  N.  Jagn  in  St  Petersburg  ond  &  Q» 
CohnfM  in  Zauckeroda  bei  Potschappel,  Sachsen  (*D.  R.  P.  KL  27 
Nr.  11  636  vom  4.  April  1880)  unmittelbar  nutzbar  gemacht.  Dasselbe 
besteht  aus  einem  aufrechten  Gjlinder  Ä  (Fig.  17  Taf.  35),  in  welchen 
der  mit  einem  schlechten  Wärmeleiter  geftitterte  Kolben  B  aof  und 
nieder  geschoben  wird,  wobei  die  Gjlinderräume  vor  und  hinter  den 
Kolben  durch  ein  Rohr  C  und  einen  Röhrenheiskörper  D,  welcher 
einem  Dampfkessel  ähnlich  eingemauert  und  mit  Feuerung  Tenehes 
ist,  beständig  mit  einander  in  Verbindung  stehen.  Das  Uebersteigrohf  C 
ist  mit  einem  metallischen  Gewebe  oder  besser  noch  mit  wellenf5niiig 
gebogenen  und  dann  spiralförmig  aufgewundenen  Metallbändern  a 
(Fig.  18)  ausgefallt.  Diese  Einlagen  denke  man  sich  sunächst  erwSnnt 
und  den  Körper  D  geheist.  Wird  nun  der  Kolben  B  emporgeEOgen, 
so  tritt  die  von  ihm  aus  dem  oberen  Gylinderraum  verdrängte  Lsft 
durch  das  Rohr  C  und  den  Heiskörper  D  in  den  unteren  Cylinderraiin, 
nimmt  aber  hierbei  sowohl  in  C,  tis  auch  in  D  Wärme  auf  und  ge- 
winnt dadurch  an  Spannung.  Diese  Spannungsaunafame  wirkt  aher 
auch  auf  den  oberen  Cjlinderraum  zurück  und  hat  schliefelich  du 
Heben  eines  am  Gjlinderdeckel  angebrachten  Druckrentiles  «^  und  das 
Ausblasen  geprefater  Luft  aur  Folge.    Wird  hierauf  der  Kolböi  B  naeh 
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abwärts  bewegt,  so  wird  die  unter  ihin  befindliehe  warme  Luft  zu- 
nächst in  den  Heizkörper  D  gedrackt  und  hier  noch  mehr  erwärmt^ 
dann  aber  durch  das  Bohr  C  getrieben,  dessen  Einlagen  ihr  die  Wärme 
wieder  entziehen,  so  dafs  sie  mit  geringer  Temperatur  und  niederer 
Spannung  wieder  über  den  Kolben  tritt  Die  Spannungsverminderung 
im  oberen  Gylinderraum  hat  das  Oeffoen  eines  Saugventiles  v  zur 
Folge,  worauf  Luft  aus  einer  Leitung  b  in  den  Gjlinder  nachstiömt. 
Im  letzten  Augenblick  seiner  Abwärtsbewegung  nimmt  der  Kolben  B 
mittels  eines  durch  seine  Stange  S  gesteckten  Stiftes  z  einen  Hebel  A, 
mit  und  dreht  dadurch  die  auf  der  Hebelachse  angebrachte  Drossel- 
klappe k  in  dem  über  dem  SaugventU  v  li^enden  Rohrstutzen  F  so, 
dafs  sie  sich  OiSbet  und  die  Spannung  oberhalb  des  Kolbens  B  sich 
vollends  mit  jener  der  äufseren  Luft  ausgleichen  kann.  Bei  der  darauf 
folgenden  Aufwärtsbewegung  des  Kolbens  wird  die  Klappe  k  durch 
das  Gegengewicht  Z  am  Hebel  ^  wieder  geschlossen. 

Das  anfängliche  Ansaugen  der  Luft  durch  eine  besondere  Leitung  6 
hat  den  Zweck,  die  Saugwirkung  zur  Bethätigung  eines  Luftmotors  zu 
benutzen,  welcher  die  Bewegung  des  Kolbens  B  hervorzubringen  hat, 
vorausgesetzt,  dafs  diese  Bewegung  nicht  besser  durch  andere  Mittel 
erzielt  werden  kann.  Die  erreichbare  Leistung  des  Luftmotors  soll 
deshalb  eine  für  den  benannten  Zweck  genügende  sein,  weil  sowohl 
die  Kolben-,  als  auch  die  Stopfbüchsenreibung  der  Kolbenstange  nur 
eine  geringe  sein  kann:  die  erstere  deshalb,  weil  in  Anbetracht  des 
unbeträchtlichen  Spannungsunterschiedes  zu  beiden  Seiten  des  Kolbens  • 
dessen  federnde  Dichtungsringe  nur  wenig  gespannt  zu  sein  brauchen, 
die  letztere,  weil  die  Kolbenstange  lediglich  durch  das  Kolbengewicht 
beansprucht  ist  und  deshalb  sehr  schwach  gehalten  sein  kann. 

Die  Verbindung  des  Gebläses  mit  einem  solchen  Motor  ist  in 
Fig.  19  und  20  Taf.  35  dargestellt  Die  nicht  unmittelbar  am  Gylinder- 
deckel,  sondern  seitlich  angebrachten  Saugventilgehäuse  v  der^  vier  Ge- 
bläse stehen  durch  eine  gemeinschaftliche  Leitung  L  mit  dem  Schieber- 
kasten eines  schwingenden  Gylinders  B^  in  Verbindung,  dessen  Kolben 
bei  einseitigem  Ansaugen  durch  den  auf  der  anderen  Seite  auftretenden 
Ueberdruck  der  äufseren  Luft  bewegt  wird.  Die  hin-  und  hergehende 
Kolbenbewegung  wird  durch  Stange  und  Kurbel  in  eine  drehende  um-  * 
gewandelt  und  diese  wied^  durch  das  Getriebe  n  dem  Zahnrad  Q 
mitgetheilt,  auf  dess^i  Achse  die  Kurbel  r  befestigt  ist,  deren  Zapfen 
vier  lose  aufgesteckte  Ringe  mit  angesetzten  Oesen  trägt.  Die  an 
diesen  Ringen  angehängt^i  Schnüre  sind  über  Leitrollen  jB,itf  geführt 
und  dann  an  den  Kolbenstaugen  S  der  Gebläse  befestigt.  Die  gleich- 
mäEsige  Drehimg  der  Kurbel  r  hat  demnach  das  weehselweise  Heben 
und  Senken  der  vier  Gebläsekolben  zur  Folge.  Die  DrudkventUe  Vi^ 
der  Gebläse  stehen  mit  der  gemeinschaftlichen  Windleitung  M  in  Ver- 
binduag. 
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Die  geprefste  Luft,  welche  das  calorische  Gebläse  liefert,  ist  niebt 
Dur  unmittelbar,  Damentlich  für  metallurgische  Zwecke,  also  fOr  Hoch- 
öfen, Frischöfen,  grofse  Schmiedefeuer  u.  dgl.,  verwendbar,  sondern 
sie  kann  auch  zur  Erzeugung  mechanischer  Arbeit  mit  Hilfe  irgend 
eines  Motors  gebraucht  werden.  Die  letztere  Benutzungsart  bietet,  da 
die  Temperatur  der  dem  Gebläse  entströmenden  Luft  eine  verhftltoifs- 
mäfsig  geringe  sein  soll ,  der  calorischen  Maschine  gegenüber  einen 
wesentlichen  Yortheil.  Da  es  sich  in  diesem  Falle  um  die  Erseagung 
möglichst  hoch  geprefster  Luft  handelt,  mufs  der  Austritt  der  Luft 
aus  dem  Gebläsecylinder  erst  gegen  das  Ende  des  Kolbenhubes  erfol- 
gen. Auch  das  Einlassen  der  Luft  in  den  Cylinder  soll  bis  geg^i  das 
Ende  der  Abwärtsbewegung  des  Kolbens  hinausgeschoben  werden, 
wobei  der  Luftdruck  im  Cylinder  weniger  als  0^\6  beiragen  aoll.  Die 
erreichbare  Pressung  wird  von  den  Erfindern  mit  etwas  mehr  als  2« 
angegeben. 


J.  C.  Kampfs  Ventilator. 

Mit  einer  Abbildung  auf  TaTel  35. 

D^i  gewöhnlichen  Gentrifugalventilator  hat  J.  C,  Kämpf  in  Born- 
heim  bei  Frankfurt  a.  M.  {*D.  R.  P.  Kl.  27  Nr.  16  008  vom  12.  Aprü 
1881)  constructiv  sehr  hübsch  durchgebildet.  Die  Flügel  mit  ihren 
beiden  seitlichen  Leitwänden  und  die  Antriebriemenscheibe  bilden  ein 
einziges  Gufsstück  (Flg.  21  Taf.  35).  Durch  das  Aufkeilen  der  Riemen- 
scheibe auf  der  Achse  ist  somit  auch  das  Flügelrad  fest  mit  der 
letzteren  verbunden.  Zur  Erzielung  eines  möglichst  geräuschlosen 
Ganges  und  entsprechend  grofser  Windpressungen  sind  die  gewondenen 
Schaufeln  schräg  zur  Achse  gestellt;  der  Abstand  der  inneren  FlOgel- 
kanteü  ist  auf  der  der  Saugöffnung  gegenüber  liegenden  Seite  am 
kleinsten  und  vergröfsert  sich  nach  der  Säugöffnung  zu. 


Esser's  Maschine  zur  Bearbeitimg  der  Ränder  von 
Kessel-  nnd  Fenerbiichsplatten. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  36. 

Die  Bänder  der  unregelmäfsig  gebildeten  Platten,  wie  sie  xa 
Locomotiv-,  Locomobil-  und  anderen  Kesseln  benutzt  werden  ^  erhaltea 
gewöhnlich  ihre  Bearbeitung  von  Hand,  d.  b.  sie  werden  mit  dem 
Meifsel  geebnet  und  in  derselben  oder  ähnlichen  Weise  abgeschrägt 
Um   diese   zeitraubende   und    umständliche  Handarbeit    zu   eraetien, 
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ferner  um  den  Transport  der  Arbeitstacke  möglichst  zn  vereinfachen  und 
abzukürzen  und  dabei  eine  gröfsere,  bisher  unerreichte  Genauigkeit 
und  Schnelligkeit  der  Arbeit  zu  erzielen,  hat  fl.  Easer  in  Karlsruhe 
C»D.  R.  P.  Kl.  49  Nr.  14224  vom  7.  December  1880)  eine  Maschine 
zur  vollständigen  Bearbeitung  der  Ränder  construirt.  Dieselbe  besteht 
im  Wesentlichen  aus  einer  Aufspannvorrichtung  für  die  Kesselplatten 
und  deren  Verbindung  mit  einer  geeigneten  Werkzeugmaschine,  so 
dafs  die  aus  der  Schmiede  kommenden  Arbeitstücke  bei  nur  einmali- 
ger Aufspannung  an  ihren  Rändern  geebnet,  wenn  erforderlich  auch 
abgeschrägt  und  femer  mit  Nietlöchern  versehen  werden. 

Der  Aufspannapparat  (Fig.  1  Taf.  36)  ist  fahrbar  dargestellt  Es 
ist  vor  Allem  zu  bemerken,  dafs  die  Theile  A  und  B  desselben  als 
Yerlängerungssatz  der  Werkzeugmaschine  W  anzusehen  sind.  Für 
die  Aufnahme  der  Platten  ist  der  Aufspanntisch  a  angeordnet,  welcher 
mittels  der  Ansätze  a^  und  der  Achse  b^  gelenkig  an  die  Unterplatte  6 
angeschlossen  ist,  so  dafs  ihm  mittels  Handrad  durch  die  Stell- 
achraube Of  jede  beliebige  Neigung  gegeben  werden  kann.  Die  Unter- 
platte b  liegt  mittels  SchwalbenschwanzfUhrung  auf  dem  oben  zu  einem 
entsprechenden  Bette  c^  ausgebildeten  Hohlcjlinder  c,  zu  welchem 
sie  durch  die  Schraube  c^  um  gewisse  Beträge  verstellt  bezieh,  cen- 
trisch  eingestellt  werden  kann.  Der  Hohlcjlinder  c  ruht  auf  der  im 
Maschinengestell  gelagerten  Schraube  d,  so  dafs  er  mittels  des  dar- 
gestellten Rädergetriebes  e^  e^^  f  von  dem  Zapfen /^  aus  in  seiner  Höhe 
verstellbar  ist.  Eine  Feder  d^  verhindert  eine  Drehung  der  Schraube  d 
bei  ihrer  Bewegung.  Ferner  kann  dem  Aufspanntisch  mittels  seines 
Hohlcylinders  c  auch  eine  selbstthätige  drehende  Bewegung  um  dessen 
Achse  gegeben  werden,  zu  welchem  Zweck  die  Bächse  g  des  Gjlin- 
ders  mittels  eines  abgeschrägten  Ringes  ^^  so  an  das  Gestell  C  an- 
geschlossen ist,  dafs  sie  sich  in  letzterem  drehen  kann,  wenn  mittels 
Schneckengetriebe  und  dem  fest  aufgekeilten  Zahnrade  h  der  An- 
trieb erfolgt. 

Die  Werkzeugmaschine  mufs  eine  combinirte  Fräs-  bezieh.  Lang- 
lochbohr  -  und  Bohrmaschine  sein,  um  die  Ränder  der  Feuerbttchs-  und 
Kesselplatten  ebnep  und  die  den  Rändern  entlang  laufenden  NieÜöcher 
bohren  zu  können.  Die  hierzu  erforderlichen  Werkzeuge  sind,  je 
nach  der  zu  verrichtenden  Arbeit,  entweder  der  auf  der  Arbeitspin- 
del Ä  sitzende  Fräser  D  (Fig.  1),  oder  in  die  Spindel  eingesetzte  Lang- 
lochbohrer bezieh.  Fräser  E  (Fig.  2),  oder  ein  Bohrer  F  (Fig.  3). 
Hierbei  ist  zu  bemerken,  dafs  der  Langlochbohrer  in  geringem  Ab- 
stände von  der  Plattenkante  einen  Schlitz  fräst,  so  einen  schmalen 
Streifen  abtrennt  und  das  Ebnen  des  Randes  besoi^t 

Sobald  es  sich  um  Bearbeitung  der  inneren  Kreisbögen  von  Oabel- 
wänden  (Fig.  4)  handelt,  werden  die  Werkzeuge  in  der  dargesteliten 
Anordnung  gebraucht;  werden  äufsere  kreisförmige,  gerade  oder  nahezu 
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gerade  Kaaien  bearbeitet,  so  werden  Spindel  Ä  mit  Zubehör  beseitigt 
und  die  Werkseoge  an  der  Stelle  der  Kapplnng  l  eingespannt  Diese 
Spindel  A  der  Werkseugniasehine  wird  in  dem  verbreiterten  Kopfe  des 
senkrechten  HoUcylinders  B  derart  gelagert,  dafs  sie,  wie  es  beim 
Bohren  nothwendig  wird,  dnreh  das  eine  Lager  m  hindorchgeachobea 
werden  kann,  während  sie  ihre  relative  Lage  zu  dem  zweiten  Lager  m^ 
nicht  ändert,  dieses  vielmehr  in  einem  Bette  jenes  Kopfes  mittels 
passender  Führungen  an  gleiten  vermag.  Der  abgedrdite  Cylinder  B 
hat  FtthruDg  in  einem  ringförmigen  Gehäuse  n  der  I3nterplatte  6; 
wenn  sich  dieses  Gehäuse  mit  dem  Aufspanntisohe  um  JB  dr«^t,  mnls 
die  Stellschraube  n^  gelOst  sein. 

Eine  genaue  Einstellung  der  Yerlängerungsspindel  Ä  in  die  Aehse 
der  Spindel  A^  geschieht  durch  die  Spindel  n^  im  Innern  des  Cylin- 
ders;  dieselbe  stützt  sich  auf  einen  Steg  des  Cjlinders  c  und  wird 
durch  Handrad  n^  bewegt  Eine  derartige'  Einsteilvorrichtung  erweist 
sich  als  nothwendig,  weil  der  Aufspanntisch  a  in  senkrechter  Riehtmig 
verschiebbar  ist,  um  sich  den  verschiedenen  Höhen  der  Ränder  anzupassen. 

Die  Spindel  A^  der  Werkzeugmaschine  ist  mit  ein  -  und  aosschalt- 
barem  Vorschübe  in  Richtung  ihrer  Achse  versehen,  während  der 
Schlitten  o  vermöge  seiner  Leitspindel  o^  in  bekannter  Weise  säbst- 
thätig  vorgeschoben  wird. 

Um  während  der  Bearbeitung  mittels  der  Werkzeuge  D  oder  B 
die  für  die  spätere  Arbeit  mit  dem  Stemmer  wünschenswerthe  Ab- 
schrägung der  Plattenkante  zu  erzielen,  wird  entweder  beim  Auf- 
spannen ein  der  Schräge  entsprechender  Keil  zwischen  Platte  und 
Tisch  a  eingelegt,  oder  es  wird  ein  Fräswerkzeug  mit  k^elförmiger, 
nicht  cylindrischer,  Mantelfläche  gewählt  Sind  endlich  äufsere  Kreifr- 
bögen,  wie  sie  an-  Böden  vorkommen,  zu  bearbeiten,  so  wird  die 
Platte  so  aufgespannt,  dafs  der  Mittelpunkt  des  Bogens  mit  dem 
Mittelpunkt  des  Tisches  zusammenfällt^  der  Schütten  o  wird  festge- 
stellt und  der  Rundgang  des  Tisches  a  eingerückt,  so  dafs  sich  das 
Arbeitstück  unter  dem  Fräser  fortbewegt  Ebenso  geschieht  es  bei 
Bearbeitung  innerer  Kreisflächen.  Bei  Bearbeitung  der  unteren  gera- 
den Kanten  wird  die  Platte  unter  Benutzung  eines  Winkels  senkrecht 
auf  dem  Tische  eingespannt  Für  gerade,  aber  schief  stehende  Ränder 
wird  der  Tisch  entsprechend  schräg  gestellt  Das  Bohren  der  Niet- 
löcher geschieht  so ,  dafs  man  das  Arbeitstück  ruhen  läfst  und  der  * 
Spindel  selbstthätigen  yor8<^ub  in  der  Richtung  der  Achse  gibt 

Die  fahrbare  Anordnung  der  Aufspannvorrichtung  hat  den  Vor- 
theil,  dafs  die  Platten  direct  ans  der  Schmiede  geholt  und  vor  die 
Werkzeugmaschine  gefahren  werden  können,  was  eine  erhebliche 
Verminderung  der  Zahl  der  mit  den  Platten  vorzunehmenden  Arbeits- 
vorgänge gestattet  Mg. 
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Haniel  und  Lneg's  hydranlisclier  Anslöseapparat  fdr 
Schachtbolirer  zum  Abbohren  von  Schächten  nnter  Wasser. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  S6. 

Der  TOD  Haniel  und  Laeg  in  Düsseldorf  (*D.  R.  P.  EI.  5  Nr.  15  891 
vom  29.  März  1881)  angegebene  hydraulische  Auslöseapparat  besteht 
aus  einem  mit  dem  Bohrer  yerbundenen  Gylinder  und  einem  an  das 
Gestänge  angeschlossenen  Yentilkolben.  Der  Gylinder  ist  mit  einer 
Flüssigkeit  gefüllt  und  besitzt  eine  Steuerung,  welche  von  einem  gegen 
den  Gylinder  in  gewissen  Grenzen  beweglichen  Schirm  in  Thätigkeit 
gesetzt  wird  und  beim  Niedergang  des  Apparates  den  Raum  oberhalb 
und  unterhalb  des  Kolbens  verbindet ,  beim  Aufstofs  des  Bohrers  aber 
diese  Verbindung  aufhebt 

Dieses  Freifallinstrument  ist  in  Fig.  5  und  6  Taf.  36  in  seiner 
Ruhelage,  wo  der  Bohrer  auf  dem  Schachtboden  aufsteht,  gezeichnet; 
es  besteht  aus  einem  durch  das  Fufsstück  B  mit  dem  Bohrer  A  ver- 
bundenen Gylinder  C  mit  Schieberkasten  K  und  einem  Yentilkolben  D, 
an  welchen  sich  das  Gestänge  bei  E  anschliefst.  Ein  Blechschirm  0 
ist  durch  Stangen  N  und  Hebel  L  mit  dem  Steuerkolben  K  verbunden 
und  bewirkt  dessen  Umstellung  beim  Auf-  und  Niedergange  des  Appa- 
rates in  folgender  Weise:  Beim  Anheben  des  Gestänges  schliefst  der 
Blechschirm  0  in  Folge  des  Gegendruckes  im  Wasser  den  Schieber  K^ 
so  dafs  die  über  dem  Kolben  B  befindliche  Flüssigkeit  abgesperrt  ist 
und  deir  Apparat  mit  dem  Bohrer  in  die  Höhe  geht  Beim  Nieder- 
gang des  Gestänges  bleibt  der  Blechschirm  gegen  den  Apparat  zurück, 
rückt  also  den  Schieber  K  herab  und  bringt  die  Räume  über  und 
unter  dem  Kolben  im  Gylinder  in  Verbindung,  so  dafs  Bohrer  uqd 
Apparat  ungehindert  herabfallen  können.  Beim  Aufschlagen  des  Boh- 
rers fällt  auch  der  Schirm  auf  sein  unteres  Auflager  und  schliefst 
durch  den  Steuerkolben  K  die  Verbindung  zwischen  beiden  Gylinder- 
enden.  Die  von  dem  weiter  sinkenden  Kolben  D  verdrängte  Flüssig- 
keit nimmt  durch  das  Ringventil  in  D  ihren  Weg  nach  der  oberen 
Gylinderseite.  Wenn  das  Gestänge  im  tiefsten  Punkte  angekommen 
ist,  schliefst  sich  das  Ringventil  wieder  und  ein  Spiel  ist  vollendet 


Neuenmg  an  der  Oerükoner  Riffelmaschine  für 
HartgufswalzeiL 

•Mit  Abbildungen  auf  Tafel  86. 

Die  Werkzeug  -  und  Maschinenfabrik  Oerlikm  in  Oerlikon  bei  Zürich 
(*D.  R.  P.   Kl.  49  ZuBatz  Nr.  16414   vom  9.  April  1881)  hat  den 
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Schaltmechanismus  ihrer  selbstthätigen  Riffelmaschine  für  Hartgnls- 
walzen  (vgl.  1881  240*93)  verbessert;  derselbe  ist. in  Fig.  7  bis  11 
Taf.  36  unter  Beibehaltung  der  früheren  Buchstaben  dargestellt 

Daa  auf  der  Mitnehmerspindel  w  aufgekeilte  Rad  v  befindet  sich 
im  Eingriff  mit  der  im  Zahnbogen  t  gelagerten  Schnecke  x.  So 
lange  x  keine  Drehung  erhält,  ist  hierdurch  die  Mitnehmerspindel 
bezieh,  die  Walze  fest  mit  dem  Zahnbogen  t  verbunden  und  folgt 
somit  die  Walze  in  Vorwärts  -  und  Rttckwärtsbewegung  dem  von  der 
Leitspindel  aus  gedrehten  Zahnbogen  U  Mit  der  Schnecke  x  ist  aber 
durch  die  Winkelräder  6  das  Sperrrad  y  in  Verbindung,  so  dafs  durch 
dessen  Bewegung  eine  Verdrehung  der  Walze  g^enüber  dem  Zahn- 
bogen  t  stattfindet;  dieselbe  hat  nun  jeweils  genau  um  die  Breite  einer 
Riffeis  zu  erfolgen,  was  dadurch  erreicht  wird,  dafs  wie  frOher  eine 
auf  dem  Lagerdeckel  mittels  der  Gehäusetheile  e^  und  d^  befestiete 
Sperrklinke  z  durch  ihren  Widerstand  die  Schaltung  erzielt,  sobald 
das  Schaltrad  durch  die  Drehung  des  Zahnbogens  t  an  s  vorbeigeltkhrt 
wird.  Die  Sperrklinke  z  wird  mittels  einer  in  ihrem  Innern  ange- 
brachten Spiralfeder  in  der  richtigen  hohen  Lage  erhalten.  Je  nach- 
dem man  diese  Klinke  z  etwas  höher  oder  tiefer  stellt  bezieh,  dreht, 
werden  ein  oder  mehrere  Zähne  von  ihr  geschaltet  Durch  Einsetzung 
von  Schalträdem  verschiedener  Verzahnung  lassen  sich  alle  nur  wOn- 
schenswerthen  Theilungen  erzielen,  welche  durchaus  genau  werden^ 
da  die  Klinke  z  das  Schaltrad  immer  am  gleichen  Punkte  verläfst 
und  eine  Verdrehung  der  Walze  ohne  gleichzeitige  Drehung  des 
Schaltrades  y  nicht  möglich  ist  Durch  die  im  Stelleisen  r  eingesetz- 
ten Wechsehräder  wird  die  Schräge  der  Riffelung  bestimmt 

Fig.  9  und  11  zeigen  zwei  verschiedene  Stellungen  des  Mechanis- 
mus  und  dessen  Wirkungsweise.  Aus  Fig.  9  ist  zu  entnehmen,  wie 
beim  Ausschlage  des  Zahnbogens  t  das  in  demselben  gelagerte  Schalt- 
rad  y  von  der  Klinke  z  gedreht  wird,  wodurch  die  Verdrehung  des 
Rades  v  in  Bezug  auf  f ,  entsprechend  der  Riffeltheilung,  nach  jedes- 
maliger Fertigstellung  einer  Riffel  bewirkt  wird. 


Formmaschine  von  Gh.  Laifsle  in  Reutlingen. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  36. 

Die  bisherigen  Formmaschinen,  welche  das  Einstampfen  des 
Sandes  und  das  Abheben  dea  Modelles  mechanisch  bewerkstelligen 
(vgl.  1880  236*19.  237*439),  leiden  an  dem  Uebelstand,  dafs  die 
Prefs-  mit  der  Aushebevorrichtung  vereinigt  ist.  Es  erscheint  nicht 
sweckmäfsig,  denselben  Mechanismus,  welcher  eine '  gröfsere  Kraft- 
übertragung beim  Einstampfen  besorgen  soll,  zugleich  zum  genauen 
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AuBsiehen  der  Modelle  aas  dem  Sand  zu  yerwenden.  Bei  der  starken 
BeanspruchoDg  unterliegen  die  einseinen  Maschinentheile  einer  rascheren 
Abnutzung,  deren  Folgen  bei  dem  Ausheben  der  Modelle  bald  Mängel 
zu  Tage  treten  lassen  können.  Aus  diesem  Grunde  hat  Cfu  Laifsle  in 
Reutlingen  (*D.  R.  P.  Kl.  31  Anmeldung  Nr.  14  434  vom  1.  August  1881) 
die  in  Fig.  12  bis  14  Taf.  36  dargestellte  Doppelmaschine  entworfen, 
deren  Ausfahrung  die  Maschinenfabrik  L.  A.  Riedinger  in  Augsburg 
übernommen  hat. 

Auf  einem  aus  einem  Stttck  gegossenen  Orundrahmen  befindet 
sich  zwischen  den  beiden  Ständern  a  der  Prefscylinder  6  und  der  auf- 
geschraubte Tisch  c.  Der  Prefscylinder  erhält  seine  genaue  Führung 
durch  einen  Mantel  d,  welcher  auf  dem  Orundrahmen  festgeschraubt 
ist;  der  Gjlinder,  an  welchem  eine  Zahnstange  e  angegossen  ist,  wird 
durch  das  Getriebe  e^  von  der  Kurbel  /  aus  mittels  Rädervorgelege  e^ 
hh  65  auf-  und  abbewegt  Für  Kraftbetrieb  der  Formmaschine  vdrd 
statt  der  Kurbel  eine  Reibungskupplung  eingeschaltet-,  neuerdings  ist 
die  Maschine  auch  für  hydraulischen  Betrieb  ausgeführt  worden. 

Durch  den  oberen  Querbalken  g^  welcher  den  Druck  des  Prefs- 
cylinders  aufnimmt,  geht  eine  Schraubenspindel  h^  an  deren  unterem 
Ende  die  Prefsplatte  i  angebracht  ist,  die  mittels  zweier  Zapfen  i^  in 
Nuthen  der  Ständer  geführt  wird.  Diese  Platte  t,  welche  für  niedere 
Modelle  direct  als  Druckplatte  dient,  kann  durch  das  Handrad  k  der 
Höhe  des  zu  formenden  Gegenstandes  entsprechend  verstellt  werden. 

Auf  dem  Grundrahmen  stehen  femer  die  beiden  gleich  construir- 
ten  Formcylinder  m,  welche  wie  der  Prefscylinder  mit  einer  Verzah- 
nung und  einem  Tisch  versehen  sind,  in  einem  Führungsmantel  auf 
und  ab  gleiten  und  mit  den  Getrieben  n  von  dem  Handrade  n^  in  die 
Höhe  bewegt  oder  niedei^elassen  werden  können.  Damit  der  Form- 
cylinder in  jeder  von  der  Höhe  des  Formkastens  abhängigen  Lage 
festgehalten  werden  kann,  ist  auf  der  Welle  n^  ein  Stellrad  n^  mit 
einer  verschiebbaren  Schlitzknagge  n^  angebracht,  in  welch  letztere 
der  Hebel  0  einfällt  und  so  den  Formcylinder  in  der  gewünschten 
Höhe  festhält.  Auf  dem  Tisch  des  Formcylinders  sitzt  ein  Transport- 
wagen p.  Derselbe  dient  für  alle  zu  formenden  Gegenstände  mit  Aus- 
nahme von  Zahnrädern,  besonders  aber  zum  bequemen  Bewegen  der 
fertigen  Formen.  Der  eigentliche  Formwagen  p^^  rollt  auf  der  Unter- 
lage p  und  hängt  aufserdem  noch  mit  seinen  beiden  Zapfen  q  in  halb 
offenen  Lagern  g^.  Zur  genauen  Horizontalstellung  des  Formwagens 
werden  zwei  mit  Handrädchen  versehene  Yorsteckbolzen  r,  welche 
durch  die  Wangen  und  Lager  gehen,  benutzt. 

Um  den  Formsand  bequem  zur  Hand  zu  haben  und  um  für  gleich- 
artige Kasten  stets  die  gleiche  Menge  Sand  zu  verwenden,  ist  ober- 
halb der  Formmaschine  ein  grofser  Trichter  angebracht,  aus  welchem 
durch  die  beiden  Hälse  8  der  Sand  in  die  Formkasten  gelangt.    Mittels 
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der  beiden  Schieber  t^  mit  Hilfe  der  Schraube  v  und  der  Btelibaren 
Blechrahmen  u  kann  die  Sandmenge  stets  regulirt  werdeti. 

Der  Vorgang  beim  Formen  ist  nun  folgender:  Die  Modelle  wer- 
den auf  eine  genau  gleich  dicke  Platte  befestigt  und  diese  wird  mit 
dem  Formwagen  verschraubt  Nachdem  der  Formkasten  Aber  die 
Modellplatten  mittels  zweier  flacher  Schliefsen  an  dem  Formwagen 
festgemacht  ist,  wird  derselbe  mit  Sand  gefallt.  Der  Formwagea, 
welcher  auf  seinem  Zapfen  ruht^  wird  mittels  des  Cjlinders  m  aoa 
seinem  halb  offenen  Lager  q  gehoben,  damit  derselbe  in  die  gleiche 
Höhe  des  Prefstisches  c  gelangt  und  auf  diesem  hintiber  grollt  wer- 
den kann. 

Nach  erfolgter  Pressung  wird  der  Formwagen  in  seine  ursprOng- 
liehe  Lage  surttckgeftthrt,  der  Formcylinder  m  mit  Transportwagen 
abgelassen  und  Formwagen  sammt  Kasten  gedreht,  so  dafs  die  obere 
Fi&che  des  r  Kastens  gegen  den  Transportwagen  zu  liegen  kommt 
Damit  nun  Formkasten  und  Wagen  in  horizontaler  Lage  bleiben  ^  wer- 
den die  beiden  Vorstecker  r  eingeschoben.  Mittels  des  Handrades  tif, 
welches  durch  ein  Gegengewicht  w  ausgeglichen  ist,  wird  der  Form- 
cylinder so  weit  in  die  Höhe  gehoben,  bis  die  Fläche  des  Tranapoit- 
wagens  diejenige  des  Formkastens  berührt  In  diesem  Augenblick 
fallt  der  Hebel  o  in  die  Kna^e  n^  ein  und  der  Gjlinder  steht  fest 
Hierauf  werden  die  Kastenschlösser  geöffnet,  der  Hebel  o  aus  der 
Knagge  gehoben,  der  Gjlinder  m  wieder  abwärts  bew^t,  bis  die 
Rollen  des  Transportwagens  in  eine  Ebene  mit  dem  Geleise  zu  liegen 
kommen,  worauf  die  fertige  Form  an  Ort  und  Stelle  zum  Giefsen  ge- 
bracht wird. 

Während  nun  auf  der  einen  Seite  der  Formmaschine  diese  Arbäi 
vor  sich  geht,  wird  auf  dem  anderen  Formcylinder  so  vorgearbeitet, 
dafs  abwechselnd  der  Prefscylinder  6  fUr  beide  Formcylinder  m  sor 
Anwendung  kommt  Hierbei  werden  die  Formcylinder,  welche  ledig- 
lich zum  Ausheben  der  Kasten  aus  den  Modellen  bestimmt  sind,  so 
geschont,  dafs  ein  jahrelanges  sicheres  Arbeiten  vorausgesetzt 
den  kann.  Wilh.  Qt^fer. 


Reese's  Maschine  zum  Kaltwalzen  von  RnndstaliL 

MU  Abbildungen  auf  Tafel  36. 

Das  Journal  of  the  Franklin  Institute^  1881  Bd.  112  S.  206  bring;! 
die  Beschreibung  einer  eigenthümlichen  Maschine  zum  Kaltwalzen,  d.  L 
zum  Glätten  und  Zfthemachen  von  Rundstahl,  wie  er  für  Kolbenstangen, 
Transmissionswellen,  aber  auch  ftlr  Spindeln  von  Uhren  u.  dgl.  gebraucht 
wird,  bei  welchen  es  hauptsächlich  darauf  ankommt,  die  Oberfläche 
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gegen  za  schnelle  Abnutzung  zu  schützen.  Die  yorliegende  Maschine 
wurde  von  Jacob  Reese  in  Pittsburg  ^erfanden^,  stimmt  aber  im  Wesent- 
lichen YoUkommen  mit  der  von  j.  Robertson  (1874  213*12)  überein, 
wie  denn  auch  die  günstigen  Resultate  des  Kaltwalzens  vor  nahezu 
10  Jahren  schon  allgemein  besprochen  worden  sind  (vgl.  1873  209  414). 

Bei  der  JRee^e'schen  Maschine  (Fig.  15  bis  18  Taf.  36)  sind  Wal- 
zen A  und  a  parallel  und  hinter  einander  so  gelagert,  dafs  sie  durch 
Zahnräder  in  Umdrehung  versetzt  werden  können.  Die  wirksamen 
KopfQächen  dieser  Walzen  sind  conisch  abgedreht  und  durch  die  Ver- 
tiefung V  (Fig.  17  und  18)  im  Gentrum  auf  die  Ringfläche  nächst  dem 
Rand  beschränkt.  Je  zwei  zusammenarbeitende  Walzen  sind  gegen 
einander  so  verstellt,  dafs  der  äufsere  Rand  der  einen  Walze  bis  un- 
geföhr  an  die  centrale  Ausdrehung  der  anderen  Walze  reicht.  Die 
Drehungsrichtungen  je  zweier  Walzen  A  und  a  sind  einander  entgegen- 
gesetzt; doch  drehen  sich  sämmtliche  Walzen  A  auf  der  rechten  Seite 
bezieh,  die  Walzen  a  auf  der  linken  Seite  in  gleichem  Sinne.  Die 
eine  Walze  eines  Paares  hat  einen  gröfseren  Durchmesser  als  die  andere 
und  rotirt  erstere  in  Bezug  auf  die  wirkende  Fläche  in  der  Richtung 
von  oben  nach  unten,  die  kleinere  von  unten  nach  oben.  Vor  bezieh, 
hinter  jedem  Walzenpaar  sind  der  Höhe  nach  verstellbare  Lager  H 
angebracht,  deren  Sitzflächen  halbkreisförmig  sind,  jedoch  mit  einem 
Radius,  welcher  kleiner  als  jener  des  zu  behandelnden  Rundstabes  ist. 

Fuhrt  man  nun  von  der  einen  Seite  der  Maschine  einen  runden 
Stahlstab  ein,  verschiebt  die  Walzen  mittels  Stellschrauben  so  lange 
gegen  einander ,  bis  ein  gewisser  Druck  auf  den  Stab  ausgeübt  wird, 
und  versetzt  die  Walzen  in  Drehung,  so  erhält  der  Stab  sowohl  Um- 
drehuDg  um  seine  Längsachse,  als  auch  eine  langsame  Vorwärtsbewe- 
gung, welche  von  dem  verticalen  Abstand  der  Lager  fl  von.den  Walzen- 
achsen abhängig  ist,  indem  der  Stab  durch  die  Drehungsrichtung  der 
gröfseren  Walze  auf  H  gedrückt  wird.  Befinden  sich  die  Lager  H 
über  der  Walzenachse,  so  erfolgt  eine  Rückwärtsbewegung  des  Stabes; 
letzterer  verschiebt  sich  dagegen  gar  nicht,  wenn  die  Mittellinie  des 
Stabes  durch  das  Centrum  der  Walzen  geht  Man  kann  die  Stäbe 
kalt  oder  auch  dunkelroth  erhitzt  in  diesem  Walzwerk  behandeln,  um 
den  Olühepan  zu  entfernen,  die  Oberfläche  zu  glätten,  das  Metall  zu 
verdichten  und  endlich  die  Oberfläche  des  Stahlstabes  durch  Gementalion 
zu  härten.  Zu  letzterem  Zweck  läfst  man  die  beiden  letzten  Walzen- 
paare mit  ihrem  unteren  Theile  in  Oel  tauchen ,  welches  bei  der  Ro- 
tation von  den  Walzen  mitgenommen  und  dem  heifsen  Stahlstabe  zu- 
geführt wird.  Gewöhnlich  haben  die  Walzen  400  bezieh.  350mm 
Durchmesser.  Der  von  den  Walzen  auf  den  zu  bearbeitenden  Stab 
auszuübende  Druck  richtet  sich  nach  dem  Material;  er  darf  nicht  so 
grofs  sein,  dafs  Abblätterungen  des  Stahles  stattfinden. .  Nach  oben 
angeführter  Quelle  betrug  in  einem  Fall  der  Durchmesser  eines  rohen, 
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aus  den  Kaliberwalzen  kommenden  Stabes  vor  dem  Einführen  in  die 
Maschine  25mm^6^  nach  dem  Durchgang  24mm^3 ;  der  Querschnitt  wmde 
dabei  von  514Qm,7  auf  463<im,7  vermindert  Die  Elasticitätsgreuxe  be- 
trug 3600ic/qc  vor  und  U^l^jqc  nach  dem  Walzen.  Die  Zugfestigkdt 
stieg  von  6200  auf  7700k/qc.  Die  Verlängerung  betrug  10,94  Proc  Die 
durch  die  Reibung  erzeugte  Wärme  überstieg  120<>  nicht  8i. 


Schraubensclilttssel  mit  selbstthätig  veränderliclier 
Maulweite;  von  G.  Oldenbnrger  in  Boclmm. 

Mit  AbbildUDgen  auf  Tafel  36. 

Der  ausübende  Mechaniker,  weicher  die  vielen  Annehmlichkeiten 
des  SchwartzkopfiTschen  Universalschraubenschlüssels  beim  Gebrauche 
kennt,  zieht  dieses  Werkzeug  den  sogen,  englischen  SchraubenschlOssein 
gerne  vor ,  da  sich  der  erstere  selbstthätig  ohne  Zeitverlust  auf  die 
gewünschte  Maulweite  einstellt,  hingegen  die  Verstellung  der  Backen 
bei  englischen  Schlüsseln  durch  mehr  oder  minder  langes  Drehen  einer 
Schraube  bewirkt  werden  mufs. 

So  sinnreich  aber  die  Gonstructiou  des  Schwartzkopff-Schlüssels  ist, 
so  hat  sie  doch  ihre  Mängel,  welche  eine  allgemeinere  Verbreitung  und 
Verwendung  dieses  nützlichen  Werkzeuges  in  den  gröfsern  Werkstätten 
verhinderten.  Der  Schlüssel  arbeitet  nämlich,  wie  bekannt,  mit  za 
vielen  (3)  Zapfen ,  wodurch  häufige  Brüche  bedingt  sind ,  welche  be- 
sonders oft  auftreten ,  wenn  jeder  beliebige.  Fabrikarbeiter,  dem  an 
der  Erhaltung  der  Handwerksgeräthe  gewöhnlich  wenig  oder  gar  nichts 
liegt,  mit  einem  solchen  Schraubenschlüssel  arbeiten  darf.  Brüche, 
die  sich  an  dem  festen  Backen  bei  dem  Drehzapfen  des  Hebels  zeigen, 
iiefsen  sich  wohl  durch  Verstärkung  dieser  Stelle  verhindern;  aber 
durch  dieses  einfache  Mittel  werden  Ausbesserungen  an  den  übrigen 
zwei  Zapfen  und  an  der  Kuppel,  welche  Hebel  und  beweglichen  Backen 
verbindet,  nicht  umgangen.  Wenn  man  aber  diese  drei  Theile  einfach 
wegläfst  und  statt  des  zweiarmigen  Hebels  einen  einarmigen  anwendet, 
so  vereinfacht  man  den  Mechanismus  ganz  bedeutend  und  erhält  dann 
einen  Schraubenschlüssel  in  der  Form,  wie  Fig.  19  bis  22  Taf.  36  zeigt 

Der  Hebel  h  dreht  sich  in  dem  festen  Backen  b  um  den  Schrauben- 
Stift  8  und  greift  mit  dem  Zahne  z  am  Arme  a  in  die  Lücke  /  des 
beweglichen  Backens  lo.  Wird  nun  der  Hebel  h  aus  seiner  äufseraten 
Rechtslage  nach  links  gedreht,  wobei  der  Arm  a  in  die  punktirie  Stel- 
lung a^  kommt,  so  rückt  der  bewegliche  Backen  w  in  die  tiefste 
Stellung  und  klemmt  die  zwischenliegende  Mutter  o.  dgl.  auf  den  un- 
teren festen  Backen  6.  Um  eine  Mutter  zu  lösen,  legt  man  den  Schlüssel 
herum  auf  die  andere  Seite. 
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Die  ZttsammenBtellttDg  des  Schlüssels  ist  sehr  einfach ;  man  steckt 
den  beweglichen  Backen  w  so  tief  in  die  Nuth  n,  dafs  die  Zahnlücke  / 
und  der  Schraubenstift  s  in  die  horizontale  Lage  kommen^  wie  aus 
Fig.  22  zu  sehen,  und  macht  dann  den  Schranbenstift  8  fest  Nun  kann 
der  bewegliche  Backen  w  nicht  herausfallen ;  denn  nach  oben  wird  die 
Bewegung  des  Armes  a  begrenzt  durch  die  Decke  des  festen  Backens  b 
und  nach  unten  ist  ein  Durchfallen  unmöglich,  weil  die  Flanschen  des 
T-fl^i'inigen  Querschnittes  auf  den  unteren  Backen  stofsen. 

Der  Preis  eines  solchen  Schraubenschlüssels  wird,  da  alle  Theile 
mit  alleiniger  Ausnahme  des  Stahlstiftes  5,  aus  getempertem  Oufs  her- 
stellbar sind,  nicht  hoch  sein  können,  jedenfalls  bedeutend  billiger  als  der 
Schwartzkopff-  und  andere  Universalschlttssel,  an  welchen  alle  Theile 
bearbeitet  werden  müssen. 


Neuenmgen  an  Letternsetz-  nnd  Ablegemaschinen. 

(Schlufs  des  Berichtes  8.  377  d.  Bd.) 
.  Patentklasse  16.   Mit  Abbildungen  auf  Tafel  32  und  37. 

Das  Ausschliefsen. 
Kastenbein  läfst  das  Ausschliefsen  durch  einen  zweiten  Setzer  be- 
solden. Dieser  sitzt  vor  dem  puitartig  aufgestellten  Ausschliefsschiff, 
in  welches  die  Setzrinne  mündet  Aus  letzterer  schneidet  er  so  viel 
Buchstaben,  als  zur  Bildung  einer  Zeile  erforderlich  sind,  heraus, 
schiebt  sie  auf  die  letzte  Zeile  des  im  Setzschiff  bereits  vorhandenen 
Satzes  und  bewirkt  nunmehr  Senkung  des  ganzen  Satzes  um  eine 
Zeilenhöhe  durch  Niedertreten  eines  Fufstrittes.  Jetzt  erfolgt  das 
Ausschliefsen  der  letzten  Zeile,  Wortabtheilung  u.  s.  w.  Die  hierzu  er- 
forderlichen Hateriale  sind  in  besonderen  Fächern  neben  dem  Setz- 
schiff untergebracht.  Denselben  Weg  schlägt  yoraussichtlich  K.  EiteU 
ein;  in  der  betreffenden  Patentschrift  ist  wenigstens  Nichts  von  besonderen 
Vorrichtungen  zur  Erleichterung  des  Ausschliefsens  oder  Ausführung 
desselben  auf  mechanischem  Wege  gesagt. 

Ein  originelles  und  gewifs  in  vielen  Fällen  vortheilhaftes  Verfahren 
bringt  F.  Wich  in  Vorschlag.  Er  gibt  den  Spatien  die  durch  Fig.  23 
und  24  Taf.  32  angezeigte  Gestalt  Dieselben  besitzen  entweder  einen 
oder  zwei  Schlitze  oder  Rippen,  oder  Rippen  und  Schlitze.  Sticht  man 
nun  aus  der  Setzrinne  u  (Fig.  22)  eine  Reihe  ab,  welche  um  weniges 
gröfser  ist  als  die' Zeile  der  zu  bildenden  Golumne  und  schiebt  diese 
in  das  Setzschiff  ein,  so  kann  man  durch  Bewegen  des  Hebels  in  der 
Pfeilrichtung  die  letzte  Reihe  auf  Zeilenbreite  zusammenrücken ,  weil 
die  sämmtlichen  dicken  Spatien  in  derselben  leicht  nachgeben.  Oevnfs 
läfst  sich  auf  diesem  Wege  viel  Zeit  sparen.    Fraglich  ist  nur,  ob 
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Dicht  die  Oleichmttfsigkeit  des  Drnckes  dadardi  leidet  und  ob  nidit 
durch  die  häufigere  Erueuerung  der  Spatien  zu  grofse  Eosteo  erwa«di8eD. 

Prasch  bat  einen  üemlich  zusammengesetzten  Mechanismus  an- 
geordnet, um  dem  vor  der  Klaviatur  der  Setzmaschine  befindlicheo 
Setzer  die  Bildung  von  Zeilen  zu  ermöglichen.  Es  sei  versucht,  mit 
Hilfe  der  Fig.  10  Taf.  32  und  Fig.  1  Taf.  37  den  Arbeitsgang  und  die 
Einrichtung  darzulegen.  Yor  der  Setzrinne  s  (Fig.  1)  bewegt  sich  auf 
den  Gleisen  Q  das  mit  Zeilenkästen  versehene  Setzschiff  P.  In  der 
Setzrinne  liegt  der  schon  früher  erwähnte  Ausstofser  r  (Fig.  10}  und 
schiebt  die  ankommenden  Typen  in  den  eiogesteilten  ZeilenkasteD 
hinein.  Die  erste  Letter  wird  vor  dem  Umfallen  durch  eine  Zange 
des  Schiebers  M  bewahrt.  Der  Schieber  rückt  im  Laufe  der  Zeit 
immer  weiter  hinaus  und  gibt,  wenn  der  Zeilenkasten  beinahe  gefiillt 
ist,  bei  O  ein  Olockensignal,  welches  dem  Arbeiter  ankündigt,  das  Setzen 
zu  unterbrechen  und  das  Schiff  um  eine  Zeilenhöhe  zu  verschieben«  Dies 
kann  er  von  seinem  Platze  aus  durch  einmalige  Umdrehung  der  Kurbel  k 
bewirken.  Diese  Drehung  wird  durch  Kegelräder  auf  die  Welle/ 
übertragen,  welche  zur  Verrichtung  der  verschiedenen  Arbeiten  ver- 
schiedene Daumen  trägt.  Bei  Beginn  der  Drehung  schiebt  der  Daumen  a, 
den  Yorstofser  r  so  weit  vor,  dafs  alle  noch  in  s  vorhandenen  Lettern 
in  das  Schiff  gelangen.  Unter  Wirkung  der  federnden  Zunge  l  (Fig.  10 
Taf.  32)  geht  der  Yorstofser  sogleich  zurück  und  nun  hebt  d^  Dau- 
men 0)  die  um  die  Achse  k  drehbare  Führungsstange  des  Schieben  Jf 
aus,  damit  die  Zunge  an  M  aus  dem  Zeilenkasten  tritt  und  die  Ver- 
schiebung des  Schiffes  P  nicht  hindert.  Jetzt  kommt  Daumen  03  zur 
Wirkung  und  schiebt  den  Sperrkegel  t  vor.  Wird  nun  durch  den 
Daumen  a^  der  Sperrkegel  t^  ausgehoben,  so  bewegt  sich  das  Sdiiff 
in  Folge  eines  an  die  Schnur  g  angehängten  Gewichtes  zunSchst  am 
%  Theilung  und,  wenn  hierauf  t^  vorgeschoben  und  t  zarackgeholt 
wird,  abermals  um  V2  Theilung  nach  rechts,  wodurch  ein  neuer  leerer 
Zeilenkasten  vor  die  Setzrinne  zu  stehen  kommt.  Endlich  wird  nodi 
die  Stange  q  gesenkt,  der  Setzer  holt  mit  Hilfe  einer  Schnur  den 
Schieber  M  heran  und  das  Setzen  kann  wieder  beginnen.  Der  ganse 
Gang  läfst  erkennen,  dafs  ein  völliges  Ausschliefsen  —  d.  h.  das  BringeD 
der  Zeilen  auf  gleiche  Länge,  Feststellen  der  Buchstaben  u.  s.  w.  —  auch 
hier  nicht  geschieht  Es  mufs  dies  nachträglich  noch  durch  die  Hand 
erfolgen;  es  werden  nur  Zeilen  von  nahezu  gleicher  Länge  gebildet 
Ein  geübter  Setzer  wird  mit  der  Maschine  vielleicht  woLck  Wortab- 
theilungen am  Ende  einer  Zeile  besorgen  können.  Ertönt  das  Olocken- 
signal in  der  Mitte  eines  Wortes,  so  wird  er  die  angefangene  Silbe 
aussetzen  und  noch  einen  Bindestrich  (Dtois)  anfügen. 

Auch  die  Maschine  von  K.  0,  Fischer  und  Alf,  v.  Langen  bildet 
Zeilen.    Der  dazu  angewendete  Mechanismus  ist  aber  bedeutend  eis- 


Digitized  by 


Google 


Neneningen  an  Letternsetz-  und  Ablegemaschineii.  463 

facher  als  der  eben  beachriebeue.  Das  Settechiff  P  (Fig.  3  Taf.  37) 
wird  an  der  Selzrinne  8  wie  bei  Prasch  vorüber  geführt  Die  an- 
kommenden Lettern  schieben  ein  in  jeder  Zeilenrinne  befindliches 
Klötzchen  vor  sich  her.  Dasselbe  yerhindert  das  Umfallen  der  ersten 
Lettern;  es  hat  aber  auch  zugleich  die  Aufgabe,  den  das  Setzschiff 
haltenden  Sperrkegel  bei  geiiillter  Zeile  auszuheben.  Das  Schiff  rückt 
unter  Feder-  oder  Oewichtswirkung  vor  und  der  Sperrkegel  fällt  in 
die  nächste  Rinne  ein.  Bei  dem  Vorgänge  des  Setzschiffes  kann  es 
sich  ereignen,  dafs  eine  Letter  gerade  auf  dem  Schnittpunkte  steht 
Folgende  Einrichtung  ist  getroffen,  um  auch  in  einem  solchen  Falle 
T^elmäfsiges  Arbeiten  zu  ermöglichen.  Die  Setzrinne  s  ist  an  ihrer 
Hündung  nach  Richtung  der  Linie  AB  erweitert  Die  vom  Schiff  mit- 
genommene, halb  aufsen  stehende  Letter  wird  durch  diese  schräge 
Fläche  noch  ganz  in  die  Zeilenrinne  hineingedrückt  Damit  bei  diesem^ 
Yoi^ange  nicht  die  dahinter  stehenden  Lettern  aus  ihrer  Lage  kommen, 
liegen  noch  in  der  Mündung  der  Setzrinne  kleine,  mit  Federn  versehene 
Schieber  q  (Fig.  2  und  3  Taf.  37).  —  La  dem  Zusatzpatent  ist  folgendes 
Verfahren  zur  Bildung  vollständig  ausgeschlossenen  Satzes  angegeben. 
Schon  im  Manuscript  wird  durch  Abzählen  und  Eintheilen  aus- 
geschlossen; bestimmte  Zeichen  am  Ende  der  Zeilen  schreiben  vor, 
welche  Spatien  oder  Lettern  etwa  noch  einzuftigen  sind,  um  die  Zeilen- 
länge zu  erreichen.  Dieses  Verfahren  zwingt  aber  zur  Einfuhrung  be- 
stimmt dimensionirter  Lettern;  die  schwächste  Letter  mufs  als  Einheit 
für  jede  andere  gelten;  die  Dicke  aller  anderen  kann  nur  ein  ganzes 
Vielfaches  jener  sein.  Ob  dadurch  viel  Arbeit  gespart  wird,  ist  zu 
bezweifeln. 

Mit  Aufbietung  einer  grolsen  Zahl  von  Mechanismen  sucht  <S.  W, 
Oreen  das  Ausschliefsen  vollständig  auf  mechanischem  Wege  zu  er- 
reichen. Auf  Wiedergabe  dieses  Theiles  der  Setzmaschine  durch  Wort 
und  Bild  mufs  verzichtet  werden;  es  würde  dies  zu  viel  Raum  be- 
anspruchen. Der  Arbeitsgang  ist  in  aller  Kürze  folgender:  Aus  der  die 
Setzrinne  füllenden  Letternreihe  wird  je  nach  Erfordemifs  eine  Zeile 
ausgeschnitten  und  senkrecht  zur  vorherigen  Bewegungsrichtung  in 
das  Schiff  eingeschoben.  Hierauf  legt  die  Maschine  das  zur  Trennung 
der  Zeilen  nöthige  Durchschufsstück  ein,  worauf  sofort,  wenn  in  der 
Setzrinne  genügend  Typen  in  der  Zwischenzeit  angelangt  sind,  das 
Anreihen  der  nächsten  Zeile  beginnt  In  die  Praxis  dürfte  sich  dieser 
Theil  der  Maschine  seiner  grofsen  Zusammengesetztheit  wegen  nicht 
einführen. 

Die  Ablegemaschinen. 
KcuterAein  und  Prasch  haben  ganz  und  gar  auf  die  Gonstruction 
von  Ablegemaschinen  verzichtet    Beide  geben  der  Setzmaschine  nur 
einen  kleinen  Hilfsapparat  bei,  welcher  zur  Füllung  der  Speicherrohre 
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dient  Der  SatE  wird  aber  von  Hand  abgelegt.  KastenbeirCs  Apparat 
läfet  80  viel  Speicher  anbringen,  als  in  der  Setzmaschine  Yerwendiing 
finden.  Der  Setzer  wirft  bei  dem  Ablegen  die  Typen  in  sidi  nadk 
unten  verengende  Kanäle,  deren  Mündung  genau  den  SpeicberrohreQ 
gegenüber  steht  Yorstofser  besorgen  dann  den  Eintritt  der  Letten  in 
diese.  Von  dem  Apparate  von  Prasch  kann  man  ein  zutreffendes  Bild 
erhalten,  wenn  man  in  Fig.  10  Taf.  32  sich  die  Klaviatur  mit 'den 
Speicherrohren  entfernt  und  vor  das  endlose  Tuch  eine  sieh  dicht  an 
dasselbe  anschliefsende  Tischplatte  gesetzt  denkt^  auf  welcher  die  vor- 
her sortirten  Lettern  ausgebreitet  werden.  Der  Setzer  schiebt  die 
Lettern  in  richtiger  Lage  auf  das  endlose  Tuch,  welches  den  Tranaport 
nach  der  Setzrinne  besorgt  Die  Umkehrwage  ist  weggelassen^  weil 
schon  durch  das  Auflegen  der  Typen  auf  das  Tuch  die  richtige  Stelloj^ 
im  Speicher  erzielt  werden  kann.  Das  Setzschiff  ist  ersetzt  durch 
einen  kleinen  Rahmen,  welcher  ein  Typenrohr  aufnimmt 

Von  demselben  Gedanken  wie  Thome^  dessen  Ablc^emaadiine 
schon  bei  Besprechung  der  Setzmaschine  Erledigung  gefunden  hat,  ist 
auch  Osw.  Poppe  ausgegangen,  welcher  Typen  und  Ausschlafsstücke 
von  4  verschiedenen  Stärken  verwendet  Jede  Stärke  umfafst  z.  B. 
32  Typen  und  1  Ausschlufsstück.  Der  abzulegende  Satz  wird  Zeile 
für  Zeile  in  eine  Rinne  eingeschoben,  an  deren  Ende  eine  Rinne  mit 
kleinerer  Durchgangsöffnung  angeschlossen  ist,  so  dafs  an  dieser  Steile 
zunächst  eine  Scheidung  zwischen  Typen  und  Ausschlnfsstücken  (Ge- 
vierten, Halbgevierten  u.  s.  w.)  erfolgt  Hierauf  geschieht  Zerlegmig 
der  Typen  nach  der  Stärke  in  4  Gruppen.  Man  zwingt  dieselben, 
über  im  Boden  des  Kanales  angebrachte,  der  Stärkenabstufung  ent- 
sprechende Oeffnungen  zu  gehen.  Jede  Letter  tritt  aus  der  Reihe  nach 
unten  hinaus,  sobald  sie  an  die  entsprechende  Stelle  kommt  Die  je  32 
verschiedenen  Lettern  der  vier  Gruppen  lassen  sich  nun  dadurch,  dafs 
jede  derselben  eine  ganz  bestimmte  Signatur  trägt,  weiter  zerlegen. 
Es  bleibt  jede  Letter  so  lange  in  der  Reihe,  bis  sie  durch  eine  ihrer 
Signatur  entsprechende  Durchgangsöfinung  austreten  kann.  Die  Maschine 
ist  sehr  umständlich  und  dürfte  kaum  Eingang  in  die  Praxis  finden. 
Das  gleiche  Schicksal  wird  wohl  auch  der  Maschine  von  S.  W.  Qreen 
zu  Theil  werden.  Auch  bei  dieser  erfolgt,  wie  bei  den  beiden  vor- 
erwähnten, das  Ablegen  ohne  Zuthun  des  Setzers,  wenn  man  davon 
absieht,  dafs  dem  Arbeiter  lediglich  die  Zuführung  neuen  Satzes  ver- 
bleibt Die  Lettern  besitzen  verschiedene  Signaturen,  wodurch  die 
Trennung  möglich  wird.  Jede  Letter  wird  so  lange  an  Fühlern 
vorübergeitlhrt,  bis  der  der  Signatur  entsprechende  Fühler  erreicht  ist 
Greifer  nehmen  die  Letter  dann  aus  der  Reihe  und  übergeben  sie  dem 
Speicherrohre. 

Am  einfachsten  und  zweckmäfsigsten  erscheint  die  Ablegemaechine 
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TOD  Friedr.  Wicka^  deren  Haupttheile  in  Fig.  4  bis  7  Taf.  37  dargestellt 
sind.  Der  abzulegende  Sats  kommt  zeilenweise  in  die  Rinne  a  and 
wird  doroh  einen  mit  Gewicht  belasteten  Schieber  nach  oben  gedrängt. 
Die  oberste  Letter  stützt  sich  gegen  die  stellbare  Platte  b  und  wird 
durch  den  Aasstofser  c  nach  dem  unter  45^  zum  Horizont  verlaufen- 
den Kanal  d  geworfen.  Durch  die  Platte  b  erhält  die  Durchgangsspalte 
itir  die  Lettern  immer  die  der  Dicke  der  betreifenden  Letter  entsprechende 
Weite,  so  dafs  nie  zwei  dünne  Lettern  auf  einmal  in  den  Kanal  d  ge- 
langen können.  Wie  die  Einstellung  der  Platte  b  ohne  Störung  des 
Yorstofsers  möglich  ist,  zeigt  Fig.  5.  Geht  6  nach  links,  entsteht  eine 
breitere  Spalte  itir  den  Durchgang  einer  dickeren  Letter.  Die  beiden 
Zähne  des  Yorstofsers  fassen  jede  Letter  am  Fufse  und  nahe  unter 
dem  Kopfe  und  übergreifen  den  Zapfen  von  6.  Die  ausgestofsenen 
Lettern  gleiten  in  dem  Kanäle  d  (Fig.  4,  6  und  7)  nach  unten,  bis  sie 
durch  eine  geöifnete  Klappe  e  einem  Seitenkanale/  übergeben  werden. 
Ein  vor  der  Mündung  desselben  liegendes  Sperrrad  besorgt  wie  bei 
Wicka*  Setzmaschine  die  Aufrechtstellung  und  Anreihung  der  Typen 
im  Speicher  S.  Alle  Bewegungen  werden  bei  dieser  Maschine  durch 
Niederdrücken  von  Tasten  ausgeführt.  Ist  z.  B.  die  oberste  Letter  in 
der  Rinne  a  ein  „z^,  so  drückt  der  Ableger  auf  die  mit  ^z^  bezeich- 
nete Taste;  sogleich  stellt  sich  die  Platte  b  in  richtiger  Weise  ein, 
der  Yorstofser  geht  hierauf  vor;  gleichzeitig  öfinet  sich  die  Klappe  der 
zur  Aufnahme  des  „z^  bestimmten  Zweigrinne  /  und  die  Letter  läuft 
dort  ein.  Bei  dem  Druck  auf  die  nächste  Taste  wird  die  Klappe  des 
Kanales  für  ^z^  wieder  geschlossen,  wenn  die  dazu  angebrachte  Feder 
dies  nicht  bereits  vollkommen  besorgt  haben  sollte. 

Die  Ablegemaschine  von  K  G.  Fiicher  und  Alf.  v.  Langen  ist  eine 
Umkehrung  der  Setzmaschine.  Durch  Tastendruck  wrird  die  Type  aus 
der  Ablegerinne  auf  den  endlosen  laufenden  Riemen  geworfen,  auf 
welchen  sich  gleichzeitig  die  Mündung  einer  Rinne  zum  Aufgreifen 
der  Letter  aufgelegt  hat  Glücklich  scheint  diese  Lösung  nicht  zu  sein, 
da  Störungen  vielfach  auftreten  dürften. 

Schliefslich  sei  noch  die  Ablegevorrichtung  von  Heinr,  PoUack 
erwähnt  ,^  welche  sich  ebenfalls  als  Umkehrung  seines  Setzapparates 
erweist  und  dieselbe  Beurtheilung  wie  diese  herausfordert.       A,  L, 


Linkenbach's  feststehender  Rundherd. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  37. 

Der  vor  einiger  Zeit  an  C.  Linkenbach  in  Ems  (*D.  R.  P.  Kl.  1 
Nr.  8612  vom  15.  Juli  1879)  patentirte  Rundherd  hat  sich  nach  Mit- 
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theiluDg  der  HiBÜschrifl  flkr  Berg-,  Hütten-  und  Salinenvoesen^  18^ 
S.  259  auf  den  Emser  Silber-  und  Bleiwerken  bewährt,  bo  dab  laer 
seine  Beachreibung  gegeben  werden  möge. 

Der  Herd  charakterisirt  sich  als  ein  feststehender  Randherd  and 
zwar  Kegelherd,  mit  beweglichen  Aufgebe-,  L&uter-,  Abbrause-  und 
Abkehryorrichtungen  versehen ,  bei  weichem  das  Aufgeben  der  Trftbe 
ohne  Unterbrechung  stattfindet ,  die  aufgetragenen  Schiammtheile  aber, 
ohne  dafs  eine  Ueberlagerung  derselben  durch  andere  erfolgt,  im 
Läuterprocesse  unterworfen  und  hiernach  von  der  Herdfiäche  eotferot 
werden. 

Der  Herd  il  selbst  ebenso  wie  die  drei  kreisrunden,  festliegeadeD 
Gerinne  Q,  B  und  8  sind,  wie  aus  Fig.  8  und  9  Taf.  37  zu  eroehen, 
aus  Mauerwerk  hergestellt  und  mit  einem  glatten,  etwa  1^^  starkeo 
Cementputz  versehen.  Im  Mittelpunkte  steht  die  durch  Schnecken- 
getriebe C  in  drehende  Bewegung  zu  versetzende  verticale  Welle  £, 
auf  welcher  das  NabenstUck  F  mit  4  Tragarmen  E  festgekeilt  ist;  ao 
letzteren  hängen  die  Yorlegetafeln  0  und  6^,  die  Läuterrinne  H  ood 
das  Schliechabbrauserohr  J.  Femer  ist  auf  den  Tragarmen  eine  kreu- 
runde  Wasserrinne  K  befestigt,  welche  mit  der  Welle  B  sich  bewegt 
und  ihren  Zuflufs  durch  das  festliegende  Rohr  erhält,  durch  die  «fr 
stofsenden  Rohre  P  aber  die  Läuterrinne  und  das  Abbrauserohr  speisl. 
Endlich  ist  an  der  Welle  befestigt  die  Stelltafel  des  Herdes  0  mit 
der  Trübeaufgebeabtheilung  0^,  der  Trübeeinströmrinne  0^  und  der 
Läuterwasserabtheilung  O3 ,  welche  ebenfalls  aus  der  Wasserrinoe  K 
den  nöthigen  Zuflufs  erhält  Das  TrübezufluDsrohr  M  ist  in  dem 
Kanäle  N  unter  dem  Herde  selbst  hindurchgeführt ,  steigt  in  der  Mitte 
auf  und  giefst  direct  in  0^.  In  jedem  der  drei  Gerinne  Q,  £  und  8 
bewegt  sich  mit  den  Yorlegetafeln  eine  Bürste  oder  andere  Abstieich- 
Vorrichtung  von  der  Breite  des  Gerinnes,  1  bis  2cm  über  dessen  Boden, 
um  ein  etwaiges  Absetzen  von  Schlamm  auf  diesem  zu  verhinderD. 
Sämmtliche  bewegliche  Theile  sind  aus  Eisen  gefertigt 

Die  Weise,  in  welcher  der  Herd  arbeitet,  ist  einfach  und  au 
dessen  Construction  ohne  Weiteres  ersichtlich.  In  den  oben  genann- 
ten Aufbereitungswerkstätten  finden  sich  zwei  solcher  Herde  mit  je 
8m  Durchmesser  aufgestellt,  welche  ein  aufsergewöhnlich  schlamsi- 
reiches,  Weifsbleierz  haltendes  Grubenklein  verarbeiten  und  je  6600^ 
trocken  gewogenen  Schlammes  in  10  Stunden  durchzusetzen  vermögeoi 
wobei  die  fertigen  Producte  und  Abgänge  den  weitgehendsten  Anfo^ 
derungen  entsprechen.  —  Eraftbedarf  eines  solchen  Herdes  und  dessen 
Verbrauch  von  Läuterwassem  werden  in  Ziffern  nicht  angegeben,  nur 
als  sehr  niedrig  bezeichnet,  der  Wasserbedarf  als  wesentlich  geringer 
als  bei  den  rotirenden  Herden ,  welche  auch  in  der  Herstellung  die 
doppelten  Rosten  eines  Irtn/i:en&ac^'schen  Herdes  verursachen  sollen. 
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Die  in  Ems  zur  Verarbeitung  gelangende  Trübe  hält  nur  2  bis 
5,5  Proc.  Schlamm«  ^  S— i. 


Prasil's  Montirimgsgertlst  für  Brücken. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  37. 

Als  Ersatz  hölzerner,  pilotirter  Brückenmontirungsgerüste  will 
F.  PraM  in  Kladno  bei  Prag  (♦  D.  R.  P.  Kl.  19  Nr.  13  334  vom  12.  Au- 
gast  1880)  frei  tragende  Gerüste  znr  Anwenddng  bringen,  welche  ent- 
weder ans  einer  leicht  aufzustellenden  Hängebrücke  allein,  oder  aus 
einer  solchen  in  Verbindung  mit  Parabelträgem  bestehen.  Der  Erfin- 
der hat  dabei  Tomehmlieh  im  Auge,  ein  rasch  auszuführendes  Gerüst 
herzusteUen,  welches  weder  den  Schiffsverkehr  stören,  noch  durch 
Hochwasser  gefährdet  werden  kann  und  dessen  Aufstellung  auch  bei 
grofsen  und  reifsenden  Strömen  oder  bei  hochliegenden  Brücken  keine 
besonderen  Schwierigkeiten  oder  erhöhten  Kosten  verursacht  Als 
weiterer  Vortheil  wird  der*  Umstand  hervorgehoben,  dafs  das  Gerüst 
nicht  durch  Zimmerleute,  sondern  durch  die  Brückenmonteure  selbst 
zur  Aufstellung  gelangt. 

Das  Hängegerüst  (Fig.  10  bis  12  Taf.  37)  besteht  aus  den  eisernen, 
röhrenförmigen  Ständern  6,  welche  sich  mit  geeigneten  Fufsplatten 
auf  die  Pfeiler  a  stützen ,  und  den  in  den  Ständern  befestigten  Draht- 
seilen c,  an  welchen  mittels  der  Stangen  d  die  hölzernen  Querträger/ 
aufgehängt  sind,  auf  denen  der  Belag  der  Gerüstbühne  ruht  Zur  Ver- 
ankerung der  Tragseile  c  dienen  die  Ankerseile  oder  Ankerstangen  h 
und  die  Ankerstrebe  k^  welch  letztere  sich  einerseits  gegen  die  Stän- 
der 6  stützt,  andererseits  mit  der  Ankerlast  v  belastet  ist  Um  un- 
gleichförmige Senkungen  des  Gerüstes  in  Folge  einseitiger  Belastung 
während  des  Aufbringens  der  Brückentheile  zu  verhüten,  sind  zwischen 
den  Fufspunkten  der  Ständer  6  und  einzelnen  Knotenpunkten  der  Trag- 
seile Gegenstreber  r  angeordnet 

In  dieser  einfachen  Form  genügt  das  Gerüst  vollständig  zur  Auf- 
stellung kleinerer  Brücken.  Bei  seiner  Benutzung  werden  zunächst 
die  Ständer  b  aufgestellt  und  dann  in  denselben  die  Tragseile  c  mit 
ihren  Verankerungen  befestigt    Von  einem  Pfeiler  ausgehend,  hängt 


1  Wie  lAnkenbaeh  im  MittelrheiDischen  Bezirksverein  deutscher  Ingenieure 
{Wochantchrtft^  1882*8.84)  mittheUte,  sind  von  seinen  Apparaten  bereits 
18  Stück  in  Ausführung  gekommen.  Um  für  kleinere  Aufbereitungsanstalten, 
welche  ihre  Schlammmaasen  nnverwerthet  den  Halden  zugehen  lassen,  solche 
Rundherde  mit  möglichst  geringen  Kosten  herzustellen,  wurden  neuerdings 
mehrere  (drei)  feststehende  Rnndherde  über  einander  angeordnet  derart,  dafs 
jeder  dieser  Herde  für  sich  arbeitet;  nnr  die  Producte  der  einzelnen  Herde 
werden  zusammengeführt 
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man  dann  an  die  Trageeile  die  Querträger  /  nnd  nagelt  auf  diesen 
den  Belag  auf.  Die  Untergarte  der  Brückenträger  wird  nun  zuerst 
montirt  und  gegen  die  Ständer  b  abgesteift,  damit  durch  sie  der 
Horizontalsohub  der  Streben  k  aufgenommen  werden  kann.  Die  Anker- 
last V  kann  entweder  durch  Brückentheile,  welche  erst  später  zur 
Verwendung  gelangen,  oder  durch  Baumaterialien,  oder  endlich  durch 
Wasserbehälter  gebildet  werden;  bei  Brtlcken  mit  mehreren  Oeffnungen 
dient  zweckmäfsiger  Weise  die  fertig  gestellte  Gonstruction  einer  Oeff- 
nung  als  Ankerlast  für  das  Gerüst  der  benachbarten  Oeffnung.  Die 
Ankerlast  mufs  mit  der  Zunahme  der  Oerüstbelastung  allmählich  er- 
höht werden;  zur  Aufnahme  einer  etwaigen  Ueberlast  ist  die  Strebes 
angeordnet. 

Für  gröfsere  Brücken  soll  das  Häpgegerüst  nur  als  Nothgerfist 
hergestellt  werden,  so  dafs  es  aufser  seinem  Eigengewichte  nur  die 
Untergurten  der  zu  montirenden  Brückenträger  zu  tragen  braucht. 
Unter  der  Voraussetzung,  dafs  sich  diesen  Gurten  ein  entsprechender 
Druck  zumuthen  läfst,  werden  dieselben  als  Obergurten  besondera* 
Gerüstträger  benutzt  (Fig.  13  und  14  Taf.  37),  deren  parabolische  Un- 
tergurten durch  Seile  gebildet  werden,  während  Ständer  und  Streben 
aus  Gasrohren  und  Rundeisenstangen  von  veränderbarer  Länge  be- 
stehen. Die  so  hergestellten  Hilfsträger  sind  dann  allein  als  Gerüst- 
träger zu  betrachten;  nur  die  Hontirungsbühne  wird  unmittelbar  vom 
Nothgerüst  getragen. 

Sind  die  Untergurten  der  Brückenträger  nicht  geeignet,  als  Ober- 
gurten der  Gerüstträger  zu  dienen,  so  werden  letztere  mit  geradlinigen, 
aus  Drahtseilen  bestehenden  Untergurten  und  mit  parabolischen,  aas 
Bohlen  zusammengesetzten  Obergurten  gebildet  (vgl.  Fig.  15  und  16 
Taf.  37).  In  diesem  Falle  mufs  das  Nothgerüst  aufser  seinem  Eigen- 
gewicht auch  das  Gewicht  der  Hauptträger  des  Montirungsgerüsles 
tragen  können.  Querträger  und  Belag  belasten  das  Montirungs-  und  das 
Nothgerüst  gemeinschaftlich.  Die  Querträger  sind  deshalb  auch  an 
den  Hauptträgem  des  eigentlichen  Montirungsgerüstes  aufgehängt  Da- 
mit die  Platform  des  Nothgerüstes  etwaigen  Verticalbewegungen  dee 
Montirungsgerüstes  folgen  kann,  sind  die  Stützen  s  (Fig.  10)  hier  w^- 
gelassen. 

Zu  den  Abbildungen  sei  noch  bemerkt,  dafs  die  zu  montirenden 
Brückenträger  in  denselben  punktirt  angedeutet  sind.  Bezüglich  d& 
Constructionseinzelheiten  mufs  auf  die  Patentschrift  verwiesen  werden. 

H—8. 
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MöUef  8  Neuenmg  an  Metallbarometem  u.  dgl. 

Mit  AbbUdangen  auf  Tafel  37. 

Eine  eigenthümliche  und  besonders  einfache  Uebertragung  der 
Bewegungen  einer  metallischen  Kapsel  auf  einen  Zeiger  hat  J.  D.  MSUer 
in  Wedel,  Holstein  (♦  D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  15  536  vom  15.  Februar  1881) 
an  Aneroidbarometem  oder  Metallmanometern  angewendet.  Die  aus 
einer  Anzahl  blasebalgartig  verbundener  Kammern  A^  B  und  C  (Fig.  17 
Taf.  37)  bestehende  und  aus  gewelltem  Blech  hergestellte  Kapsel  ist 
mit  einer  Mutter  b  aus  hartem  Stahl  versehen,  welche  von  der  obersten 
Platte  a  getragen  wird.  In  dieser  Mutter  steckt  eine  steilgängige 
Schraube  c,  welche  einen  Zeiger  d  trftgt,  der  sich  über  der  Scale  e 
bewegt,  je  nachdem  die  Schraube  c  bei  Ausdehnung  oder  Zusammen- 
ziehung der  Kapsel  durch  die  Mutter  6  gedreht  wird. 


Instniment  zum  Messen  der  Weglängen  zwischen 
Punkten  anf  Karten  n.  dgL 

Mit  einer  Abbildung  anf  Tafel  d7. 

Das  in  Fig.  18  Taf.  37  skizzirte  Instrument,  welches  Fr.  Pangaert- 
jyOpdorp  in  Brüssel  (♦  D.  R.  P.  KI.  42  Nr.  15 136  vom  13.  Februar  1881) 
erfunden  hat,  soll  ein  leichtes  und  schnelles  Abmessen  von  Entfer- 
nungen zwischen  Punkten  auf  Landkarten  oder  Zeichnungen  ermöglichen, 
namentlich,  wenn  dieselben  nicht  gerade,  sondern  gekrümmte  oder 
gebrochene  Linien  darstellen,  wie  dies  bei  Verkehrswegen  aller  Art 
meistentheils  der  Fall  ist  Zunächst  wird  die  Scheibe  Z  bis  an  eine 
der  Stangen  R  oder  S  herangedreht  und  sodann  das  Instrument  senk- 
recht auf  den  Anfangspunkt  der  zu  messenden  Entfernung  gestellt. 
Nun  folgt  man  mittels  der  Scheibe  Z  genau  dem  Verlaufe  der  Ver- 
bindungslinie und  hebt,  am  anderen  Ende  angekommen,  das  Instrument 
ab.  Jetzt  erübrigt  nur  noch,  dasselbe  in  entgegengesetzter  Richtung 
vom  Anfangspunkte  eines  Mafsstabes  an  diesem  entlang  zu  bewegen, 
bis  die  Scheibe  Z,  welche  sich  hierbei  in  umgekehrter  Ridbtung  auf 
der  Schraubenspindel  W  entlang  verschiebt,  wieder  in  ihrer  früheren 
Stellung  angekommen  ist;  dann  markirt  man  diesen  Punkt  am  Mafs- 
stabe,  indem  man  mittels  des  Knopfes  E  die  Stange  I  und  den  mit 
letzterer  verbundenen  Halter  H  des  Markirstiftes  N  herabdrückt  Diese 
Theile  werden  hierauf  durch  eine  Feder  wieder  in  ihre  Ruhelage  nach 
oben  geführt  Bd. 
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Percossionszttnder  von  J.  Oöbel  in  Darmstadt 

Mit  AbbUdmceD  auf  Tafel  38. 

Der  gröfste  Theil  der  bisher  gebrftachlichen  OranaUander  wirkt 
in  der  Weiae,  dafs  der  durch  die  Pulvergase  in  der  Richtoog  der 
Seelenachse  erzeugte  Stofs  benutzt  wird,  um  die  Sicherung  des  Gra- 
natsünders bezieh,  der  Nadelbolzen  zu  lösen.  Bei  dem  yorliq;eodeo, 
von  J.  GÖbel  in  Darmstadt  (*D.  R.  P.  Kl.  72  Nr.  14097  vom  28.  Deeen- 
ber  1880)  construirten  GranatiOnder  wird  dag^en  der  Beginn  der 
Rotation  des  Geschosses  im  Rohre  zum  liVsen  der  Sicherung  verweo- 
det;  derselbe  ist  in  Fig.  1  bis  7  Taf.  38  in  yerschiedenen  Ansiohira 
dargestellt 

Der  Zünder  besteht  aus  der  Hülse  A^  welche  in  die  Granate  ge- 
schraubt und  am  unteren  Ende  durch  die  Bodenschraube  B  geschlosaeii 
wird.  Diese  besitzt  an  der  inneren,  nach  oben  gerichteten  Seite  eine 
centrale  Spitze,  welche  einen  hohlcylinderförmigen  Körper,  den  Nadel- 
bolzeo,  trägt;  letzterdr  ist  aus  Weirsmetaii  gefertigt  und  in  der  Holaei 
leicht  drehbar.  Die  Hülse  A  besitzt  im  Innern  an  ihrem  unteren  Eode 
einen  ringförmigen  Ansatz  R  mit  zwei  einander  gegenüber  stehendeD 
radialen  Einschnitten  J.  Um  das  Eindrücken  der  Bodenschraubenspitie 
in  den  Nadelbolzen  zu  yerhindem,  ist  letzterer  an  der  der  Spitie 
'  gegenüber  liegcoKden  Stelle  mit  einer  stählernen  Pfanne  P  yersehen. 
Femer  besitzt  der  Nadelbolzen  am  unteren  Ende  zwei  Zapfen,  sogen. 
Brecher  2,  welche  mit  den  oben  angeführten  Einschnitten  J  der  ring- 
förmigen Hülsenyerstärkung  übereinstimmen  und  in  letztere  eintreten. 
Hierdurch  wird  eine  Drehung  des  Nadelbolzens  yerhindert  Am  oberen 
Eode  hat  der  Nadelbolzen  einen  Ansatz  S  mit  zwei  radialen  Ansfitnn, 
welche  senkrecht  über  den  unteren  Brechern  liegen.  Auf  5  ist  die 
Zündnadel  befestigt  und  der  Ansatz  selbst  legt  sich  mit  seiner  ^m- 
deren  Fläche  gegen  eine  Scheibe  D,  wodurch  der  Nadelbolzen  vobiS' 
dert  wird,  eine  Bewegung  nach  vom  in  der  Richtung  der  Zündmane 
auszuführen. 

Die  Scheibe  D  ist  in  der  Hülse  A  nicht  drehbar  und  wird  dmek 
die  Deckschraube  E  auf  ihrem  Platze  gehalten.  Dieselbe  besitzt  zwei 
radiale  Ausschnitte,  welche  der  Form  der  oberen  Ansätze  des  Nadel- 
bolzens entsprechen.  Diese  Ausschnitte  stehen,  von  oben  gesehen, 
unter  rechtem  Winkel  zu  den  Ausschnitten  in  der  unteren  HülsenTe^ 
Stärkung,  also  auch  zu  den  oberen  Ansätzen  des  Nadelbolzens,  so  dab 
diese  für  gewöhnlich  nicht  in  sie  hineintreten  können.  DieDeckschranbe£ 
ist  in.  den  vorderen  Theil  der  Zünderhülse  A  geschraubt  und  in  a» 
wieder  die  mit  Linksgewinde  versehene  und  die  Zündmasse  enthaltende 
Zündschraube  F.  Endlich  sind  die  Seitenwände  des  Nadelbolietf 
mit  senkrechten   Rillen  und  die  Bodenschraube  B  mit  Löchern  Te^ 
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sehen,  um   das  Feuer  der  Zündmasse  zur  Sprengmasse  der  Granate 
gelangen  zu  lassen. 

Der  Zünder  wirkt  in  folgender  Weise:  Bei  Entzündung  der  Pulyer- 
ladung  wird  die  Granate, in  die  Züge  des  Geschützrohres  getrieben 
und  zu  einer  Rotation  um  ihre  Längsachse  gezwungen.  Wegen  seines 
Beharrungsvermögens  macht  der  Nadelbolzen  diese  Rotation  nicht  mit, 
sondern  Verbleibt  in  seiner  Lage;  in  Folge  dessen  brechen  seine  in  der 
ringförmigen  Verstärkung  der  rotirenden  Hülse  Ä  liegenden  Brecher 
ab  und  er  wird  dadurch  frei.  Es  dreht  sich  nun  die  Zünderhttlse  so 
lange  um  den  Nadelbolzen,  bis  seine  oberen  Ansätze  gegen  zwei  nach 
unten  vorstehende  Ansätze  der  Scheibe  D  stofsen.  Es  geschieht  dies 
in  dem  Augenblick,  wo  seine  oberen  Ansätze  genau  den  entsprechenden 
Auslassungen  in  letzterer  Scheibe  gegenüberstehen,  also  nachdem  die 
Hülse  A  sich  um  900  um  den  Nadelbolzen  gedreht  hat  Sobald  nun 
das  Geschofs  das  Ziel  trifft,  wird  seine  Bewegung  unterbrochen,  der 
Nadelbolzen  verharrt  aber  noch  in  der  Vorwärtsbewegung,  seine  oberen 
Ansätze  treten  in  die  betreffenden  Auslassungen,  der  Nadelbolzen 
schnellt  vor,  seine  Nadel  trifft  die  Zündmasse  und  die  Explosion  der 
Granate  erfolgt.  F,  H, 


Geschofszünder  von  F.  0.  Schmidt  in  Berlin. 

Mit  Abbildangen  auf  Tafel  38. 

Der  von  F,  0.  Schmidt  in  Berlin  (♦D.  R.  P.  Kl.  72  Nr.  16331 
vom  4.  Juni  1881)  construirte  Zünder  wird  central  in  den  Boden  der 
Granate  geschraubt  und  gehört  zur  Klasse  der  Percussionszünder.  Der- 
selbe ist,  wie  aus  Fig.  8  Taf.  38  zu  sehen,  ein  Hohlcjlinder  mit  Ge- 
winde am  hinteren  Ejide,  das  sich  in  den  Boden  der  Granate  schraubt 
Vorn  wird  er  durch  eine  Schraube  geschlossen,  deren  nach  hinten  ge- 
richtetes, kolbenartiges  Ende  die  Zündmasse  trägt  und  welche  mit 
Löchern  zum  Durchlassen  des  Feuerstrahles  zur  Sprengladung  -  der 
Granate  versehen  ist  Der  Boden  des  Zünders  ist  seitwärts  von  seiner 
Achse  durchlocht  und  nimmt  hier  die  Sicherungsvorrichtung  des  Schlag- 
bolzens auf.  Letztere  ist  mit  einem  aufsen  am  Boden  des  Zünders 
liegenden  und  federnden  Griffe  versehen,  mit  dessen  Hilfe  sie  um  ihre 
Längsachse  gedreht  werden  kann.  Ihr  oberes  Ende  hat  hakenförmige 
Gestalt  und  greift  in  eine  rings  um  den  unteren  Theil  des  Schlagbol- 
zens herumgehende  Nuth.  Der  Griff  wird  in  seiner  Stellung  durch 
einen  kleinen  Ansatz  gehalteü,  welcher  in  eine  entsprechende  Aus- 
lassung des  Bodens  tritt.  In  der  Zünderhülse  liegt  der  Schlagbolzen 
und  eine  schwache  Spiralfeder^  diese  drückt  erstere  nach  hinten  gegen 
den  Boden  des  Zünders. 
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Soll  dieser  Zünder  in  Thätigkeit  treten,  so  wird  nach  dem  Ein- 
bringen der  Granate  in  das  Kanonenrohr  der  Griff  der  Schlagbolzen- 
sicherong  gedreht  und  dadurch  der  Haken  der  Sicherung  aus  der 
Nuth  des  Schlagbolzens  entfernt  Dieser  ist  jetzt  frei.  Wird  das  Gre- 
schofs  alsdann  durch  die  Pulvergase  fortgetrieben,  so  yerbleibt  in  Folge, 
seines  Beharrungsvermögens  der  Schlagbolzen  am  Boden;  bei  dem 
Anschlage  des  Geschosses  an  das  Ziel  und  der  dadurch  bewirkten 
Unterbrechung  der  Bewegung  des  Projectiles  setzt  er  indessen  seine 
Bewegung  fort,  drückt  die  Spiralfeder  zusammen,  trifft  die  Zündmasse 
und  bewirkt  dis  Entzündung  der  Granate.  F,  H. 


Apparate  zur  Oewinnnng  von  Sauerstoff  ans  der 
atmosphärischen  Luft. 

Mit  Abbildangen  auf  Tafel  38. 

±  und  L  Bnn  in  Paris  (*  D.  R.  P.  Kl.  12  Nr.  15  298  vom  2.  Februar 
1881  und  Zusatz  Nr.  16288  vom  25.  Mai  1881)  verwenden  zu  diesem 
Zweck  die  Bildung  und  Zersetzung  des  Bariumsuperoxydes  beim  Erhitzen 
(vgl.  1877  225  305).  Bei  dem  hierfür  construirten  Apparat  soU  die 
Regulirung  der  Temperatur,  der  Luftzufuhr  u.  s.  w.  selbstthätig  aus- 
geführt werden. 

Die  erforderliche  atmosphärische  Luft  wird  von  dem  Oeblfise  A 
(Fig.  9  Taf.  38)  durch  llohr  d  zunächst  in  den  Behälter  B  geleitet, 
um  mittels  Kalilauge  von  Kohlensäure  befreit  zu  werden,  dann  darch 
Rohr  /  in  einen  Sättigungsapparat  C,  welcher  baumwollene,  in  Wasser 
eintauchende  Dochte  enthält  Der  Wasserstand  des  Sättigungsappara- 
tes wird  von  einem  darüber  angebrachten  Behälter  D  auf  einer  gleich- 
bleibenden Höhe  erhalten.  Von  hier  aus  wird  die  Luft  durch  Rohr  t, 
welches  mit  einem  Hygrometer  j  und  einem  selbstthS[tig  wirkenden 
Hahn  k  versehen  ist,  in  die  Retorten  E  des  Ofens  F  gefQhrt  Sollte 
die.  Luft  zu  feucht  sein,  so  kann  sie  durch  Rohr  l  in  einen  mitChlor- 
calcium  o.  dgl.  gefüllten  Behälter  O  zur  theilweisen  Entfeuchtung  ge- 
führt werden,  dann  durch  Rohr  m  und  t  in  die  Retorten.  Eine  zweite 
Rohrabzweigung  a  gestattet  eine  directe  Einführung  der  Luft  aus  dem 
Behälter  B  in  die  Retorten,  wenn  sie  schon  einen  passenden  Feach> 
tigkeitsgrad  besitzt,  so  dafs  eine  besondere  Anfeuchtung  überflüssig  ist. 

Quer  durch  den  Herd  gehen  Metallstangen  q  mit  Verzahnung  am 
äufsersten  Ende,  welche  mittels  der  Zahnrädchen  r  den  Lufthahn  k 
dreht  und  dadurch  den  Luftzutritt  regelt  Das  Rädchen  ist  aufserdem 
mit  einem  vorspringenden  Zahn  c  versehen,  welcher,  sobald  die  höchste 
bei  der  Absorption  zulässige  Temperatur  erreicht  ist,  das  Pendel  s 
ausschaltet,  durch  dessen  Zurückschwingen  dann  der  Schieber  u  den 
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Luftzutritt  zu  dem  Aschenfall  für  dns  Herdfeuer  abstellt.  Wenn  die 
Temperatur  fällt,  kehrt  der  Hahn  wieder  zurück,  schiebt  das  Pendel 
in  seine  alte  Lage  und  stellt  den  früheren  Luftzutritt  zum  Herdfeuer 
wieder  her.  Ein  zweites  Pyrometer  tu  kommt  bei  einer  etwas  höheren 
Temperatur  als  das  vorige  in  Thätigkeit,  um  den  Luftzutritt '  zum 
Aschenfall  während  des  Entweiohens  des  Sauerstoffgases  zu  regeln» 
Eine  kleine  Controllampe  |)  zeigt  femer  durch  ihre  Flamme  an,  ob 
Stickstoff  oder  Sauerstoff  aus  den  Retorten  entweicht,  ob  somit  der 
auf  Dunkelrothglut  erhitzte  Baryt  noch  Sauerstoff  aufnimmt.  Ist  der- 
selbe in  Superoxyd  übergeführt,  so  wird  die  Temperatur  gesteigert 
und  der  abgeschiedene  Sauerstoff  unter  Erzeugung  eines  theilweisen 
Yacuums  yon  550  bis  700°^°^  abgesaugt.  Das  mit  einem  elektrischen 
Läutewerk  yerbundene  Manometer  M  zeigt  an,  ob  das  Yacuum  in  den 
Retorten  seinen  zulässigen  Höhepunkt  erreicht  hat 

Zur  selbstthätigen  Regulirung  der  barometrischen  Pumpe  bewegt 
eine  Uhr  n  mit  Betriebsgewicht  g  eine  an  ihrem  Umfange  mit  Kerben 
versehene  Scheibe  a.  In  jedem  der  beiden  Pumpencylinder  P  ist  ein 
Schwimmer  S  angebracht,  welcher  mittels  eines  Hebels  eine  in  der 
Hülse  V  liegende  Drehachse  b  bei  seiner  Aufwärts-  und  Abwärtsbewe^ 
gung  hin-  und  herdreht  Jede  Drehachse  trägt  an  ihrem  Ende  eine 
Knagge,  mittels  welcher  sie  am  Ende  ihrer  Drehbew^ung  mittels 
Stangen  h  einen  Daumen  kus  einer  der  Kerben  der  Scheibe  z  ausrückt^ 
wodurch  nun  das  Uhrwerk  in  Thätigkeit  kommt  *  Dasselbe  verändert 
die  Stellung  fler  in  den  Röhren  t  sitzenden  Hähne  der  Pumpe  und 
aufserdem  die  JStellung  der  Hähne  e  der  beiden  Gylinder  P  jedesmal, 
wenn  die  Flüssigkeit  in  denselben  ihren  höchsten  Stand  erreicht,  wo- 
bei aus  dem  einen  Gylinder  Sauerstoffgas  durch  Rohr  y  nach  dem 
Gasometer  gedrückt  wird,  während  Sauerstoff  aus  den  Retorten  durch 
Rohr  X  in  den  anderen  Gylinder  einströmt  Das  Uhrwerk  steht  dann 
wieder  still,  wenn  der  Daumen  in  eine  folgende  Kerbe  der  Scheibe 
wieder  einfällt 

Um  einen  dichten  Yerschlufs  der  Retorten  E  zu  erreichen,  legt 
sich  in  eine  conische  Erweiterung  des  Retortenkopfes  das  Mundstück  c 
(Fig.  10  Taf.  38)  und  wird  mit  der  Retorte  durch  Bolzen  d  verbunden. 
Auf  der  Mitte  des  passend  aus  Bronze  angefertigten  Mundstückes  be- 
findet sich,  ein  an  seinem  vorderen  Ende  mit  Gewinde  versehener 
Stutzen  e.  In  die  conische  Erweiterung  desselben  pafst  der  entsprechend 
conisch  gestaltete  Kopf /des  Luftzuführungsrohres  ^,  welcher  durch 
eine  Ueberwurfmutter  h  fest  eingezogen  wird. 

Bei  dem  fOr  Gasfeuerung  bestimmten  Ofen  (Fig.  11  Taf.  38)  tre- 
ten die  durch  Kanal  m  zugeführten  brennbaren  Gase  mit  der  durch  n 
eingelassenen  Luft  in  den  Ofenraum  il,  umspülen  die  Retorten  £, 
während  die  Yerbrennungsgase  durch  S  entweichen.  Zur  Regulirung 
der  Temperatur  liegt  durch  die  ganze  Länge  des  Verbrennungsraumes 
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eine  Stange  o,  welche  an  einer  Oese  p  der  inneren  Ofenwand  festge- 
halten wird,  während  das  vordere  Ende  aus  der  Ofenwand  hervortritt 

Dieses  vordere  Ende  der  Stange  trägt  einen  Stift  y,  hinter  welchen 
sich  der  aufwärts  gerichtete  Arm  eines  Winkelhebels  r  legt  Der  andere 
Ann  dieses  Winkelhebels  trägt  an  seinem  Ende  v  mittels  einer  doidi 
eine  Yerschraubung  to  in  ihrer  Länge  regulirbaren  Aufhängestaoge  u 
einen  Deckel  f ,  welcher  die  Hündung  des  Eaoales  n  verschliefst,  so- 
bald sich  der  betreffende  Arm  des  Winkelhebels  senkt  Ueberschrdtet 
nun  die  Ofentemperatur  das  gewünschte  Mafs,  so  dehnt  sich  Stange  o 
derart  aus,  dafs  der  Deckel  n  die  Luftzufuhr  absperrt,  in  Folge  dessen 
die  Ofentemperatur  sinkt  Wird  die  Temperatur  zu  niedrig,  so  findet 
eine  entsprechende  Verkürzung  der  Stange  o  und  ein  Heben  des 
Deckels  t  statt 

Nach  einer  weiteren  Angabe  in  der  iZetnie  industrieüe^  1881  8.314 
soll  der  erfordeiliche  Baiyt  durch  Glühen  von  Schwerspath  mit  Kohle, 
Lösen  in  Salpetersäure  und  Glühen  hergestellt  werden;  lOO^^  Baijt 
sollen  danach  250  Franken  kosten.  Dieser  Baryt  soll  selbst  nach 
400maliger  Benutzung  in  der  oben  angegebenen  Weise  noch  un?e^ 
ändert  sein.  Während  VJ^^gen  Betriebes  eines  solchen  Apparatei 
gaben  100^  Baryt  bei  jeder  Operation  4cbm  Sauerstoff  oder  bei  lOmaliga 
Wiederholung  der  Oxydation  und  Beduction  täglich  40cbm.  Bei  der 
täglichen  Leistung  eines  Apparates  von  SOCK^m  kostet  1^^  Sauostofi 
0,62,  bei  lOOOcbm  o^^Ki  Frank. 

E.  B.  Beynclds  in  Gleveland,  Nordamerika  (Englisches  Patent 
Kr.  781  Tom  Jahre  1881)  will  dadurch  Sauerstoff  herstellen,  dafs  er 
atmosphärische  Luft  über  Kohle  und  mit  Erdöl  getränkte  Faserstoft 
leitet,  welches  Gemisch  den  Stickstoff  der  Luft  zurückhalten  soll,  - 
eine  Angabe,  welche  doch  etwas  unwahrscheinlich  klingt 


Neuenmgen  an  Trocken-  nnd  Destillationsapparaten. 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  S8. 

Bei  der  ununterbrochenen  VerkoMung  der  Ahßäe  von  FafbhSlmi^ 
Oerberlchej  Sägespäne  u.  dgl  genügen  nach  F.  Störmer  in  Paris  (*D.B.F. 
Kl.  82  Nr.  16  332  vom  8.  Juni  1881)  die  bei  der  Gewinnung  das 
Braunkohlentheeres  üblichen  stehenden  Retorten  nicht;  vielmehr  mab 
die  innere  Wand  derselben  beweglich  gemacht  werden,  um  ein  gleich- 
mäfsiges  Herabsinken  der  Massen  in  dünner  Schicht  zu  bewirken.  Der 
Abstand  zwischen  Retortenwand  und  Glocken  mufs  möglichst  klein 
bleiben;  gleichzeitig  müssen  die  Glocken  so  viel  Spielratim  lassen, 
dafs  die  sinkende  Masse  ununterbrochen  und  frei  hindurohfalleo  kaiio. 
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Zu  diesem  Zweck  dient  ein  gewöhnlicher  Ofen  A  (Fig.  12  Taf.  38) 
mit  den  Feaerkanftlen  B^  welche  die  Retortenwand  C  umgeben,  wfth- 
rend  die  Achse  D  durch  Zahnräder  und  Riemen  gedreht  wird.  Die 
hohlen  Glocken  E  hängen  durch  inwendige ,  nicht  in  der  Zeichnung 
angegebene  Arme  auf  der  stehenden  Achse.  Diese  Glocken  bestehen 
aus  hohlen  Kegeln  F  (Fig.  13),  welche  unten  am  Rande  und  an  einer 
mittleren  Stelle  mit  vorspringenden  horizontalen  Ringen  0  yersehen 
sind.  Die  yereinigten  Hohlräume  der  über  einander  gesteckten  Glocken  E 
bilden  dadurch  ein  senkrechtes  Rohr,  welches  oben  durch  Deckplatte  H 
geschlossen  ist^  durch  welche  das  zur  Abführung  der  Destillirungsdämpfe 
bestimmte  Rohr  J  hindurchgeht  Der  zum  Füllen  des  Apparates  be- 
stimmte Trichter  K  läfst  die  zu  verkohlende  Hasse  durch  die  ring- 
förmige Oeffnung  an  der  Retortenwand  in  den  Apparat  fallen,  während 
die  Kohlen  aus  dem  unteren  Trichter  L  herausfallen,  welcher  durch 
Kegel  P  mittels  Hebel  M  mehr  oder  weniger  geöffnet  werden  kann. 
Diese  Glocken  mit  horizontalen  oder  fast  horizontalen  Flächen,  welche, 
ringförmig  oder  abgebrochen,  bis  dicht  an  die  Retortenwand  vorspringen, 
während  der  kegelförmige  Theil  der  Glocken  mehr  entfernt  bleibt, 
•  können  auch  zum  Trocknen  von  Getreide,  Holzabfällen  und  ähnlichen 
fein  getheilten  Materialien  verwendet  und  in  diesem  Fall  zweckmäfsig 
mit  Dampf  erhitzt  werden.  Auch  für  Disstillirung  von  Braunkohlen 
und  Paraffinschiefer  ist  dieser  Apparat  den  älteren  vorzuziehen,  in- 
dem die  Ungleichmäfsigkeit  der  Gasentwicklung  geringer  wird.  Anstatt 
oben  können  die  abgehenden  Dämpfe  auch  unten  abgeleitet  und  eben- 
falls kann  der  Antrieb  sowohl  oben,  wie  unten  bewirkt  werden.  Die 
drehende  Bewegung  der  Glocken  läfst  sich  auch  durch  eine  osoillirende 
ersetzen. 

Bei  dem  Apparat  «tim  Trocknen  von  Braunkohlenklein  ti.  dgl,  von 
Marggraff  und  Meifener  in  Frankfurt  a.  0.  (*  D.  R.  P.  Kl.  82  Nr.  16  320 
vom  4.  Hai  1881)  tritt  der  Abdampf  von  Hasohinen  bei  d  und  e 
(Fig.  14  Taf.  38)  ein,  steigt  dann,  wie  die  Pfeile  andeuten,  in  den 
ring-  und  linsenförmigen  Heizkörp^n  a  und  c  auf,  welche  durch  die 
Röhren  d,  femer  durch  die  hohle  mittels  Kegelräder  und  Riemen- 
scheiben bewegte  Welle  6  verbunden  sind,  und  gelangt  bei  n  und  h 
ins  Freie.  Die  Gase  der  Damjpikesselfeuerungen  treten  bei  k  ein, 
durchstreichen  das  oben  auf  die  Speisewalzen  t  geschüttete  und  nach 
und  nach  mittels  Umrühr-  und  Transportkratzen  (  über  den  Heizkörper 
nach  unten  bewegte  Trockengut  und  werden  durch  Kanal  S  dem  Schorn- 
stein zugeleitet. 
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Ueber  die  Untersuchimg  von  ErdöL 

Mit  Abbildungen  auf  Tafel  38. 

Der  Apparat  9ur  unmiUelbaren  Prüfung  des  Erdöles  auf  seine  Ex^ 
sibüität  Ton  IL  Vette  in  Wien  (*D.  R.  P.  Kl.  42  Nr.  15492  vom  4.  Min 
1881)  sucht  diejenigeii  Zustände  nachzuahmen,  welche  bei  EntKttndoog 
der  in  dem  Behälter  einer  brennenden  Lampe  sich  bildenden  DOoste 
entstehen.  Die  bisherigen  Prüfapparate  ermitteln  den  Temperatuignd, 
bei  weichem  die  ersten  entzündlichen  Hauche  aus  dem  Erdöl  sich  eot- 
binden,  während  aber  gefahrvoll  erst  die  Dünste  sind,  weldie  dem 
Erdöl  bei  stärkerem  Erwärmen  entströmen.  Angestellten  Yersadieo 
zufolge  besteht  nun  durchweg,  keine  bestimmte  Beziehung  zwischeD 
dem  Temperaturgrade  der  ersten  und  der  gefahryollen  Dampfbildong, 
deren  Ermittelung  ja  doch  das  Endziel  jeder  Prüfung  ist  Zu  diesem 
Zweck  müssen  die  durch  die  Dochtwärme,  welche  die  Haupianaciie 
der  Dampf bildung  im  Lampenbehälter  ist,  entwickelten  Dämpfe  auf 
derjenigen  Temperatur  erhalten  werden,  welche  in  der  die  Lampe  um- 
gebenden Luft  wirklich  obwalten  kann. 

Es  wird  zunächst  das  untere,  bis  zur  Spitze  der  Harke  a  (Kg.  15 
und  16  Taf.  38)  gefüllte  Wasserbad  A  auf  die  Prüfungstemperator, 
wie  sie  die  in  der  Lampe  unterhalb  des  Brenners  erreichte  Dochtwfime 
Yorschreibt,  somit  gewöhnlichen  Verhältnissen  entsprechend  auf  30  bis 
359  erwärmt.  Nun  wird  die  zuvor  in  das  Wasserbad  gesenkte  mni 
damit  durch  Bajonetverschlufs  verbundene  kleine  Erdölschaie  B  bii 
zur  Spitze  des  darin  befestigten  Stiftes  gefüllt,  darauf  rasch  der  Hantel  C 
aufgesetzt,  welcher  von  einem  zweiten  Wasserbade  D  mit  eingesenkten 
Thermometer  und  Rubrer  c  umschlossen  ist.  Das  Wasser  in  D  wiiti 
auf  200,  durchschnittliche  Zimmertemperatur,  mit  derselben  SpiiilQ^ 
flamme  angewärmt  Nun  überläfst  man  den  Apparat,  die  Tempen^ 
turen  der  Wasserbäder  auf  der  anfänglichen  Höhe  erhaltend,  etw» 
15  Hinuten  sich  selbst,  zieht  nach  Verlauf  von  je  5  Hinuten  den  io 
Dunstcylinder  befindlichen  Hischer  d  sanft  einige  Haie  auf  und  ab  vd 
führt  dann  die  inzwischen  in  Stand  gesetzte  Zündflamme  e  ^mrcii 
rasches  Zurückziehen  des  Griffes  /  ein.  Hierauf  beurtheilt  man,  ob 
die  gebildeten  Oeldünste  im  Cylinder  überhaupt  eine  Reaction  besieb. 
eine  kräftige  Wirkung  verursachen,  welch  letztere  sich  durch  Heboog 
des  oberen  belasteten  Ventiles  g  ankündigt.  Es  bleibt  noch  zu  ermittelii, 
welchen  Druck  ein  Lampenbehälter  im  Durchschnitt  auf  1<I<^  aofihaltea 
kann,  wonach  die  Belastung  des  Ventiles  zu  reguliren  wäre.  Aacb 
die  Einrichtung  für  elektrische  Entzündung  des  Inhaltes  von  ü  ist  leicht 
bewerkstelligt. 

Der  Apparat  ssur  Prüßmg  des  Erdöles  auf  seine  Entssündnaigfilt^ 
ratur^  genannt  ^Taucher^^  von  0.  Braun  in  Berlin  (*D.  R.  P.  B«* 
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Nr.  14022  vom  31.  Augasi  1880)  besteht  aus  einem  Ib^  fassenden 
Glascjlinder  a  (Fig.  17  Taf.  38),  an  welchen  oben  das  Rohr  6  mit  der 
rechtwinkligen  Krümmung  bei  c,  unten  das  2  mal  im  rechten  Winkel 
gebogene  Rohr  d  angeschmolzen  ist  und  welcher  bis  zur  Marke  / 
25cc  fafst  An  dem  Rohr  6  ist  ein  Erdöl-  oder  Spirituslampchen  % 
durch  die  elastische  Klammer  k  so  befestigt,  dafs  das  Flämmchen  dicht 
yor  der  Oeffnung  von  6  brennt.  Das  Ganze  wird  mit  Hilfe  der  elastischen 
Klammer  g  und  der  Stange^  in  dem  Becherglase  /  schwebend  gehalten. 

Der  Versuch  wird  in  folgender  Weise  ausgeführt:  Man  füllt  das 
Becherglas  l  mit  Wasser  von  der  Untersuchungstemperatur,  giefst  von 
dem  zu  prüfenden  Erdöl  bis  zur  Marke  /  in  a  und  stellt  nun  das 
Ganze  so  tief  in  das  warme  Wasser,  dafs  die  Oeffnung  e  des  Rohres  d 
etwa  1^^  darüber  hervorragt.  Man  soi^t  jetzt  durch  eine  regulirte 
Lampe  oder  durch  Zugiefsen  heifsen  Wassers  und  Umrühren  dafür, 
dafs  die  Temperatur  5  Minuten  unverändert  bleibe;  alsdann  zündet 
man  das  Lfimpchen  i  an  und  bringt  e  etwa  1^^  tief  unter  die  Wasser- 
oberflftche  durch  Nachgiefsen  warmen  Wassers,  durch  Heben  von  l 
oder  durch  Herabschieben .  von  a  in  oder  mit  der  Klammer  g^  Das 
Wasser  dringt  jetzt  durch  Rohr  e  und  d  ein  und  die  aus  a  durch  6 
entweichende  Luft  wird  in  das  Zündflämmchen  geblasen.  Ist  das  Luft- 
gemisch explosiv.,  so  schlägt  diö  Flamme  in  a  hinein  und  i  erlischt 
Es  ist  wesentlich,  d^fs  die  Temperatur  des  Wasserbades*  immer  eine 
bestimmte  Zeit,  beispielsweise  5  Minuten,  auf  das  eingetauchte  Listru- 
mcDt  wirke,  damit  die  Luft  Zeit  hat,  sich  mit  den  Dämpfen  zu  sättigen, 
und  durchaus  nothwendig  ist  es,  dafs  der  Luftraum  von  a  stets  voll- 
ständig untergetaucht  werde,  damit  sich  nicht  an  der  kälteren  Stelle 
die  Dämpfe  wieder  niederschlagen. 

Wenn  die  Aufsuchung  der  Explosionstemperatur  die  Aufgabe  ist, 
so  treten  an  Stelle  des  Rohres  d  die  in.  der  Figur  punktirt  angedeuteten 
Aenderungen.  Ein  kurzes  conisches  Röhrchen  s  ist  an  den  Glas- 
cjlinder a  angeschmolzen;  ein  nicht  ganz  durchbohrter  Kork  i  wird 
durch  eine  an  der  Yeriängerung  der  Stange  h  befestigte  Klammer  n 
gehalten.  Bei  dem  Versuch  mit  dem  so  abgeänderten  Apparat  wird 
dann,  um  die  Luft  aus  a  zum  Zündflämmchen  zu  treiben,  a  so  viel 
gehoben,  dafs  s  aus  dem  Kork  heraustritt  Hat  zum  ersten  Mal  keine 
Explosion  stattgefunden,  so  erhöht  man  die  Temperatur  des  Wasser- 
bades,  löscht  das  Lämpchen'  t  aus  oder  dreht  es  zur  Seite  und  hebt  den 
ganzen  Apparat  mit  h  so  hoch,  bis /eben  über  die  Wasserfläche  kommt, 
um  das  eingetretene  Wasser  zu  entfernen;  dann  verschliefst  man  8 
durch  ein  weiteres  Heben  von  ^,  während  a  festgehalten  wird,  senkt* 
das  Ganze  ins  Wasser  wie  -vorher  und  der  Apparat  ist  wieder  bereit* 

Nach  weiterer  Mittheilung  von  0.  Braun  in  den  SütsuingAerichten 
des  Vereines  9ur  Beßirderung  des  Oewerbefleifsss^  1881  S.  212  ergab  ein 
solcher  Apparat  bei  8  auf  einander  folgenden  Versuchen  mit  demselben 
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Erdöl  Resultate,  welche  nur  um  04^*^011  einander  abwichen;  troUdem 
hat  das  Reichsgesondheitsamt  den  Apparat  £ur  officielien  EiofthniDg 
nicht  empfohlen  wegen  der  Zerbrechlichkeit  and  der  grofsen  tedmisdMi 
Schwierigkeit,  welche  ohne  Zweifel  für  die  aus  Glas  geblasenen  Apps* 
rate  besteht,  eine  gröfsere  Anzahl  genau  gleich  herzustellen.  Man  könnte 
allerdings  diesen  Apparat  auch  aus  Metall  zusammensetzen,  Braim  • 
wollte  aber  in  erster  Linie  einen  Apparat  herstellen,  welcher  absicht- 
liche Täuschung  ausschliefst,  was  namentlich  bei  dem  Abd^sdien 
Apparat  (1881  240*138),  welcher  seit  dem  1.  Januar  1880  in  England 
eingeführt  ist,  nicht*  der  Fall  ist  Beim  Bemstein'schen  Apparat  (1881 
240*136)  hat  ein  Verschieben  des  Flämmchens  um  1™™  einen  Einflofs 
auf  die  Temperatur  Yon  3  bis  40.  Zudem  hat  er  den  Uebelstand,  dab 
er  nicht  überall  untersucht  werden  kann  und  namentlich  nicht,  wfihreiid 
er  im  Oange  ist,  und  dafs  er  das  Zündflämmchen  aus  dem  zu  nnte^ 
suchenden  Erdöl  speist  Wenn  ein  gutwilliger  Experimentator  den 
Versuch  für  sich  macht,  schadet  es  nichts;  wenn  aber  zwei  Leute 
über  die  Qualität  Yon  Erdöl  streiten ,  ob  es  bestimmten  Bedingnngeo 
entspricht  oder  nicht,  wenn  es  z.  B.  nahe  an  der  Grenze  ist,  der  Eine 
ein  Interesse  hat,  es  für  gut,  der  Andere,  es  fUr  schlecht  m  eridfirö, 
so  kann  dies  mit  der  gröfsten  Einfachheit  dadurch  erzielt  werden,  dab 
man  den  Docht  entweder  mit  Naphta,  oder  einem  schweren  Oel  trinkt; 
dies  hat  einen  solchen  Einflufs,  dafs  die  Temperatur  dadurch  qq 
mehrere  Orad  beeinflufst  wird. 

0.  Braun  hat  nun  einen  Apparat  construirt,  welcher  in  allen  Theilen 
zugänglich  ist  Derselbe  besteht  aus  einem  6^  schweren  Block  A 
(Fig.  18  und  19  Taf.  38)  yon  Gufsstahl,  in  welchem  eine  Höhlung  fi£ 
von  65™m  Durchmesser  und  45«ain  Tiefe  eingedreht  ist  Oben  ist  diese 
conisch  erweitert  und  steht  hier  ein  Gefäfs  H  von  Bronze  einge- 
schliffen. Dasselbe  hat  einen  nach  der  Mitte  geneigten  Boden  imd 
trfigt  in  einer  mittleren  kleinen  Oeffhung  einen  Verschlufs  K  ans  Kork 
im  Glasdeokel  F,  In  diesem  Einsatzgefäfs  H  ist  ein  kleiner  Hohl* 
cylinder  6  befestigt,  welcher  als  Mafs  dient  Das  Ganze  ruht  auf  den 
Beinen  M,  N  und  0,  welche  von  dem  Stahlblock  abstehen,  so  dab 
die  an  dem  einen  der  Füfse  angebrachte  Lampe  L  empor  geschoben 
werden  kann  vor  das  Loch  C,  welches  schief  nach  oben  gerichtet  iit 
Der  Apparat  hat  nur  ein  Thermometer  T  in  einer  Bohrung  S,  welche 
mit  Erdöl  gefüllt  ist,  so  dafs  das  Thermometer  die  Temperatur  des 
Blockes  A  anzeigt  Ein  solcher  Stahlblock  —  besser  w&re  noch  ein 
Kupferblock  ~  ist  sehr  leicht  auf  constanter  Temperatur  zu  erhalten. 
•Man  kann  mit  Hilfe  eines  Erdöllämpchens  die  Temperatur  inneihalb 
0,10  vollkommen  genau  erhalten  und  so  genau  sind  auch  die  Besoltate 
des  Apparates. 

Man   nimmt  den  Glasdeckel  F  ab   und  giefst   in   das  Geftfs  B 
25CC  Erdöl,  indem   man  einfach  einfallt,  bis  Erdöl  in  das  kleine  6e- 
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täb  b  ttbergetretei)  ist  Han  nimmt  man  den  Ueberschufs  mit  einer 
Pipette  aas  dem  Gefäfs  6^  so  dafs  man  ohne  hinzusehen  das  richtige 
Mafs  einfallen  kann.  Dann  hebt  man  den  Stöpsel  K^  läfst  die  ersten 
U&^  herunterfliefsen  und  yerschlierst  alsdann  wieder  das  Gefäfs.  Nun 
giefst  man  nochmals  25cc  hinein,  legt  den  Giasdeckel  auf  und  nach 
3  bis  5  Minuten  hat  das  hemntergeflossene  Erdöl  vollkommen  die 
Temperatur  des  Blockes  A  angenommen.  Die  Temperatur  des«Blockes 
sinkt,  wenn  es  sich  nicht  um  hohe  Temperaturen  handelt,  sondern  um 
gewöhnliches  Erdöl,  welches  bei  28<>  schon  explodirt,  wenn  man  wäh- 
rend dieser  Zeit  nicht  heizt,  nur  um  0,3^.  Nachdem  die  erste  Portion 
Erdöl  heruntergelassen  ist,  sieht  man  nach  der  Uhr  und  wartet  10 Hinuten; 
während  die  Flamme  ruhig  darunter  brennt,  dreht  man  das  Flämmchen 
vor  das  Zündloch  C  und  zieht  den  Stöpsel  K.  Nun  fliefst  das  Erdöl 
aus  H  nach  E  und  verdrängt  die  Luft  durch  C  nach  der  Zttndflamme. 
Ist  das  Luftgemisch  explosiv,  so  erlischt  die  Flamme  unter  einem 
pfeifenden  Geräusch.  Die  Zeit  spielt  eine  ebenso  grofse  Rolle  als  die 
Temperatur.  Wenn  man  sich  um  10  Secunden  irrt  und  zu  früh  die 
Explosion  versucht,  so  ist  dies  nur  ein  Fehler  von  Veo)  während  bei 
den  anderen  Apparaten,  namentlich  bei  dem  AbeFschen,  wo  man  die 
Versuche  wiederholt -in  Zeiten  von  1  bis  2  Hinuten,,  ja  ebensolche 
Fehler  von  10  Secunden  vorkommen  können.  Wenn  man  die  ver- 
schiedenen Sorten  Erdöl  nimmt,  welche  alle  den  Abel-Test  des  eng- 
lischen Apparates  haben  und  die  bei  einer  Temperatur  von  23,3^  die 
ersten  brennbaren  Dämpfe  ergeben,  und  man  untersucht  das  Erdöl  mit  äie- 
sem  Apparat,  so  findet  man,  dafs  die  Angaben  sämmtlich  höher  sind. 
Welchen  Yortheil  vnr  von  der  Einführung  eines  Explosionsappa- 
rates haben  würden,  zeigt  folgende  Ueberlegung :  Wenn  die  Amerikaner 
10  Sorten  Erdöl,  welche  sämmtlich  den  Abel-Test  von  23,3^  besitzen, 
mit  einem  Explosionsapparat,  z.  B.  mit  diesem  Block,  unsersuchten,  so 
würden  sie  bei  allen  10  Sorten  die  Entzündungstemperatur  höher  finden 
als  23,30,  QQd  zwar  könnte  es  vorkommen,  dafs  alle  10  Sorten  ver- 
schieden sind,  etwa  von  Grad  zu  Grad  steigend  von  26  bis  36^.  Wäre 
nun  in  Deutschland  die  Zulässigkeitsgrenze  auf  29<>  festgesetzt,  so 
wtlrden  nur  die  Sorten  von  29^  aufwärts  bis  36^  nach  Deutschland 
gebracht  werden  und  die  geringeren  Sorten  von  26  bis  29<)  würden 
die  Engländer  nehmen,  ohne  sich  zu  beschweren;  denn  sie  hätten  ja 
sämmtlich  den  Abel-Test.  Wir  würden  also  ohne  Preiserhöhung  das 
bessere  Erdöl  bekommen. 

C.  Engkr  und  R.  Haafs  iZeiiachrifl  ßbr  analytische  Chemie^  1881 
S«  362)  zeigen,  dafs  zwischen  Refraction  und  Entzündlichkeit  von 
Erdölsorten  kein  regelmäfsiger  Zusammenhang  besteht  Die  hierzu 
verwendeten  Probeöle  waren  theils  gewöhnliche  Handelssorten,  thdls 
aus  Fractionen  solcher  hergestellte  Hischungen.    Die  Refraction  wurde 
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Zur 


mit  einem  Abbe'sehen  Totalrefraotomeier  bestimmt,  welches  aaf 
Brechungsindex  toq  1,333  für  Wasser  von  17^  eingestellt  war. 
schärferen  Einstellung  wurde  Natriumlioht  l^enutzi     Die  in  den 
stehenden  Tabellen  mitgetheilten  Breohungsindices  sind  Mittelwerthe 
aus  je  3  bis  8  Einzelbestimmungen: 


Bezeichnung  des  Erdöles 


1)  Erdöl  ans  einer  Lieferung  für  die  badische  Eisen- 

bahnyerwidtang 

Dasselbe,  nach  Vs^^^i^digc™  schwachem  Erwärmen 
in  offener  Schale 

2)  Galizisches  Brenn-Erdöl       

Dasselbe,  na<;hdem  es  einige  Standen  in  offener  Schale 

an  Luft  gestanden 

3)  Erdöl  aus  einem  Detailgeschäft 

Dasselbe,  nachdem  es  einige  Stunden  in  offener  Schale 

an  Luft  gestanden     : 

4)  Erdölsorte,  m.  leichter  flüchtigen  Antheilen  gemischt 
Dasselbe,  nach  etwa  1  stündigem  Erwärmen  in  offe- 
ner Scnale . 

5)  Fraction  von  120  bis  220^  aus  einem  gewöhnlichen 
.Brenn-Erdöl      .    .    .    / 

Dasselbe,  mit  einigen  Tropfen  Petroleumäther  verm. 

6)  Erdöl  aus  einem  Detail geschäft    ........ 

Hieraus  die  Fraction  bis  220^ 

Daraus  geht  hervor,  dafs  Oele  yon  gleicher  oder  doch  sich  nahe  kom- 
mender Refraction  Unterschiede  im  Entflammungspunkt  bis  über  20^ 
zeigen  und  dafs  Oelgemische  von  gleichem  oder  doch  sehr  nahe  Ober- 
einstimmendem Entflammungspunkt  stark  abweichende  Refractionsin- 
dices  ergeben.  Da  zu  vermuthen  war,  dafs  bei  der  Verschiedenheit 
der  chemischen  Natur  der  Rohöle  verschiedener  Fundortb,  die  daraus 
bereiteten  Brennöle  auch  verschiedene  Refraction  zeigen  würden^  wor- 
den aulser  obigen  Oelen  pennsylvanischen  Ursprunges  auch  noch  einige 
andere  Brennöle  anderer  Herkunft,  sowie  ein  sächsisches  Solaröl  unter- 
sucht : 


index 

ponkt  bestinnt 

EngUr 

Hma^M 

1,4497 

280 

290 

1,4503 
1,4542 

49 
87,5 

50 
27 

1,4554 
1,4470 

as 

27 

34 
27^ 

1,4536 
1,4373 

48,5 
26^ 

48 
27 

1,4470 

56 

57 

1,4307 
1,4312 
1,4452 
1,4305 

25,5 
17^ 
20,5 
25,5 

26 
17^ 
27 
26 

Bezeichnung  des* Erdöles 


I)  Hannoversches  Brennöl  (von  Oedesse)  Fraction  150 

bis  2900,  aus  dem  Rohöl  selbst  destillirt  .  .  . 
11)  Elsässer  Brennöl  (von  Schwabweiler)  Fraction  150 

bis  2900,  aus  dem  Rohöl  selbst  destillirt  .  .  . 
m)  Galizisches  Brennöl,  direct  bezogen  (wie  oben  Nr.  2) 
IV)  Russisch-kaukasisches  Brennöl  (Kerosin),  direct 

bezogen 

Y)  Sächsisches  Solaröl '.    .    .    . 

Ein  Blick  auf  diese  Tabelle   lehrt,  dafs  die  nicht   amerikanischeD 


Brechungs- 
Index 

EnttUmmu^i-         1 

punkt  beatimiBt         1 

nach                  1 

Eii^ 

Haafs        1 

1,4543 

23,50 

1 

240 

1,4447 
1,4542 

89 
27,5 

39,5 
27 

1,4683 
1,4652 

48 

6a 

50 
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Sorten,  mit  Ausnahme  des  Elsfisser  Oeles,  durchgftngig  etwas  gröfsere 
Brechangswinkel  zeigen,  was  offenbar  mit  gröfserem  Gehalte  dieser 
Sorten  an  schwereren  Kohlenwasserstoffen,  bezieh,  im  russisch-kaukasi- 
schen Oel  mit  dem  Zurücktreten  der  Harzbestandtheile,  zusammenhängt. 
.Femer  wird  ersichtlich,  dafs  Entflammungspunkt  und  Refraction  nicht 
nur  nicht  parallel  laufen,  sondern  geradezu  in  umgekehrtem  Verhftlt- 
nifs  zu  einander  stehen  können,  wie  bei  dem  hannoverschen  und  el- 
sässer  Oel,  wo  dem  ersteren  mit  der  stärkeren  Refraction  der  nied- 
rigere Entflammungspunkt,  dem  letzteren  mit  der  schwächeren  Refraction 
der  erheblich  höhere  Entflammungspunkt  zukommt.  Fast  ein  gleichea 
Yerhältnifs  findet  statt  zwischen  galizischem  und  elsässer,  sowie  auch, 
und  zwar  in  noch  höherem  Grade,  zwischen  dem  hannoverschen  Oel 
und  dem  Oel  Nr.  5  der  vorletzten  Tabelle.  Damit  scheint  die  ganze 
Zusammenhangslosigkeit  zwischen  Refraction  und  der  durch  den  Ent- 
flainmungspunkt  ausgedrückten  FeuergefiShrlichkeit  der  Erdöle  zur  Ge- 
nüge nachgewiesen  zu  sein.  Aber  selbst  wenn  die  Refraction  in  irgend 
einem  regelmäfsigen  Yerhältnifs  zur  Entflammbarkeit  stände,  so  wäre 
nicht  einzusehen,  was  mit  einer  Bestimmungsmethode  gewonnen  sein 
soll,  welche  auf  den  Entflammungspunkt  nur  indirect  schliefsen  läfst 
Da  die  Refraction  den  einzelnen  Kohlenwasserstoffen  in  verschie- 
dener GrÖfse  zukommt,  so  kann  der  gefundene  Brechungsindez  doch 
immer  nur  das  Mittel  der  diesen  einzelnen  Bestandtheilen  entsprechen- 
den Brechungswinkel  sein  und  es  ergibt  sich  hieraus  schon,  dafs  aus 
dem  Brechungswinkel  einer  Erdölsorte  auch  nicht  einmal  ein  Schlufs 
auf  deren  Beschaffenheit  im  Allgemeinen  erlaubt  ist,  bezieh,  ein  auch 
nur  annäherqder  Anhalt  für  das  Mengenverhältnifs  leichter  und  schwerer 
flüchtiger  Bestandtheile,  ebenso  wenig  wie  bisher  aus  dem  specifischen 
Gewicht,  gewonnen  werden  kann.  Die  Abhängigkeit  der  Entzündlich- 
keit der  Erdölsorlen  vom  Siedepunkt  mufs  als  eine  durchaus  unregel- 
mäfsige  und  unzuverlässige  Beziehung  bezeichnet  werden,  da  die  oft 
nur  spuren  weisen  Antheile  der  die  Entflammbarkeit  bedingenden  naphta- 
artigen  Beimengungen  sich  der  Beobachtung  beim  Destilliren  entziehen. 
In  noch  höherem  Grade  gilt  dies  von  dem  specifischen  Gewicht 
Diese  Methode  zur  Beüriheilung  der  Feuergefährlichkeit  eines  Erdöles 
ist  bekanntlich  die  denkbar  unsicherste  und  unrichtigste,  da  sich  die 
heterogensten  Gemische  von  gleichem  speciflschem  Gewicht  mit  Leichtig- 
keit herstellen  lassen  und  es  doch  gerade  die  Aufgabe  der  Erdölunter- 
suqhung  ist,  die  in  neuerer  Zeit  bei  amerikanischen  Oelen  in  Folge 
Mischungsänderung  eingetretene  Verschlechterung  zu  erkennen.  Somit 
können  die  3  physikalischen  Eigenschaften:  Refraction,  specifisches 
Gewicht  und  Siedepunkt,  weder  jede  einzelne  für  sich,  noch  selbst 
alle  drei  im  Zusammenhang  genügende  Anhaltspunkte  für  die  Brauch- 
barkeit eines  Erdöles  geben. 
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Neues  Extractionsverfahren  für  Kupferkiese;  you 
Director  R.  Flechner. 

Anf  dem  Kupferwerke  Bal4o  bei  Czik-SzeDt-Domokos  in  Sieben- 
bürgen  tritt  ein  in  Qaarz  und  Chloritschiefer  eingelagerter  KupfefkieB 
haltiger  Schwefelkies  auf^  welcher  unter  750  östlich  einfalloid,  stellen- 
weise bis  70m  mftchtig^  eine  Streichungsausdehnnug  von  ungefUir  ^b^ 
aufweist  Dieser  Kies  ist  seit  mehr  als  80  Jahren  der  Gegenstand 
eines  zeitweise  sehr  schwunghaft  gewesenen  Bergbaubetriebes  und 
wird  daselbst  augenblicklich  ein  tieferer,  mit  ausgedehntem  reifem 
Erzadel  aufgeschlossener  Horizont  zum  Angriff  vorbereitet  Die  &ie 
sind  vollständig  frei  von  Antimon,  Wismuth,  Blei  und  Molybdfio  imd 
von  Arsen  finden  sich  nur  Spuren.  Es  war  daher  trotz  der  hoefast 
primitiven  Yerhüttungsmethode,  welche  bis  auf  den  heutigen  Tag  ge- 
handhabt wurde,  stets  eine  so  ausgezeichnete  Qualit&t  erzielbar,  dafs 
das  Baläner  Kupfer  sich  immer  des  vortrefflichsten  Rufes  erfreute. 

Im  Baläner  Erz  ist  Kupferkies  ausschliefslich  mit  Schwefelkies 
vergesellschaftet  und  findet  sich  Hagnetkies  nur  spurenweise.  Dieser 
Umstand  sowie  die  Abwesenheit  von  Kalksalzen  geben  diesem  Kfese 
die  Eigenschaft,  sich  schon  durch  die  atmosphärischen  Einwirkungen 
theilweise  zu  zersetzen  und  Yitriolsalze  zu  bilden.  Es  entfliefsen  des- 
halb sowohl  den  Orubenräumen,  als  auch  den  Haldaistllrzen  natQrliefae 
Cementwässer,  welche,  in  hölzernen  Rinnen  mit  Eisenabf&llen  ent- 
kupfert,  seit  etwa  20  Jahren  25  bis  30  Procent  der  Jahresproductioo 
entsprechend  ökonomisch  günstig  ausgebeutet  werden.  Die  Gruben- 
ausbeute  enthlüt  in  ihren  reichsten  Stufen  5  bis  8  Proc,  in  den  ftrm^en 
Bauwerken  unter  1  Proc  Kupfer  und  kann  im  Durchschnitt  mit  etwa 
2  bis  2,5  Proc  Kupfer  in  Betracht  gezogen  werden. 

Zum  mechanischen  Goncentriren  des  ärmeren  Hanwerkes  bestand 
durch  eine  Reihe  von  Jahren  eine  umfangreiche  Aufbereitungsanlage 
Die  leichte  Zersetzbarkeit  der  Kiese  einerseits  und  die  zähe  Beschaffen-         || 
heit  der  beigemengten  Bergart  andererseits  verhinderten  aber  die  Er-        7 
zielixng  eines  ökonomisch  günstigen  Resultates  und  die  Aufbereitnngs-         l 
producte  —  Schlieche  und  Graupen  —  hielten  trotz  bedeutender  Ar- 
beitskosten und  grofser  Metallverluste  nur  2  bis  2,5  Proc  Kupfer  und 
waren  in  jeder  Hinsicht  ein  zur .  Schmelzarbeit  sehr  unvortheilhaftes 
Rohmaterial.    Ueberdies  hatte  man  im  Laufe  der  letzten  10  Jahre  die 
Aufbereitungsanlagen,  wie  überhaupt  alle  Einrichtungen  des  Werkes, 
einem  erschreckenden  Verfall  preisgegeben  und  zwar  wohl  hauptsidH 
lieh  aus  dem  Grunde,  weil  mit  dem  Steigen  der  Kohlenpreise  und  Ar> 
beitslöhne  sich  die  bisherige  Zugutebringung   der  Erze  mittels  con- 
centrirender  Schmelzprocesse  allmählich   zu  einer  ökonomischen  Un- 
möglichkeit gestaltete  nnd  die  Ziffer  der  Einbufse  von  Jahr  zu  Jahr  stieg. 


Digitized  by 


Google 


Flechner'8  Eztractionsverfahren  fär  Kapferkiese.  483 

Mi€  Sohiufs  des  J.  1880^  als  ieh  die  Direction  des  Werkes  ttber- 
nahm,  stellte  eine  eiogebende  ökonomische  Berechnung  nur  die  Wahl, 
sofort  eine  entsprechende  Betriebsumgestaltung  durchzuführen,  oder  den 
Betrieb  für  immer  einzustellen,  und  gab  Veranlassung,  bis  zur  Fest- 
stellung einer  geeigneten  Hflttenarbeit  und  bis  zur  Vorbereitung  neuer 
Angriffe  in  der  Grube  (denn  auch  darin  war  in  den  letzten  10  Jahren 
jedes  fachmännische  Vorwärtsschreiten  unterblieben)  den  Erzabbau  zu 
unterbrechen  und  neben  ausschliefslieher  Ausbeutung  der  natürlichen 
Cementwässer  und  Verarbeitung  alter  Abfallprodncte  die  wünschens* 
werthe  Umgestaltung  im  Verh&Itnifs  der  zufliefsenden  Geldmittel  thun« 
liehst  durchzuführen.  Während  des  Winters  war  die  für  die  Baläner 
Erze  geeignetste  Extraotionsmethode  unter  BerttcksicAitigung  aller  ört- 
lichen Verhältnisse  von  mir  festgestellt  und  im  Sommer  1881  die  neue 
Htttteneinrichtung  mit  theilweiser  Benutzung  der  Gebäude  des  alten 
verfallenen  Aufbereitungswerkes  so  weit  hergestellt  worden,  dafs  noch 
in-  den  letzten  Monaten  des  Jahres  das  neue  Verfahren  in  den  Ver- 
hältnissen eines  normalen  Betriebes  erprobt  und  als  yoUständig  befrie- 
digend beurtheilt  werden  konnte.  Derzeit  ist  die  Arbeit  technisch  in 
normalem  Gang  und  entwickelt  sich  eben  nur  die  Gröfse  der  Bewegung 
in  dem  Verhältnifs,  als  die  inzwischen  fortschreitenden  Aufschlnfsbaue 
in  der  Grube  den  Erzangriff  yergröfsem.  Es  ist  hierdurch  die  Zugute- 
bringung  der  Baläner  Erze  wieder  in  ein  ökonomisch  günstiges  Ver- 
hältnifs getreten  und  dem  Werke  bei  seinem  Reichthum  an  aufge- 
schlossenep,  noch  unberührten  Erzen  eine  erfolgreiche  Zukunft  gesichert. 

Das  Verfahren  besteht  der  Hauptsache  nach  in  einem  sulfatisiren- 
den  Röstprocesse  und  ist,  wenn  auch  nicht  in  Betreff  seiner  metallurgi- 
schen Grundlage,  80  doch  in  der  Art  der  praktischen  Ausführung  und 
Handhabjing  vollständig  neu  und  meines  Wissens  noch  nirgends  vor- 
her praktisch  erprobt  worden.  Es  wird  das  Grubenhauwerk  vom  tauben 
Gestein  und  den  zu  armen  Geschicken  so  weit  geschieden,  dafs  es  in 
seiner  Gesammtheit  .einen  Durchschnittsgehalt  von  etwa  2  Proc  Kupfer 
trägt  Dieses  in  mifsgrofse  Stücke  zerschlagene  Rohmaterial  wird 
hierauf  in  offenen,  38  bis  40^  fassenden  Stadeln  —  wenige  Schritte 
vor  dem  Hauptförderstollen  der  Giflbe  —  in  gewöhnlicher  Weise  einer 
mäfsigen  Vorröstung  unterzogen,  wobei  ein  Brand  einschliefslich  Ein- 
und  Ausladen  12  bis  14  Tajge  in  Anspruch  nimmt  Es  sind  hierbei 
für  die  Stadelfüllung  von  40t  an  Brennstoff  lcbm^2  Scheitholz,  OcbmS 
Holzkohlen  und  an  Arbeitsleistung  6  Tagwerke  erforderlich.  Das  vor- 
geröstete Erz  wird  dann  mittels  Quetsche  und  Rollgang  zur  erforder- 
lichen Eorngröfse  zerkleinert  Die  Leistung  hierbei  zweimännisch  in 
12  Stunden  —  also  mit  2  Tagwerken  —  ist  14  bis  16t  Erz. 

Das  Quetschgut  rollt  unmittelbar  aus  den  Zerkleinerungsapparaten 
auf  den  Beizplatz,  wo  es,  nach  dem  Volumen  gemessen,  in  Mengen  von 
je  3001^  mit  Eisenvitriollauge  von  4  bis  6^  B.  zu  einer  mörtelartigen 
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Beschaffenheit  angertthrt,  in  grofsen  Haafen  von  15  bis  20 
geschaufelt,  einige  Tage  in  Rahe  gelassen  wird.  Die  zum  Beiseo  der 
Erzmehle  erforderliche  Eisenvitriollaage  fällt  als  Abfallprodad  der  Be- 
arbeitung in  grorsem  Ueberschufs  und  fliefst  dem  Beizplatz  ron  selbst 
zu.  2  Mann  können  in  12  Standen  8  bis  10^  beizen.  Das  gebeizte 
Material  wird  dann  mittels  eines  einfachen  Wassertonnenaafiuiges  in 
Rollhunden  den  Oasglühöfen  zugeführt. 

Es  sind  zwei  solche  Oasflammöfen  im  Betriebe,  welche,  von  einem 
gemeinschaftlichen  Oasgenerator  gespeist,  eine  gemeinschaftliche  Be- 
dienungsmannschaft Ton  4  Mann  benöthigen.  Die  Arbeitsheitle  der 
Oefen  haben  eine  Lttnge  von  6n>,5  und  eine  Breite  von  2b  oad  sind 
in  jedem  Ofen  9  Arbeitsöffnungen,  von  denen  4  die  Ecken  diagonal 
abschneiden,  znt  Bewegung  des  Röetgutes  in  entsprechender  gegen- 
seitiger Stellung  angebracht  Das  Röstgut  wird  darch  Sturzlöcher  im 
Ofengewölbe  auf  den  kältesten  Theil  des  Herdes  eingestürzt,  rftcJil 
feldweise  vor  und  fällt  am  heifsesten  Theil,  anmittelbar  bei  der  Bin- 
trittstelle  der  Oasflammeo  durch  Ausziehlöcher  in  zwei  bereit  stehende 
Eisenkästen  von  180^  Fassung.    Letztere  werden  mit  einer  einfachen 

2  räderigen  Hebelvorrichtung  gehoben,  auf  den  betreffenden  Lagoplati 
gefahren  und  durch  ein  leicht  zu  bewerkstelligendes  Kippen  ttiüeeii 
Es  gelangt  mit  jedem  Einstürzen  ein  Vormafs  von  SOOi^  in  deo  Ofen 
und  eine  ebenso  grofse  Menge  wird  jedesmal  ausgezogen. 

Am  Herde  liegen  gleichzeitig  1^^  in  ununterbrochen  fortrückender 
Bewegung  und  kommen  durchschnittlich  alle  1%  Stunden  0^^  znm 
Auszug.  Es  liegt  also  jede  Partie  6  Stunden  im  Ofen  und  gehen  in 
24  Stunden  9^  durch  das  Ofenpaar.  Auf  diese  9^  entfallen  8  Tagwerks- 
leistungen. Der  Oasgenerator  verbraucht,  da  nur  mit  .schwacher  Both- 
glut  gearbeitet  wird,  in  24  Standen  annähernd  3^^  Holzkohlen,  (Kbm^ 
Holz  und  bei  ^^  Kohlengestttbbe. 

Das  Olühproduct  wandert  im  abgekühlten  Zustande  mittels  des 
Wassertonnenaufeuges  in  Rollhnnden  zu  den  ExUractionskästen,  deren 
jeder  10  Yormafs,  d.  i.  3^  fafst  Zur  Auslaugung  sind  5  Profile  von 
je  5  eichenen  Holzkästen  vorhanden.  Der  Fassungsraum  eines  Holz- 
kastens beträgt  3<^m.  Diese  Kasteb  sind  in  jedem  Profil  so  über  und 
neben  einander  aufgestellt,  dafs  zu  oberst  ein  Kasten  zur  Aafhahme 
von  verdünnter  Eisenvitriollauge  oder  Waschwasser  zu  stehen  kommt, 
zu  beiden  Seiten  desselben  um  mehr  als  eine  Eastenhöhe  tiefer  je 
1  Kasten  zur  Aufnahme  des  vorbereiteten  Erzmehles,  zwischen  diesen 
wieder  entsprechend  tiefer  ein  Sammelkasten  zur  Kupferlauge  und  um 
eine  weitere  Kastenhöhe  tiefer  ein  Ausfällungskasten.  Die  5  Profile 
enthalten  demnach  10  Kasten  zur  Aufnahme  der  Erzmehle. 

Die  erste  Auflösungsflüssigkeit  (verdünnte  Eisenvitriollauge   von 

3  bis  40  B.  auf  30  bis  400  erwärmt)  wird  16  bis  18  Stunden  über  der 
Erzpost  stehen  gelassen  und  wiegt  bei  SOO^  Flüssigkeit  und  voraus- 
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gegangenem  richtigem  Olühprocefs  20  bis  W^  B.^  ist  von  stark  bläulich 
grüner  Farbe  und  enthält  im  Liter  250  bis  3008  Vitriolsalze.  Dieser 
ersten  Flüssigkeit  folgen  dann  9  bis  10  Wasch wässer«,  von  denen  das 
erste  6  bis  8  Stunden,  jedes  folgende  immer  kürzer  und  kürzer  über 
der  Erzpost  gelassen  wird,  so  dafs  einschliefslich  der  ersten  Auflösungs- 
flüssigkeit in  60  Stunden  an  5cbm  Flüssigkeit  die  3^0  Erze  durchlaufen. 
Da  nun  das  Aus-  und  Einladen  der  Erzpost  4  bis  6  Stunden  in  An- 
spruch nimmt  und  überdies  mit  dem  Wärmen  der  Flüssigkeiten  mit- 
unter Aufhaltungen  unvermeidlich  sind,  so  bleibt  jeder  Erzkasten 
durchschnittlich  3  Tage  mit  einer  Ladung  in  Anspruch  genommen  und 
würden  die  bezüglichen  10  Erzkästen  täglich  10^  Erze  bewältigen 
können« 

Bei  zu  starker  Olühung  der  Röstpost  ist  die  Lauge  völlig  frei  von 
Eisen  und  von  reiner  blauer  Farbe;  doch  ist  dann  im  letzten  Stadium 
des  Glühprocesses  fast  aller  Eisenvitriol  und  auch  ein  Theil  des  kurz 
vorher  gebildeten  Kupfervitrioles  wieder  zerstört  worden,  wodurch  also 
ein  entsprechender  Theil  des  Kupfergehaltes  als  unlöslich  im  Rückstand 
zurückbleibt;  bei  zu  schwacher  Glühung  wird  die  Lauge  überwiegend 
eisenhaltig,  erscheint  von  gelblich  grüner  Farbe  und  bleibt  dann  eben- 
falls ein  Theil  des  Eupfergehaltes  als  noch  nicht  zu  Kupfervitriol  um- 
gewandelt im  Rückstand  zurück. 

Der  eigentliche  metallurgische  Vorgang  dieses  Processes  bedarf 
wohl  keiner  weiteren  Erläuterung;  ebenso  ist  es  für  den  Fachmann 
selbstverständlich,  dafs  bei  Verschiedenheit  des  relativen  Verhältnisses 
zwischen  Schwefelkies  und  Kupferkies  im  Erz  der  Olühprocefs  ver- 
schieden geführt  werden  mufs,  dafs  femer  bei  kräftigerer  Flamme, 
deren  Regulirung  die  Gonstruction  der  bezüglichen  Gasöfen  vollkommen 
ermöglicht,  das  gleiche  Röstproduct  schneller  als  bei  schwacher  Flamme 
durch  den  Ofen  vorrücken  mufs  und  dafs  die  Schnelligkeit  des  Vor- 
rückens nicht  nur  durch  die  mögliche  Leistungsfähigkeit  des  Arbeiters, 
sondern  auch  durch  die  zu  dem  Verlauf  des  chemischen  Processes  er- 
forderliche Zeit  ihre  bestimmte  Grenze  findet.  Alle  diese  Einzelnheiten 
im  Röstprocesse,  ferner  in  der  Bewegung  und  Beschaffenheit  der  Aus- 
laugeflüssigkeiten,  sowie  in  Betreff  der  Korngröfse  des  Röstgutes  müssen 
an  der  Hand  chemischer  Analysen  für  jede  Erzsorte  systematisch  fest- 
gestellt werden  und  sind  daher  die  in  vorliegender  technischer  Mit- 
theilung angegebenen  Bewegungsziffem  nicht  von  allgemeiner  Gül- 
tigkeit 

Gehalt  an  Kalksalzen,  sowie  an  (zähen  Schlamm  bildenden)  Thon- 
erdeverbindungen,  ferner  an  Antimon,  Blei,  Molybdän,  Arsen  u.  dgl. 
beeinträchtigt  begreiflicher  Weise  den  Procefs  und  können  solche  Bei- 
mengungen unter  Umständen  die  vorliegende  Methode  ganz  unausführ- 
bar machen. 

Kehren  wir  nun  wieder  zu  dem  Betriebsvorgang  zurück.     Von 
Dingler's  polyt.  Journal  Bd.  S43  H.  6.  1882/1.  33 
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der  erhaltenen  Kupferlaage  wird  ein  Theil  im  Bindampfapparat  — 
Holskasten  von  1500^  Fassung  mit  Blei  ausgefüttert  and  mit  einer  6^ 
langen  Bleirohrschlange  versehen  —  concentrirt  and  in  entspreehendeB 
Erjstallisationsgef&rsen  in  bekannter  Weise  su  Kupfervitriol  verarbeitet. 
Der  überwiegend  gröfste  Theil  der  Lauge  aber  wird  mit  EiseoabfUleo 
und  Eisenschwamm  zu  Gementkupfer  ausgeftlit  Den  Dampf  Eur  Er- 
wärmung der  Flüssigkeiten  und  lum  Goncentriren  der  Laugen  liefert  ein 
kleiner  kupferner  Dampfkessel  von  2ci>m  Rauminhalt  mit  einem  Bremi- 
stoSSaufwand  von  2,6  bis  S^bm^  Holz  in  24  Stunden. 

Die  Bewegung  der  Flüssigkeiten  nach  abwftrts  durch  die  Hols- 
kastenprofile  geschieht  mittels  Abheben  durch  Kautschuksehliuche  oder, 
wie  bei  den  Erzkfisten,  mittels  Lüften  eines  im  Zwisdienbodeo  ange- 
brachten hölzernen  Bolzens. 

Die  entkupferte  Eisenvitriollauge  gelangt  zuletzt  in  einen  in  der 
Hüttensohle  eingesenkten  Sammelkasten,  von  wo  sie  mittels  Pumpe 
nach  einem  ganz  zu  oberst  aufgestellten  Sammelkasten  gehoben  und 
von  dort  theils  den  obersten  Kästen  der  Auslaugeprofile  ^  theils  dem 
Beizplatze,  theils,  wenn  Ueberschufs  vorhanden,  dem  Haldenplatze  der 
Grübe  zur  Unterstützung  der  natürlichen  Gementwasser  zufliefst.  Die 
Oesaipmtbewegung  der  Flüssigkeiten  bei  Ausiaugung  von  9^  täglich^ 
sowie  die  Entkupferung  der  Laugen  und  die  Kupfervitrioldaratellung 
einschliefslich  Kesselbedienung  versehen  4  Mann,  welche  sich  zu  zweien 
in  12  Stunden  ablösen. 

Das  aus  den  Fällungskästen  ausgezogene  Gementkupfer  enthält 
im  trockenen  Zustande  94  bis  96  Proc.  Kupfer,  2  bis  4  Proc  Bisen^ 
3  bis  4  Proc.  Silicate.  Dasselbe  wird  durch  ein  Sieb  geschlag^i,  in 
Blockformen  von  25i^  Gewicht  geprefst,  getrocknet  und  auf  Feinkupfer 
eingeschmolzen. 

Die  dermalige  Anlage  der  Extractionshütte  wurde  für  eine  Tagesprodue- 
tion  TOD  9t  Erze  mit  2  Proc.  Kupferaasbringen  entworfen  and  eingerichtet 
und  ergeben  sich  bei  normalem  Gang  des  gesammten  Apparates  bei  einem 
Arbeitsgrandlohn  von  1,50  M.,  einem  Brennstoffpreis  von  1^  M.  für  ichm 
Scheitholz,  2,80  M.  für  Icbm  Holzkohlen  and  1  M.  für  Icbm  Kohlengestfibbe 
folgende  ökonomische  Verhältnisse.  Kach  den  Ergebnissen  des  bisher  fertigen 
Theiles  der  neuen  Aofschlafsbaue  in  der  Grube  wird  sich  nach  Vollendung 
derselben  mit  Beröcksichtigang  der  Verwendung  von  mindestens  25  Procent 
der  Grabenth&tigkeit  zur  Fortsetzung  weiterer  Anfschlafsbaue  der  Selbstkosten- 
preis für  lOOlc  Erze  aaf  0,90  bis  1,00  U.  stellen.  Demnach  ist  für  lOQk  Ene 
zu  rechnen: 

Grabenkosten 1,00  11. 

Extractionsarbeit 

Arbeitslöhne:  Stadelröstung 2,0  Pf. 

Quetscharbeit 1,6 

Beizen d,0 

Glaharbeit  in  den  Oefen 14,6 

Transport  der  Erzmehle 5,8 

Bewegung  der  Flüssigkeiten 8,0 

Kebenauslagen 1,0  0,36  M- 
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Brennstoff  bei  der  6tadelrö8tnng 1,0  Pf. 

r,  Ofenarbeit 14,0 

„                Kesselheiznng 1,0  0,16  M. 

Es  kostet  mithin  bei  2k  Ausbringen  1^  Knpfer  in  der  Lange  .  0,76  M. 

Hierzu  kommt  für  AnsAllaneseisen 0,12 

Fär  Einschmelien  des  Cemen&npfers  zn  Feinkupfer  im  Maximum  0,06 

Mithin  unmittelbare  Selbstkosten  für  100k  Feinkupfer  ....  94,00  M. 

Im  Kupfervitriol,  sa  welcher  Waare  flbrigenB  aus  yerschiedeuen 
Granden  immer  nur  ein  kleiner  Theil  des  auszubeutenden  Kupfers 
Verwendung  finden  kann,  wird  1^  Kupfer  etwa  0,80  M.,  mithin  der 
Selbstkostenpreis  Yon  100^  Kupfervitriolwaare  (23  Proc.  Kupfergehalt) 
sammt  Verpackung  18  bis  20  M.  auf  der  Hütte  betragen. 

Das  Yorliegende  Verfahren  wird  sich  auch  ganz  gut  auf  Antimon 
haltige  Kupfererze  und  Fahlerze  anwenden  lassen,  wenn  dieselben 
mindestens  5  bis  8  Proc.  Kupfer  und  im  Uebrigen  eine  überwiegend 
quarzige  Bergart  enthalten.  Es  läfst  sich  in  diesem  Falle  nach  meinen 
Yor  mehreren  Jahren  am  Nickel  werke  Bchladming  mit  günstigem  Er- 
folge durchgeführten  Versuchen  Antimon  und  Arsen  durch  einen  redu- 
cirenden  Glühprocefs  bei  Zusatz  entsprechender  Mengen  Yon  Schwefel, 
Glaubersalz  und  Kohle  in  lösliche  Sulfosalze  binden,  welche  sich  dann 
mit  heifsem  Wasser  ausziehen  lassen.  Der  Rückstand  dieser  Auslaugung, 
welche  übrigens  auch  eine  leichte  Darstellung  und  Verwerthung  Yon 
Antimon  ermöglicht,  hält  dann  Kupfer  bezieh.  Silber  in  einer  Weise 
an  Schwefel  gebunden,  die  sich  zur  Yorliegenden  Methode  sehr  gut 
eignet  Silber  würde  hierbei  bei  entsprechender  Führung  des  Röst- 
processes  ziemlich  Yoilständig  in  Lösung  gehen,  wo  es  dann  mit  me- 
tallischem Kupfer  oder  Schwefelnatrium  auszuscheiden  wäre. 

Es  bleibt  übrigens  Sache  der  praktischen  Versuche,  die  Yorliegende 
Methode  den  bezüglichen  Erzsorten  anzupassen,  wo  dann  möglicher 
Weise  da  und  dort  ein  Yielleicht  weniger  Yollkommenes  Ausbringen 
durch  die  grofse  Einfachheit  und  Billigkeit  des  Verfahrens  mehr  als 
ausgeglichen  würde. 

Baiin,  Januar  1882. 


üntersuchnngsmethoden  fär  Sodafabriken. 

(Schluls  des  Berichtes  Seite  418  dieses  Bandes.) 

Zur  Bestimmung  von  dojppeli  koUemawen  nd>en  einfach  kohlensauren 
Alkalien  kann  man  wiederum  die  Chlorbariummethode  anwenden,  in- 
dem man  in  einer  Probe  die  Kohlensäure,  in  einer  anderen  die  Alka- 
linität  bestimmt  Diese  Methode  hat  jedoch  den  erwähnten  Einwurf 
gegen  sich,  dafs  nur  bei  sehr  Yorsichtigem  Arbeiten  Fehler  durch  den 
Einflufs  der  Laboratoriumskohlensäure  Yermieden  werden  können« 
Neuerdings  ist    Yon    Warder   das   Phenolphtaleltn    für    diesen   Zweck 
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empfohlen  worden,  da  es  mit  Bicarbonaten  farblos  wird;  aber  die 
hierauf  begründete  Methode  ist  eine  sehr  indirecte  und  scheint  wenig 
empfehlenswerth. 

Wenn  man  zu  einer  doppelt  kohlensaure  Salse  enthaltenden  Lörang 
eine  genügende  aber  bekannte  Menge  Ammoniak  setzt,  so  wird  alles 
Biearbonat  in  Monocarbonat  verwandelt  und  ein  gewisser  UebeFBchnllB 
von  freiem  Ammoniak  zurückbleiben.  Wenn  man  nun  einen  beliebi- 
gen Ueberschufs  von  Chlorbarium  zufQgt,  so  setzt  sich  alles  kohlen- 
saure Natron  und  kohlensaure  Ammoniak  mit  diesem  in  kohlensauren 
Baryt  und  Chlorammonium  bezieh.  Chlomatrium  um ;  es  verschwindet 
also  die  dem  kohlensauren  Ammoniak  zukommende  Alkalinitäi  nnd 
es  verbleibt  nur  noch  die  dem  Ueberschufs  von  freiem  Ammoniak 
zukommende.  Titrirt  man  dieses  und  zieht  die  gefundene  Menge  von 
der  anfangs  zugesetzten  ab,  so  entspricht  die  Differenz  der  ursprüng- 
lich vorhanden  gewesenen  Meoge  Biearbonat:  j;Na^C03+yNaHCO34- 
aNHg  -t-  (a?  -f-  t/)BaCl,  =  (2aj  -f-  j/)NaCl  +  y NH4CI  +  (x  +  y)  BaCOj  + 
(a-t/)NH3. 

Es  genügt  also ,  z.  B.  für  Bestimmung  von  beim  Carbonisiren  tod 
Soda- Rohlauge  gebildetem  Biearbonat,  ein  bestimmtes  Yolamen  der 
Lauge  in  einer  Flasche  mit  Marke  mit  einem  gewissen  Volumen  Halb- 
normal-Ammoniak und  dann  mit  Ueberschufs  von  Chlorbarium  so  Ter- 
setzen,  die  Flasche  bis  zur  Marke  aufoufüllen,  am  besten  mit  heifsem 
Wasser,  nach  dem  Absetzen  die  Hälfte  der  Flüssigkeit  herauszupipet- 
tiren  oder  durch  ein  trockenes  Filter  abzugiefsen,  mit  Normalsftore 
auszutitriren,  die  gefundene  Menge  verdoppelt  von  der  ursprünglicheo 
Menge  Ammoniak  abzuziehen  und  den  Rest  auf  NaHCOg  bezieh,  auf 
Kohlensäure  umzurechnen.  Wenn  man  diese  Methode  zur  Analjse 
von  Biearbonat  anwenden  will,  so  löst  man  eine  genügende  Menge 
desselben  in  kaltem  Wasser,  pipettirt  ein  gewisses  Volumen  tür  die 
Bestimmung  der  Bicarbonatkohlensäure  und  ein  anderes  zur  Bestim- 
mung des  Alkalis  heraus. 

Folgende  Beispiele  mögen  das  Verfahren  erläutern.  208  käafliches  doppelt 
kohlensaures  Natron  wurden  zu  11  aufgelöst  und  für  jede  Probe  Ö0<^  heraas- 
pipettirt.  Bei  alkalimetrischer  Bestimmung  erforderten  drei  Probeii  Jedesmal 
genau  12oc,l  Normalsalzsäare.  entsprechend  08^751  Na<^.  Ferner  wurden 
je  50<^  versetzt  mit  öOcc  eines  Ammoniaks,  von  dem  je  öO^c  =  24cc,3  Normal - 
Salzsäure  waren,  dann  mit  Ueberschufs  von  Chlorbarium,  davon  die  Hälfte 
(klar  filtrirt)  mit  Normalsalzsäure  austitrirt,  und  erforderten  im  Mittel  6cc^. 
Dies  mufs  verdoppelt  werden  =  12co^5  and  gibt,  abgezogen  von  den  24cc^ 
NormalflüBsigkeit,  denen  das  zuerst  zugesetzte  Ammoniak  gleichwerthig  war^ 
llcc,8,  welche,  mit  22  multiplicirt,  die  Bicarbonatkohlensäure  =  06,^596 
ergeben.  Da  nun  die  zuerst  gefundenen  12cc,l  x  22  =  08,2662  sind,  so 
betritt  der  Gresammtoehalt  an  CO^  =  08,5258.  Es  waren  also  vorhanden  aa 
NaHCOa  =  11,8  X  84  =  08,9912  und  an  Na^COg  =  0,3  X  53  =  0s,015a 
Wenn  es  nur  auf  das  Verhältnifs  zwischen  Mono  •  und  Biearbonat  ankonunt, 
so  kann  man  dieses  direct  aus  den  Zahlen  12,1  und  11,8  beredinen.  Die 
Gesammtkohlensäure  mufs  =:  12,1  •{-  11,8  =  23,9  sein,  während  die  Bicar- 
bonatkohlensäure =  11,8  ist. 
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Die  befite  Methode  zur  Betimimung  des  OesammUchnoefeU  in  Soda- 
Rohlaugen  ist  die  Oxydation  sämiQtlieher  Schwefelverbindungen  zu 
Schwefelsäure  und  Fällung  der  letzteren  mit  Chlorbarium.  Die  Oxy- 
dation geschieht  entweder  durch  Bromwasser,  oder  durch  concentrirte 
Ghlorkalklösung.  In  beiden  Fällen  setzt  man  so  viel  zu,  dafs  beim 
Ansäuern  sofort  Brom  bezieh.  Chlor  ausgeschieden  wird;  bei  Brom 
genügt  auf  10^  Rohlauge  etwa  5cc  gutes  Bromwasser,  kalt  zugesetzt, 
worauf  man  ansäuert  und  mit  BaCl^  ausfällt.  Bromwasser  und  Chlor- 
kalklösung  sind  gleich  gut  anwendbar.  Die  Resultate  stimmen  YöUig 
genOgend  unter  einander  und  es  ist  auch  die  eine  Methode  ganz  so 
bequem  als  die  andere. 

Zur  Bestimmung  von  Ferrocyankalium  in  Sodor  und  Pötasche'Rch' 
laugen  wird  in  den  englischen  Fabriken  die  Methode  von  Hurter  (1880 
237  311)  angewendet.  Lunge  (1880  237  312)  hat  als  Controlmethode 
für  bestimmte  Zwecke  empfohlen,  das  Schwefeleisen  durch  Carboni- 
siren  zu  entfernen,  das  FUtrat  einzudampfen  und  zu  gltthen  und  im 
Rückstand  das  Eisen  zu  bestimmen.  Endlich  wurde  in  der  Com- 
mission  als  die  in  Deutschland  übliche  Methode  angefahrt:  Fällen  als 
Berlinerblau  und  Titriren  desselben  mit  Chamäleon  (nach  de  Haan). 
Bei  der  Prüfung  dieser  drei  Methoden  erwies  sich  die  von  Lunge  vor- 
geschlagene Methode  als  wenig  brauchbar,  weil  die  Zerstörung  alles 
Ferrocyannatriums  durch  Glühen  des  eingetrockneten  Salzrückstandes 
gar  zu  schwierig  und  langwierig,  ja  in  der  Platinschale  über  dem 
Bunsenbrenner  kaum  auszuführen  war.  Es  schien  um  so  weniger 
nöthig,  diese  Methode  weiter  zu  verfolgen,  als  sie  viel  zu  umständlich 
filr  die  gewöhnliche  Arbeit  ist  und  von  vom  herein  nur  zu  einer  Con- 
trole  der  anderen  Methoden  bestimmt  war,  welche  eben  jetzt  ein  Air 
alle  Mal  durch  die  folgende  Untersuchung  gegeben  wird. 

Die  Chamäleonmethode  wurde  folgendermafsen  ausgeführt  Zu 
der  mit  Salzsäure  angesäuerten  Lösung  der  Lauge  wurde  ein  Ueber- 
schnfs  von  Eisenchlorid  gesetzt  und  gut  umgerührt,  wobei  das  Berliner- 
blau sich  gut  in  Flocken  zusammenballt  und  absetzt  Man  filtrirt  und 
wäscht  sorgf&ltig  aus,  bis  im  Waschwasser  kein  Chlor  mehr  nachzu- 
weisen ist  Dann  übeipefst  man  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  mit 
Natronlauge,  bis  alles  Berlinerblau  in  Eisenoxyd  und  Ferrocyannatrium 
umgesetzt  ist,  und  wäscht  wiederum  sehr  sorgfältig  bis  zum  Ver- 
schwinden aller  alkalischen  Reaction  aus.  Filtrat  und  Waschwässer 
werden  gesammelt,  angesäuert  und  mit  Zehntelnormal-Chamäleon  aus- 
titrirt,  bis  die  Flüssigkeit  einen  deutlich  gelbrothen  Stich  angenommen 
hat  Wenn  man  gut  ansäuert  und  das  Chamäleon  langsam  zusetzt, 
so  ist  die  Reaction  sehr  scharf  und  deutlich  bis  auf  einen  Tropfen 
genau  zu  erkennen  und  von  keiner  Nebenfarbe  beeinflufst;  bei  raschem 
Titriren  dagegen—  auch  in  zu  concentrirten  Lösungen  —  wird  die  Lösung 
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leicht  grün  und  die  Besiütale  fallen  dann  nicht  genau  aus.  Für  die 
meisten  Gontrol versuche  wurde  übrigens,  weil  bei  reinem  BluÜaugai- 
salz  ganz  unnöthig,  die  Fällung  als  Berlinerblau  unterlassen  und  direct 
mit  Chamäleon  titrirt 

Die  Eupfervitriolmethode  wurde  auf  Vorschlag  von  Schäppi  etwas 
abweichend  von  Hurter^B  Yorschrifi  ausgeführt,  weil  bei  einer  gröfeeren 
Anzahl  von  Yorversuchen  die  Zerstörung  des  Debersohusses  von  Chlor 
nach  der  Oxydation  sich  sehr  lästig  zeigte,  ungenauere  Besultate  eigab 
und  sogar  hin  und  wieder  zu  groben  Fehlern  führte.  Man  wendet 
also  lieber  gar  keinen  Ueberschufs  von  Chlorkalk  an,  sondern  Ififat 
aus  einer  Bürette  verdünnte  Chlorkalklösung  (5  bis  lOe  im  Liter)  in 
die  angesäuerte  Lauge  einfliefsen,  bis  ein  Tropfen  der  Lösung  einen 
Tropfen  Eisenchlorid  nicht  mehr  bläut,  also  alles  Cyan  als  Ferrid- 
cyanalkali  vorhanden  ist.  Sollte  man  fürchten,  durch  das  Tröpfeln 
zu  viel  Flüssigkeit  verbraucht  zu  haben,  so  betrachtet  man  den  ersten 
Versuch  nur  als  eine  Annäherung  und  macht  einen  zweiten,  welcher 
in  1  Minute  und  mit  Verlust  von  wenigen  Tropfen  anzustellen  isi. 
Die  Menge  der  verbrauchten  Chlorkalklösung  ist  gleichgültig.  Man 
läfst  nun  eine  Lösung  von  128,47  Kupfervitriol  im  Liter  aus  einer 
Bürette  einfliefsen ,  bis  ein  Tropfen  des  Gemisches  mit  einem  Tropfen 
reiner  Eisenvitriollösung  weder  blau,  noch  grau,  sondern  roth  wird. 
Dies  kommt  daher,  dafs  das  zuerst  entstandene  Ferridcyankupfo', 
wenn  kein  Ferrocyanalkali  mehr  vorhanden  ist,  welches  auf  den  Eisen- 
vitriol wirken  kann ,  durch  diesen  letzteren  zu  rothem  Ferrocyankupfer 
reducirt  wird.  Man  mufs  dabei  die  erste  merkliche  Böthung  als  End- 
reaction  betrachten;  bei  weiterem  Zusatz  von  Kupfersulfat  wird  die 
Böthung  noch  deutlicher,  geht  aber  nach  sehr  kurzer  Zeit  in  Oraa 
zurück.  Wenn  man  zweifelt,  dafs  in  der  Lauge  genügend  Eisen  zur 
Bildung  von  Ferrocyankalium  vorhanden  sei,  so  kann  man  vor  dem 
Zusatz  der  Chlorkalklösung  einige  Tropfen  Eisenvitriollösung  zusetzen. 

Es  ist  zu  berücksichtigen,  dafs  das  Eisenchlorid,  namentlich  in 
verdünnterer  Lösung,  bei  längerem  Stehen  leicht  Chlorür  haltig  wird 
und  deshalb  vor  dem  Gebrauche  mit  einem  Tropfen  frisch  bereiteter 
Ferridcyankaliumlösung  geprüft  werden  mufs.  Jeder  Versuch  mit  der 
Berlinerblaumethode  dauert  3  bis  4  Stunden,  mit  der  Kupfermethode 
höchstens  %  Stunde.  Die  Chamäleonmethode  erwies  sich  bei  allen 
Concentrationen  als  hinreichend  genau,  aber  auch  die  Kupfermethode, 
wenigstens  in  der  angewendeten  Modification ,  ist  hinlänglich  scharf. 
Die  etwas  stärkeren  Abweichungen  bei  höheren  Concentrationen  haben 
wenig  zu  sagen,  da  viel  Cyan  Verbindungen  in  Soda-  und  Potasche- 
laugen  nie  vorkommen.  Bei  so  starken  Laugen  wäre  aber  die  Cha- 
mäleonmethode  in  der  praktisch  allein  brauchbaren  Gestalt,  nämlich 
nach  Fällung  als  Berlinerblau,  noch  weniger  genau,  weil  das  Auswaschen 
schon  zu  viel  Schwierigkeit  macht.    Da  mithin  die  Chamäleonmethode 
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Yor  der  Kupfermethode  keinen  Vorzug,  wohl  aber  den  Nachtheil  eines 
6  bis  8 mal  gröfseren  Zeitaufwandes  besitzt,  so  ist  unbedingt  für  den 
gewöhnlichen  Gebrauch  die  HtiHer'sche  Kupfervitriolmethode  mit  der 
oben  beschriebenen  Modification  ^  zu  empfehlen,  wobei  es  ja  nicht  aus- 
geschlossen bleibt,  dafs  man  in  zweifelhaften  oder  besonders  wichtigen 
Fällen  die  GhamSleonmethode  daneben  gebraucht 

Zur  Prttfung  der  Frage,  ob  das  Titriren  von  calcinirter  Soda  mit 
oder  okne  Füiriren  geschehen  soll,  wurde  calcinirte  Soda  in  Wasser 
gelöst  und  davon  4  Proben  nach  dem  Umsehtttteln  noch  trttb,  4  da- 
gegen nach  dem  Filtriren  titrirt  Das  Resultat  war,  dafs  bei  den 
unfiltrirten  Proben  O^fib  mehr  Normalsäure  gebraucht  wurden,  was 
einem  Mehrgehalt  an  0,25  Proc.  Na^COs  entsprechen  würde.  Der 
Unterschied  ist  sehr  unbedeutend,  richtiger  ist  natürlich  das  Resultat 
der  filtrirten  Proben.  Lunge  empfiehlt,  in  allen  Fällen  Soda  so  zu 
titriren,  dafs  man  eine  gröfsere  Menge  derselben,  am  besten  gerade 
53e,  zu  1^  auflöst,  die  Lösung  absetzen  läfst,  für  jede  Titrirung  50<^c 
der  klaren  Lösung  herausnimmt  und  kalt  mit  Methylorange  titrirt;  die 
verbrauchte  Zahl  von  üubikcentimeter  der  Normaisäure,  multiplicirt 
mit  2,  gibt  direct  die  Procentigkeit  von  kohlensaurem  Natrium  an. 

Zur  Bestimmung  des  löslichen  Natrons  im  Sodarückstand  hat  Ver- 
fasser empfohlen,  die  durch  Schütteln  von  Sodarückstand  mit  viel 
lauem  Wasser  gewonnene  Lösung  mit  Zusatz  von  etwas  Ammonium- 
carbonat,  um  die  Kalksalze  zu  zersetzen,  zur  Trockne  zu  verdampfen, 
bis  zur  Verflüchtigung  der  Ammoniaksalze  zu  erhitzen ,  aufzulösen,  zu 
filtriren  und  zu  titriren.  In  der  Gommissionssitzung  war  eingeworfen 
worden,  dafs  dieses  Verfahren  unnöthig  umständlich  sei,  und  dafs 
einfaches  Titriren  der  ersten  Lösung  genüge.  Bezügliche  Versuche 
zeigten  aber,  dafs  directes  Titriren  der  Lösung  mit  Säure  im  Kochen 
und  Rücktitriren  ganz  unbrauchbare  und  unter  einander  sehr  abwei- 
chende Resultate  gibt  Die  Abweichungen  stammen  daher,  dafs  die 
Salzsäure  beim  Kochen  die  schwefligsaureo  und  unterschwefligsanren 
Salze  mehr  oder  weniger  zersetzt  Kaltes  Titriren  mit  Lackmuspapier 
(wobei  nur  Carbonate  und  Sulfide  zersetzt  werden)  gibt  ganz  constante 
Resultate;  aber  diese  sind  keineswegs  ein  Ausdruck  für  das  in  Lösung 
befindliche  Natron,  da  auch  eine  Menge  Schwefelcalcium  in  Lösung 
geht    Es  ist  also   die  Methode  mit  Ammoniumcarbonat  die  einzige 


1  Schäppi  hat  inzwischen  gefunden,  dafs  die  von  ihm  bei  obigen  Ver- 
auchen  angewendete  Abänderang  sich  für  rohe  Laugen  nicht  bewährt  hat. 
Die  Oxydation  der  Schwefelverbindungen  durch  Zusatz  von  verdünnter  Chlor- 
kalklösung  aus  der  Bürette  dauert  oft  zu  lange,  yerursacht  viel  Verlast  durch 
Tüpfeln  und  es  kann  auch  Qrünwerden  durch  Zersetzung  von  Ferrocyan- 
wasserstoffsänre  eintreten.  Er  ist  daher  auf  die  ursprüngliche  jETurter'sche 
Methode  zurückgekommen. 
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für  diesen  Zweck  brauchbare  und  mafs  trots  ihrer  gröfsereo  Doiflliiid* 
iichkeit  beibehalten  werden« 

Die  Beatimmiung  von  urdöriichem  Natron  wird  in  Sodafabriken  nieht 
oft  ausgeführt)  kann  aber  wünschenswerth  werden  für  den  Gesammt- 
gehalt  an  Natron  im  Sodarflckstand  und  für  das  im  Kaikschlamm  vom 
Kaustioiren  bleibende.  Namentlich  für  den  letateren  Zweck  sind  Ter- 
schiedene  Methoden  vorgeschlagen,  welche  einer  sehr  eingehendeD 
Prüfung  unterworfen  wurden;  das  Resultat,  weil  meist  negativ,  ist 
kurz  zusammensufassen.  Jurisch  suspendirt  den  Rückstand  in  Wasser, 
sftttigt  mit  Kohlensfture,  erhitzt  dann  zum  Sieden  und  leitet  noch  ein- 
mal 10  Minuten  lang  im  Kochen  Kohlensäure  ein;  dabei  soll  aller 
Kalk  gefällt  und  alle  Soda  gelöst  werden.  Man  flltrirt  heifs  und  titriii 
mit  Normalsäure.  Diese  Methode  ist  nur  für  Kalkschlamm  bestioimt; 
sie  wurde  oftmals  und  unter  möglichst  gleichbleibenden  Yersudiabe- 
dingungen  ausgeführt,  aber  die  Resultate  wichen  sehr  stark  ymi  dn- 
ander  ab  und  liefsen  die  Methode  als  wenig  brauchbar  erseheinen. 

Ein  Verfahren  ist  in  Lunge^s  Sodorlndustrie^  Bd.  2  8.  422  angegeben, 
welches  mit  kleinen  Abänderungen  auch  für  Kalkrttckstand  anwendbar 
sein  sollte.  Man  schliefst  durch  Erhitzen  mit  nicht  ganz  concentriiter 
Schwefelsäure  auf,  fällt  die  Schwefelsäure  durch  Barjtlösung,  ver- 
dünnt auf  200CC,  Bitrirt  davon  IQcc  ab,  fällt  im  Filtrat  den  Baiyt 
durch  Einleiten  von  Kohlensäure,  kocht,  flltrirt  und  titrirt  im  Filtrat 
die  Soda.  Schäppi  stellte  mit  dieser  Methode  eine  grofse  Reihe  von 
Versuchen  an ,  konnte  aber  nur  so  wenige  übereinstimmende  Resultate 
erhalten,  dafs  er  diese  seltene  Uebereinstimmung  dem  Zufall  zuschrei- 
ben zu  müssen  glaubt  Auch  nach  langem  Kochen  des  Kalkschlammes 
mit  Schwefelsäure  entwickelte  sich  noch  langsam  Kohlensäure;  der 
gebildete  Gjps  scheint  den  Oay-Lussit  zu  umhüllen  und  vor  der  Zer- 
setzung zu  schützen.  Wenn  man  einen  sehr  grofsen  UebersohuTs  von 
Schwefelsäure  anwendet  und  lange  oder  hoch  genug  erhitzt,  so  kann 
man  gewifs  zum  Ziele  kommen,  und  für  Sodarückstand  kann  man 
daher  dieses  Verfahren  immer  noch  für  das  beste  halten,  um  so 
mehr,  als  es  sich  hier  um  Aufschliefsung  von  Silicaten  u.  dgl.  han- 
delt Für  Kalkschlamm  dagegen  wäre  das  folgende  Verfahren  vor- 
zuziehen. Man  löst  in  Salzsäure,  übersättigt  mit  Ammoniak,  flltrirt 
Thonerde  und  Eisenoxyd  ab,  fällt  den  Kalk  als  Oxalat,  verdünnt 
auf  500CC,  läfst  24  Stunden  stehen,  giefst  250cc  durch  ein  trockenes 
Filter,  dampft  ein,  glüht,  versetzt  mit  ein  wenig  Schwefelsäure,  raucht 
den  Ueberschufs  ab,  glüht  wieder  und  wägt  Wenn,  wie  sehr 
häufig,  Magnesia  gar  nicht  oder  nur  spurenweise  vorhanden  ist,  so 
stellt  der  Rückstand  sofort  alles  Natrium  als  Na^S04  vor.  Ist  aber 
Magnesia  zugegen,  so  löst  man  den  Rückstand  nach  dem  Wägen 
auf,  bestimmt  die  Magnesia  als  Ammoniumphosphat  und  zieht  ihre 
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Menge  von  derjenigen  des  Natrons  ab.  Diese  Methode  ist  zwar  ziem- 
lich langwierig,  ist  aber  die  einzige ,  welche  constante  Resnltate  er- 
gibt, und  da  man  überhaupt  solche  Bestimmungen  nur  selten  ausfahrt, 
doch  empfehlenswerth. 

Braunsteinanaiyie.  Von  den  verschiedenen  Methoden  für  diesen 
Zweck  werden  nur  zwei  in  ausgedehntem  Mafse  in  den  Fabriken  an- 
gewendet, nftmlich  diejenige  von  Fresenius  und  Will  und  die  Eisen- 
methode. Die  £uruen''sche  Methode  wird  weniger  benutzt,  da  man 
nur  sehr  wenig  Substanz  nehmen  kann  und  leicht  Fehler  durch  Zer- 
setzung der  Jodwasserstoffsäure  in  der  Vorlage  eintreten.  Fresenius 
selbst  bedient  sich  nicht  mehr  der  ursprünglichen  Methode  (Bestim- 
mung des  Gewichtsverlustes  beim  Erhitzen  mit  Oxalsäure),  sondern 
fängt  die  Kohlensäure  in  gewogenen  Natronkalkröhren  auf. 

Der  Oxalsäuremeihode  ist  der  Vorwurf  gemacht  worden,  dafs  sie 
ungenaue  Resultate  ergebe,  wenn  der  Braunstein  magnetisches  Eisen- 
oxyd (Fe304)  enthält,  welches  bei  der  Anwendung  des  Braunsteins, 
und  auch  bei  allen  anderen  Anal jsirmethoden ,  in  Sesquioxyd  über- 
geht, bei  der  Oxalsäuremethode  dagegen  unberücksichtigt  bleibe.  Dieser 
Vorwurf  ist  allerdings  als  unbegründet  nachgewiesen  worden  (vgl. 
Sodorlndustrie  ^  Bd.  2  8.  731),  aber  die  Vorzüge  der  Eisenmethode 
stellten  sich  als  so  grofs  heraus,  dafs  seit  dem  J.  1869  der  Verein 
englischer  Sodafabrikanten  dieselbe  als  allein  mafsgebend  anerkannt 
und  auch  aufserhalb  England  diese  Methode  sich  sehr  weit  verbreitet 
hat  Namentlich  in  der  Abänderung^  welche  in  Lunge^s  Soda-Industrie^ 
Bd.  2  S.  734  beschrieben,  ist  die  Methode  ungemein  bequem.  Man 
bedient  sich  hierbei  einer  sehr  stark  sauren  Eisenvitriollösung,  deren 
Titer  während  des  Versuches  selbst  gegen  Chamäleon  festgestellt  wird, 
zur  Reduction  des  Braunsteins.  Verfasser  glaubt  um  so  weniger  aus- 
führlich hierauf  eingehen  zu  sollen,  als  die  Commission  sich  mit  der 
Einführung  der  Eisenmethode  als  mafsgebend  einverstanden  erklärte^ 
aber  den  Wunsch  aussprach,  sich  mit  Fresenius  darüber  zu  verständi- 
gen, ob  diese  Methode  nicht  auch  für  die  Verkäufer  von  deutschem 
Braunstein  eingeführt  werden  könnte.  Die  letzteren  können  es  freilich 
nicht  beanspruchen,  hierin  den  Ausschlag  zu  geben,  seitdem  ihr  Pro- 
duct  so  sehr  gegenüber  dem  spanischen  zurückgetreten  ist. 

Nach  betreffender  Mittheüung  von  Frestnitu  ist  ihm  die  Eisenmethode 
nicht  80  genau  bekannt  wie  die  beiden  allein  von  ihm  für  gültige  Analysen 
angewendeten,  nämlich  die  Zersetzung  mit  ozalsanrem  Natrium  und  Schwefel- 
säure mit  Anffangung  der  Kohlensäure  in  gewogenen  Natronkalkröhren  und 
die  Bunsen*Bche  Methode.  £r  hat  zwei  Herren  mit  der  Prüfang  der  Pattin - 
son*schen  Methode  (darunter  versteht  Fresenius  die  von  Lewl  und  PoggiaU 
vorgeschlagene,  von  Pativnson  abgeänderte  Eisenmethode)  betraut  und  diese 
hätten  folgende  Erfahrungen  gemacht:  1)  Der  Eisendraht  ist  nicht  stets  von 
gleichem  Eisengehalt,  was  auf  das  Resultat  von  merklichem  EinfluDB  sein  kann. 
2)  Der  Braunstein  schliefst  sich  oft  erst  nach  längerer  Einwirkung  ganz  voll- 
ständig auf.    3)  Wenn  zwei  verschiedene  Analytiker  den  Titcr  der  Chamäleon- 
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lösang  stelleD,  werden  sie  nur  selten  gana  ftbereinsümmende  Resultate  er- 
halten. 4)  Die  Titrirung  des  Restes  des  schwefelsauren  EisenooLydiüs  in  der 
yiel  schwefelsaures  Manganoxydul  enthaltenden  Flüssigkeit  yoUzieht  ddi  nicht 
so  glatt  als  in  einer  kein  oder  wenig  Hangan  enthaltenden  Lösang  <,  wie  bbsd 
dies  an  der  häufig  eintretenden  Braunfärbung  der  Lösang  gegen  Ende  des 
Titrirens  bemerken  kann.  5)  Bei  der  yon  Lu^e  selbst  (8oda-Iwhuirie^  Bd.  2 
S.  735)  empfohlenen  Art  der  Ausführung  —  Verwendung  einer  sauren  Löanng 
von  schwefelsaurem  Bisenozydul  —  fällt  die  Bemerkung  1  weg;  die  anderen 
behalten  ihre  Geltung. 

Lunge  erwiedert  hierauf:  da£B  die  Bemerkung  1  ganx  wegfällt,  wenn 
man  nicht  nach  der  in  Fresenius'  QuanHiativer  Äncdyse^  Bd.  2  S.  387  gans 
kurz  beschriebenen  älteren  Eisenmethode,  sondern  nadi  der  vom  VerlaMer 
yorgeschlagenen  Methode  arbeitet,  was  yon  Fresenius  selbst  anerkannt  wird; 
Niemand,  der  einmal  nach  der  letzteren  Methode  gearbeitet  hat  (welche  der 
Weldon-Schlamm-Titrirung  entlehnt  ist),  wird  zu  der  ungemein  yiel  unbe- 
quemeren und  längeren  Auflösung  yon  stets  frischem  Eisendraht  snrnck- 
kehren.  Bemerkang  2  ist  richtig,  aber  doch  yon  wenig  Gewicht.  Es  kommt 
nicht  yiel  darauf  an,  ob  die  Anfschliefsung  Vi  oder  %  Stunde  dauert;  das 
Resultat  der  Analyse  wird  dadurch  nicht  im  Mindesten  beeinflufst,  da  ohne- 
hin keine  Luft  in  den  Apparat  eintreten  darf.  Dazu  tritt  femer  noch  derselbe 
Umstand,  d.  i.  die  schwierige  Anfschliefsung  mancher  Braunsteine,  bei  der 
Ozalsäuremethode  ein,  wo  er  aber  nicht  gleichgültig  ist,  weil  in  Folge  der 
längeren  und  stärkeren  Erwärmung  möglicherweise  Wasserdampf  unabaorbirt 
entweichen  kann.  Soweit  also  diese  Bemerkung  galtig  ist,  kehrt  sie  ihre 
Spitze  gerade  gegen  die  Ozalsäuremethode. 

Wenn  man  Bemerkung  3  als  gültig  anerkennen  sollte,  so  mülsten  sämmt- 
liehe  mit  Chamäleon  ausgeführte  Bestimmungen,  deren  Zahl  doch  täglich 
gewils  yiele  Tausende  beträgt,  als  ungenau  zu  yerwerfen  sein.  Ea  wärde 
dies  eine  wirkliche  Revolution  in  viden  Zweigen  der  metallurgischen  nnd 
anderweitigen  technischen  Analyse  hervorrufen,  üebrigens  wird  gerade  dieser 
Einwurf  durch  die  unten  zu  beschreibenden  Versuche  gründlichst  widerlegt. 

Auch  bei  dem  Einwurf  Nr.  4  ist  übersehen,  dafs  täglich  Hunderte  yon 
Bestimmungen  gemacht  werden,  welche  sie  widerlegen,  nämlich  dieTitrirun- 
gen  yon  Weldon-Schlamm ,  um  ganz  abzusehen  von  so  vielen  anderen  Fällen. 
Es  ist  jenen  Assistenten  eben  passlrt,  was  bei  Anfängern  im  Weldon-Prooels 
häufig  eintritt,  dafs  sie  mit  nicht  genug  yerdünnten,  zu  wenig  sauren  nnd 
zu  warmen  Flüssigkeiten  gearbeitet  haben  (yffl.  1881  842  371).  Alsdann 
stellt  sich  allerdings  eine  Bräunung  der  Flüssigkeit  gegen  Ende  des  Titrirens 
ein,  welche  aber  zuletzt  wieder  verschwindet  und  dem  klaren  Rosa  des  Cha- 
mäleons Platz  macht  Das  Endresultat  ist  ebenso  eenau,  wie  wenn  keine 
Bräunung  eingetreten  wäre,  die  man  übrigens  durch  Verdünnung ,  Säurezusatz 
und  Abkühlen  vor  Zusatz  des  Chamäleons  leicht  vermeiden  kann,  was  immer- 
hin wünschenswerth  ist 

Es  ist  hierbei  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dafs  nach  CL  Zimmermann 
(1881  848  391)  die  Anwesenheit  von  Mangansulfat  bei  der  Chamäleon* 
titrirung  nicht  nur  nichts  schadet,  sondern  sogar  den  schädlichen  Einflnls 
selbst  grofser  Mengen  von  etwa  vorhandener  Salzsäure  völlig  aufhebt  Hier- 
durch wird  beiläufig  auch  der  Vorwurf  vollständig  widerlegt,  dafs  bei  der 
Titrirung  von  Weldon-Schlamm  nach  der  von  Lunge  beschriebenen  Methode 
das  in  grofser  Menge  vorhandene  Chlorcalcium  störend  einwirkt  —  ein  Vorwurf, 
den  er  schon  früher  durch  die  völlige  Uebereinstimmung  seiner  Resultate  mit 
denen  der  von  Weldon  selbst  angewendeten  Bichromatmethode  und  der  Bun- 
sen'schen  Methode  als  unbegründet  nachgewiesen  hat  (vgl.  1880  835  300) 
und  welcher  jetzt  wohl  endgültig  als  widerlegt  betrachtet  werden  darf. 

Es  wurde  nirn  eine  Anzahl  BraunsteinbestininiuDgen  auagefthit, 
nach  deren  Resaltaten  man  die  Eisenmethode  als  eine  der  beeten, 
sicheraten  und  am  meisten  UebereinstimmuDg  verbürgenden  der  ana- 
lytischen Chemie  wird  anerkennen  müsseo.    Dafs  Fresennis  an  seme 
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eigene  Methode  keine  höheren  Ansprüche  stellt,  geht  daraus  hervor, 
dafs  er  Abweichungen  von  0,2  Proc.  für  zulässig  hält  Lunge  glaubt 
aber  die  Eisenmethode  nicht  nur  als  gleichberechtigt  mit  der  Oxal- 
säuremethode  hinstellen,  sondern  ihre  Annahme  als  mafsgebend  für 
die  deutsche  Sodafabrikation  vorschlugen  zu  sollen,  und  zwar  aus 
folgenden  Gründen:  1)  8ie  ist  in  Vs  ^^'  V4  ^^^  Z,eii^  welche  die 
Oxalsäuremethode  beansprucht^  auszuführen.  2)  Man  vermeidet  die 
Ungenauigkeit ,  die  beim  mehrfachen  Wägen  von  gröfseren  Glasappa- 
raten nicht  zu  vermeiden  ist  und  die  ja  z.  B.  die  oi^anische  Elemen- 
taranaljse  keineswegs  als  eine  der  genauesten  analytischen  Methoden 
erscheinen  läfst.  3)  Man  ist  unabhängig  von  den  Fehlern ,  welche  bei 
der  Oxalsäuremethode  durch  die  schwierige  Aufschliefsbarkeit  mancher 
Braunsteine  entstehen  können.  4)  Man  wird  nicht  durch  den  Kohlen- 
Säuregehalt  des  Braunsteins  gestört  5)  Die  Eisenmethode  wird  im 
ganzen  englischen  Handel  und  von  allen  dortigen  Fabriken  als  allein 
mafsgebend  anerkannt. 

Die  Versuche  über  den  Einflufa  der  Beimengungen  von  schwefeU 
saurem  NaUrium  und  Chlomatrium  auf  die  Bestimmung  des  Trockenriick- 
Standes  von  Sodalaugen  durch  das  specifische  Gewicht  ergaben,  dafs  die 
Tabellen  für  Na^Og  bei  Sulfat  und  Kochsalz  haltigen  Sodalaugen  den 
Gehalt  an  gesammtem  Trockenrückstand  angeben. 


Miscellen. 


HilPs  Elektrodynamometer  fBr  starke  Ströme. 

Bei  der  Messanff  von  sehr  starken  Strömen,  wie  sie  namentlich  von 
D3mamoma8chinen  gdiefert  werden,  —  mittels  eines  Galyanometers  oder  eines 
Elektrometers  oder  aas  der  entwickelten  Wärme  —  treten  verschiedene  Fehler- 
quellen auf,  welche  die  Zuverlässigkeit  der  Messunff  wesentlich  beeinträch- 
tigen. Daher  hat  Prof.  Trowbridge  schon  i.  J.  1878  der  Ämeriean  Äeademy  of 
ArU  and  Sciences  ein  Dynamometer  vorgelegt,  in  welchem  er  den  ^ofiMti  Strom 
(nicht  blos  einen  Zweigstrom)  wirken  läfst;  dieses  Dynamometer  ist  dem 
Weber'schen  nachgebildet,  worin  der  Strom  eine  bifilar  aufgehängte  beweg- 
liche Drahtrolle  und  dann  andere  Rollen  durchläuft,  welche  die  bewegliche 
umgeben;  die  bifilaren  Aufliängunffsdrähte  dienen  eJs  Zuleitungen  des  Stro- 
mes. Anfang  1880  hat  dann  W.  N,  HUI  im  Äfnerican  Journal  of  Seienee  eine 
Abänderung  des  Trowbridge'schen  Elektrodynamometers  angegeben,  welche 
vor  einiger  Zeit  von  ^liott  Brothers  in  London  ausgeführt  worden  ist  Die- 
selbe ist  im  Engineer^  1881  Bd.  51*8.  280  beschrieben.  Wir  beschränken  uns 
darauf,  zu  erwähnen ,  dafs  der  kräftige  Strom  doch  nur  eine  kleine  Ablenkung 
der  beweglichen  Rolle,  deren  Ebene  senkrecht  zu  den  Ebenen  der  beiden  aus 
je  6  Windungen  von  Kupferblech  bestehenden  festen  Rollen  liegt,  bewirken 
kann,  weil  nahe  zu  beiden  Seiten  des  an  dieser  Rolle  angebrachten  2ieigers 
zwei  verticale  Drähte  als  Aufhalter  für  den  Zeiger  gespannt  sind.  Von  dem 
Zeiger  laufen  nach  beiden  Seiten  hin  je  ein  Seidenfaden  aus  und  über  eine 
Rolle  nach  einer  kleinen  Wagschale,  welche  so  lange  mit  Gewichten  belegt 
werden,  bis  der  vom  Strom  bewirkten  Ablenkung  der  Rolle  das  Gleichgewicht 
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gehalten  und  somit  der  Zeiger  auf  Null*  zurück  gebracht  ist  Das  QQadrat 
der  Stromstärke  ist  dann  proportional  dem  aufgelegten  Gewichte.  Die  Ge- 
wlcbtstücke  werden  am  besten  gleich  so  gewählt,  dafs  sie  selbst  die  Stron- 
stärke  in  Weber'schen  Einheiten  angeben,  jede  Rechnung  also  aberftässig 
wird.  J5 — c 

Elektrische  Steuerung  you  Luftballons. 

Die  Anwendung  einer  secundären  Batterie  in  Verbindung  mit  ezDcr 
Dynamomaschine  zur  Steuerung  von  Luftballons  besäfse  vor  anderen  Motoren 
den  Vorzug  der  Beseitiguuff  der  Feuergefährlicfakeit  und  der  ünver&nderlidi* 
keit  des  Gewichtes.  Tistandier  hat  daher  nach  den  CompUs  rendut^  1881  Bd.  SA 
S.  255  Versuche  mit  einem  kleinen^  3ni,50  langen  und  in  der  Mitte  l^^  im 
Durchmesser  haltenden  ^  bei  Füllung  mit  Wasserstoff  2k  Steigkraft  besitzenden 
länglichen  Ballon  gemacht  Die  kleine,  von  Q.  Tnmoi  gelieferte  Siemens^scke 
Dynamomaschine  wog  2208  und  trieb  eine  zweiflügelige  Schraube  von  0»^^ 
Durchmesser;  die  secundäre  Batterie  wog  1^,300.  Die  Schraube  machte 
6,5  Umgänge  in  der  Secunde  und  bewegte  den  Ballon  mit  im  GfreschwiDdig- 
keit  in  der  Secunde  während  mehr  als  40  Minuten.  Zwei  hinter  einander 
geschaltete  Elemente  von  je  öOOg  Gewicht  trieben  eine  Schraube  von  Ob^^ 
Durchmesser  und  ertheilten  dem  Ballon  etwa  10  Minuten  hindurch  nngeflkr 
2m  Geschwindigkeit  in  der  Secunde.  Auch  die  Leistung  der  kleinen  DynaiBO> 
maschine  wurde  gemessen  und  unsere  Quelle  thdlt  auch  die  gefimdenea 
Werthe  mit. 

Aehnliche  Zalilenan gaben ,  z.  Th.  bei  Anwendung  auf  einem  3  Penones 
tragenden,  auf  der  Seine  bezieh,  dem  See  im  Bois  de  Boulogne  faiueDdea 
Schiffe  von  5^,50  Länge  und  im  20  Breite,  enthalten  die  CtmpUs  remdus^  18B1 
Bd.  93  S.  287. 

Erhöhung  der  Leuchtkraft  Yon  Flammen  mittels  Elektricitit 

J.  TF.  WatMon  in  Saint-Marychurch ,  England  (D.  R.  P.  El.  21  Nr.  15781 
vom  12.  December  1880)  will  in  die  Leuchtflammen  einen  starken  elektriachen 
Strom  einleiten^  welcher  angeblich  elektrolytisch  wirkend  die  Bestandtheik 
der  Flammen  zersetzt  und  dadurch  die  Leuchtkraft  erhöht 

Terhtttiing  yon  Explosionen  der  Grubengase  bei  Sehieflsarbeit 

0.  BusHn  in  Lüttich  (D.  R.  P.  Kl.  6  Nr.  17 156  vom  8.  Mai  1881)  will  im 
diesem  Zweck  vor  Ort,  bevor  die  Schüsse  abgethan  werden,  aus  einem  Ex- 
tincteur  ähnlichen  Gefäfse  Kohlensäure  ausströmen  lassen,  welche  angeblidi 
die  schlagenden  Wetter  unfähig  zur  Explosion  macht 

Znr  Kenntnifs  der  Steinkohle. 

Wird  Steinkohle  in  einem  geschlossenen  OefaÜB  erhitzt,  so  entwidreh 
sich  Schwefel  haltige  Dämpfe  schon  bei  einer  Temperatur,  welche  weit  unter 
dem  Siedepunkt  des  Schwefels  oder  der  Zersetzungstemperatur  des  Schwefel- 
kieses liegt.  0.  Beim  {Arehiv  der  Pharmade^  1882  Bd.  220  S.  38)  Tenachte 
nun,  diesen  organisch  gebundenen  Schwefel  aus  der  Kohle  durch  Behandeia 
derselben  mit  Alkohol,  Aether,  Benzin  und  alkoholischer  Kalilauge  zu  ge- 
winnen, oder  aber  durch  Behandlung  der  Kohle  mit  Salzsäure  das  Schwefel- 
eisen zu  entziehen,  jedoch  ohne  Erfolg.  Es  wurden  daher  Eisen,  Schwefel- 
säure und  Gesammtschwefel  von  zwei  englischen  Steinkohlen  bestimmt: 

I  U 

Asche 3,70  Proc.        1,28  Prodi 

Eisenoxyd       0,155  0,068 

Gesammtschwefel     .    .     .    0,538  0,885 

Schwefelsäure      ....    0,105  0,033 

Somit:    Organisch  geb.  Schwefel  .    0,372  0,818 

Schwefelkies  .....    0^32  0,102 

(Vgl.  F.  Fischer:  Chemücke  Technologie  d^r  Brennstoffe^  8,  116.) 
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Terfahren  zur  Herstellung  chirurgischer  Artikel  aus 
zusameuTulcanisirtem  Weich-  und  Hartgummi. 

Nach  fl.,  0.  und  M.  Trotm  in  Harburg  (D.  R.  P.  Kl.  89  Nr.  16  681  vom 
3.  November  1880)  werden  die  geprefsten  oder  gewalzten  Weich-  und  Hart- 
gummitheile  durch  Druck  oder  mittels  Lösungsmittel  an  einander  gefügt  und 
vereint  vulcanisirt.  Bei  der  Herstellung  werden  die  WeichgnmmitheUe  mit 
wenig,  die  Hartgummitheile  mit  viel  Vulcanisirangsmasse  versetzt 

Zur  Untersuchung  you  Geweben. 

A,  Rtmanit  (JotimaZ  de  PharmacU  et  de  Chimie^  1881  Bd.  4  8.  185)  legt 
das  zu  untersncliende  Gewebe  15  Minuten  in  mit  5  Proc.  Salzsäure  versetztes 
Wasser,  kocht,  wäscht  aus  und  trocknet  Nun  sucht  man  die  Kettenfäden  von 
den  Schufsfäden  durch  Auszupfen  zu  trennen  und  verbrennt  einige  Fäden: 
Wolle  und  Seide  entwickeln  dabei  einen  Geruch  nach  verbranntem  fiom, 
geben  beim  Erhitzen  mit  Natron  Ammoniak^  Seide  löst  sich  in  einer  con- 
centrirten  Lösung  von  Chlorzink,  Wolle  nicht,  wohl  aber  in  heifser  Natron- 
lauge.   Pflanzenfasern  geben  diese  Reactionen  nicht 

Bod^'s  Herstellung  you  Waaren  aus  mittels  Glas  gekitteten^ 
schwer  schmelzbaren  Stoffen. 

Nach  P.  Dodi  in  Paris  (D.  R.  P.  Kl.  80  Nr.  16754  vom  28.  April  1881) 
werden  schwer  schmelzbare  Pulver  von  Sand ,  Porzellan  u.  dgl.  mit  Glaspulver 
und  Wasser  zu  Kugeln  oder  Platten  geformt,  diese  allmählich  erhitzt,  bis 
das  Glas  schmilzt,  und  nun  in. entsprechende  Formen  geprefst. 

Herstellung  tou  weifsem  Cement. 

W.  Berhefeld  in  CeUe  (D.  R.  P.  Kl.  80  Nr.  16755  vom  1.  Hai  1881)  mischt 
zur  Herstellung  eines  weilsen,  unter  Wasser  erhärtenden  Cementes  25  Tb. 
eisenfreien  Kieselgnhr  und  75  Th.  eisenfreie  Kreide  mit  einer  Lösung  von 
2,5  Th.  Potasche  oder  Soda,  formt  die  Masse  zu  Ziegeln,  trocknet,  brennt  in 
Weifsglnt  und  mahlt  die  fertige  Masse. 

Terfahren  zum  Färben  Ton  Alabaster. 

BabOd  wid  Comp,  in  Beriin  (D.  R.  P.  Kl.  80  Nr.  16798  vom  20.  März 
1881)  erhitzt  den  Alabaster  im  rohen  oder  bearbeiteten  Zustande  auf  85  bis 
1000  und  taucht  ihn  dann  in  eine  Farblösung.  Wird  er  nochmals  erhitzt 
und  in  eine  Alaunlösung  getaucht,  so  erzielt  man  eine  weitere  Härtung.  In 
entsprechender  Weise  können  durch  Bemalen  des  erhitzten  Steines  Musterun- 
gen desselben  erhalten  werden. 

Herstellung  Ton  Ornamenten. 

Nach  L.  Ä.  Qroih  in  London  (D.  R.  P.  Kl.  39  Nr.  17  022  vom  19.  Juli 
1881)  wird  Holzfaser  oder  Papiermasse  unter  Znsatz  von  geeigneten  Erdfarben 
und  heifsem  Wasser  in  offene  Formen  eingedrückt,  durch  Aufpressen  von 
Schwämmen  der  Masse  der  gröfste  Theil  des  Wassers  entzogen ,  dann  werden 
zur  Entfemunff  des  letzten  Wassers  mehrere  Lagen  Zeuff ,  Papier  u.  dgl.  auf- 
gedrückt, welcne  sich  gleichzeitig  mit  der  Rückseite  der  Ornamente  vereinigen. 

Herstellung  you  Sieherheitspapler. 

Um  die  Aendemng  von  mit  Tinte  hergestellten  Schriftzeichen  mittels 
Säuren  u.  dgl.  zu  verhindern,  soll  nach  (%.  Skipper  und  East  in  London 
(D.  R.  P.  Kl.  54  Nr.  17014  vom  15.  Mai  1881)  dem  Papierstoff  ein  Gemisch 
von  Schwefelzink  und  kohlensaurem  Blei  zugesetzt  oder  das  fertige  Papier 
damit  bedruckt  werden. 
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Ueber  die  Herstellung  toh  Leder.    (Patenfklasse  3S.) 

Zum  Biilkaann  wm  Fdlen  sollen  nach  R  (Sumay  in  Baris  (I).  R.  P. 
Nr.  15  736  vom  6.  November  1880)  die  Häate  in  eine  Misehang  von  Ammoniak- 
Qüsaigkeit  nnd  Schwefligaäure  gelegt^  bewollte  Felle  aber  oaf  der  Fleiachflcite 
mit  einem  Teig  aaa  Tbon  und  obiger  Flüssigkeit  bestrichen  werden. 

J.  jL.  JUbftl  in  Paris  (D.  R.  P.  Nr.  14508  vom  8.  December  1880)  will  n 
gleichem  Zweck  die  Wolle  aaslangen,  die  Flüssigkeit  abdampfen^  die  ans  dem 
geglühten  Rückstande  erhaltene  Potasche  in  5  Th.  Wasser  lösen  und  unter 
Zusats  von  etwas  übermangansaurem  Kaliam  mit  dieser  Lösung  die  au  ent- 
haarenden Häute  bestreichen  oder  in  der  mit  der  10  fachen  Menge  Waaaer  ver- 
dünnte Lösung  einweichen. 

W.  Eihur  {Dtr  Qerher^  1881  S.  271)  bemerkt  dasu,  da£B  Potasche  als  das 
älteste  Enthaarungsmittel  in  der  Gerberei  bekannt  ist  Als  die  Holaaache  sock 
billig  au  haben  war,  wurde  diese  von  den  Gerbern  aum  Enthaaren  verwendet, 
wie  dies  noch  heute  bei  den  Indianern  Nordamerikas,  in  manchen  Cierbereiea 
Siebenbürgens  und  der  Wallachei  der  Fall  ist  Das  Wort  „Aescher*^  konuBi 
von  Asche  und  wird  der  Aescher  noch  heute  in  den  Alpenländem  vielüa^ 
^Asche^  genannt  Die  moderne  Gerberei  hat  die  Verwendung  von  Fdtasdie 
zum  Enthaaren  längst  als  unvortheilhaft  verlassen. 

Nach  dem  Qerhevetfahrm  von  C.  Zie^l  in  Neuwedel  (D.  R.  P.  Nr.  13  9S) 
vom  24.  August  1880)  läfst  man  die  in  gewöhnlicher  Weise  mit  schwefelsaiirer 
Thonerde  und  Kocbsalx  weifsgar  gemachte  Haut  nach  dem  Herausnehnaen  aas 
der  Gerbelösung  abtropfen  und  bringt  sie  dann  in  ein  auf  40^  erwärmtes 
Bad,  welches  man  durch  Verdünnen  einer  Auflösung  von  1  Th.  Borax  ia 
2  Th.  Glycerin  mit  Wasser  bis  zu  1,175  sp.  G.  erhalten  hat  Nach  2  bis  S  Tages 
wird  die  Haut  gespült  und  dann  in  gewöhnlicher  Weise  angerichtet 

Nach  der  SehneUgtrbtmethode  von  F.  Bögel  in  Buchau,  Württemberg  (D.  &  F. 
Nr.  14582  vom  17.  August  1880)  werden  die  in  gewöhnlicher  Weise  enthaariea 
und  geschwellten  Häute  in  Gerbstofflösungen  gebracht,  welche  mit  esaigsanrer 
Thonerde,  Chlomatrium  und  Pikrinsäure  versetzt  sind. 

Zur  HersieUung  sumad^gartn  KatbUdtrs  mÜ  tpiegelglaUer ,  roeifnr  Fteudueik, 
namentlich  für  Portefeuillearbeiten,  werden  nach  E,  C,  PrixxU  in  Friedrichs- 
dorf  (D.  R.  P.  Nr.  14584  vom  14.  September  1880)  die  Kalbfelle  mit  Sumadi 
gegerbt,  getrocknet,  gefalzt,  dann  recht  weich  gewalkt,  auf  dem  Narben  ge- 
fän)t,  gereckt,  auf  Rahmen  gespannt  und  getn^net  Nachdem  die  NarboB- 
Seite  fertig  zugerichtet  ist,  wird  die  FleiscEseite  abgeschliffen,  dann  mit  der 
Glanz  gebenden  weifsen  Farbe  bestrichen  und  abgeglast  SchlieXislich  werda 
die  Felle  gerollt  Zu  der  weifsen  Farbe  hat  man  für  ein  Dutaend  Feile  Ik 
Federweifs,  01^,375  Kernseife  mit  dem  Weifs  von  12  Eiern  und  131  Wasser 
angerührt 

Ueber  Gerbstoffbestimmnngen. 

Nadi  Versuchen  von  J.  Maeagno  (Oasiutta  ehimiea^  1881  S.  297)  ergab  oA 
nach  der  in  Italien  gebräuchlichen  I^fwent^'schen  Methode  (1878  2^  5$1 
im  Sumach   ein  Gerbstoffgehalt   von  21  bis  80  Proc. ,   nach   dem   in  Englaad 

febräuchlichen  Verfahren  von  Davy^  durch  Fällen  mit  Leim  und  Multfplidrei 
er  Niederschlagsmenge  mit  0,4,  dagegen  nur  11  bis  16  Proc   Die  Titration  na 
Brech Weinstein  nach  Qerland  gibt  i/3  der  nach  Löwenihal  gefundenen  Menge; 

Ä.  Lehmann  iPharfnaeeutüdie  Zeütehrift  für  Rufskmd^  1881  S.  321)  vereetKt 
den  Gerbstoff  haltigen  Auszag  mit  gleichen  Raumtheilen  gesättigter  Salmlak- 
lösung und  läfst  dann  so  lange  eine  Lösung  von  lg  Gelatine  in  lOOcc  einer 
gesättigten  Salmiaklösung  hinzutropfen,  als  noch  ein  Niederschlag  entsteht 

Ueber  du  Färben  Ton  Leder« 

um  mit  Gerbsäure  oder  Gallussäure  gegerbtes  Leder  schwan  gm  firim 
will  es  N.  Q.  Sörensen  in  Stockholm  (D.  R.  P.  El.  8  Nr.  13 185  vom  13.  Odo- 
ber  1880)  mit  einer  Iprocentigen  Lösung  von  vanadinsaurem  Ammonium 
bestreichen. 
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'  W.  EUner  (^Der  Qerher^  1881  S.  78)  hat  Färbeversuche  mit  dem  Farbstoff 
der  Pappeln  gemacht  (vgl.  1881  841  313),  welcher  namentlich  in  den  Blatt- 
knospen enthalten  ist  Durch  Ausziehen  9er  Zweige  mit  Wasser  erhielt  er 
eine  hellgelb  gefärbte  Flüssigkeit,  welche,  nachdem  sie  einige  Tage  gestanden 
hatte,  auf  Glaceleder  einen  viel  satteren,  besser  gedeckten,  mehr  goldeelben 
Ton  gab  als  die  mit  Alaun  hergestellte.  Auch  zur  Herstellung  von  Misch- 
farben können  die  zerkleinerten  Pappelzweige  Gelbholz  ersetzen.  Die  im 
März  gesammelten  Pappelknospen  dürften  sich  für  die  Herstellung  von  Dunkel- 
grün besonders  gut  eignen. 

Zar  Bestimmung  des  Glycerins. 

Mit  flüchtigen  Lösungsmitteln  yermischtes  Glycerln  wird  oft  so  bestimmt, 
dafjB  es  bei  100  bis  1100  erwärmt  wird,  bis  der  Rückstand  höchstens  noch 
img  in  der  Stunde  yerliert.  Dagegen  wird  von  anderer  Seite  angegeben,  dafs 
Glycerin.  8  bis  10  Stunden  auf  100  bis  1100  erhitat,  völlig  verjagt  wird. 
O.  QmUoUnc  {BuUetin  de  la  SoeUti  ckimique^  1881  Bd.  36  S.  133)  findet  nun, 
dafs  Glycerin,  5  Stunden  auf  900  erhitzt,  zwar  wasserfrei  wird,  dafs  aber  bei 
dieser  Temperatur  für  Je  Ifc  Oberfläche  bereits  3°ie,17  Glycerin  verdunsten, 
so  dafs  auf  diese  Weise  keine  genaue  Bestimmung  zu  erreichen  ist 

Nach  C.  Barliehe  (Chemitehet  CentralblaU^  1881  S.  208}  geben  2  Tropfen 
Phenol  in  4000  bis  öOOOfacher  Verdünnung  mit  einem  Tropfen  Eisenchlorid- 
lösung noch  eine  deuüich  blaue  Reaction,  welche  aber  durch  Zusatz  von 
6  bis  8  Tropfen  Glycerin  wieder  verschwindet  Diese  Reaction  wird  zur 
NachweisuDg  von  Glycerin  in  Wein  und  Bier  empfohlen.  —  l^ach  einer  Mit- 
iheilung  in  der  Pharmaeeutüch^n  CetUralhaüe^  1881  6.  164  ist  dieses  Verfahren 
jedoch  unbrauchbar,  da  Zucker,  Gummiarabicnm  u.  dgl.  dasselbe  Verhalten 
wie  Glycerin  zeigen. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  der  Chlorsfture. 

Kach  Versuchen  von  F.  Becher  (Beriehie  der  österretehisehen  ehemuchen  G«- 
seüsdu;^^  1881  8.  110)  sind  die  beiden  von  B.  Bote  angegebenen  Redactions- 
mittel,  Schwefligsäure  und  Schwefelwasserstoff,  hierfür  nidit  empfehlenswerth, 
weil  man  keine  Anhaltspunkte  über  beendete  Reduction  hat  Die  Reduction 
der  Chlorsäure  mit  salpetrigsaurem  Blei  nach  Toussaint  ist  beim  Erwärmen 
in  wenigen  Minuten  beendet  und  gibt  sehr  gute  Resultate.  Das  von  SteUing 
vorgeschlagene  schwefelsaure  Eisen  in  alkalischer  Lösung  ist  völlig  unbrauch- 
bar; die  Flüssigkeit  stöfst  sehr  heftig,  die  Reduction  geht  sehr  langsam  vor 
sich.  Eisenvitriol  in  saurer  Lösung  könnte  Verluste  herbeiführen;  dagegen 
ist  seine  Verwendung  in  neutraler  Lösung  sehr  zu  empfehlen. 

Auch  die  von  Thorpe  und  EoeUs  angegebene  Reduction  mittels  eingelegter 
verkupferter  Zinkstreifen  lieferte  brauchbare  Resultate.  Besser  ist  die  Ver- 
wendung von  Zinkstaub;  es  wurde  z.  B.  08,5  chlorsaures  Kalium  mit  50<^ 
Wasser,  lOe  chlorfreiem  Zinkstaub  und  einigen  Tropfen  Kupfersulfatlösung 
versetzt  und  80  Minuten  gekocht  Es  fand  mäfsiges  Stofsen  statt  und  nach  dem 
FUtriren  und  Ansäuern  durch  Salpetersäure  wunlen  08,5878  Chlorsilber  erhal- 
ten ,  entsprechend  100,16  Proc  chlorsaures  Kalium.  Durch  diese  kleine  Ab- 
änderung ist  die  Methode  handlich  und  genau  geworden  und  steht  der  mit 
Eisenvitriol  in  neutraler  Lösung  nicht  nach. 

Durch  Zinkstaub  in  alkalischer  Lösung  ist  die  Reduction  nicht  auszu- 
führen; denn  nach  1  stündigem  Kochen  von  08,5  chlorsaurem  Kalium  mit 
108  Zinkstaub  und  Kalilauge  waren  nur  wenige  Procent  reducirt  Auch 
Zinkstaub  in  neutraler  Lösung  wirkt  nicht  energisch  genug,  da  nur  20  Proc 
nach  1  stündigem  Kochen  reducirt  waren.  Hingegen  reducirt  Zink  in  saurer 
Lösung  sehr  schnell  —  nur  darf  man  nicht  zu  wenig  Zink  anwenden  —  und 
kann  die  heftige  Gasentwicklung  Verluste  herbeiführen. 

Hineralolseife. 

J.  Barbkux  und  Ä,  Botier  in  Marseille  (Oesterreichisches  Patent  Kl.  28 
vom  26.  Juli  1880)  wollen  Mineralöle  dadurch  verseifbar  machen,  dafs   sie 
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dieselben  mit  10  bis  80  Proc.  Fettsäure,  dann  mit  80  bis  50  Proc  Fett  misehta 
und  nun  dieses  Gemenge  in  gewöhnlicher  Weise  verseifen.  —  Die  Angabe, 
daTs  aaf  diese  Weise  auch  das  Mineralöl  (Erdöl  u.  dgL)  yerseift  werde,  be- 
darf noch  des  Beweises. 

Zar  Unschftdliehmaeliiuig  and  Terwertliang  Yon  AbfaUstoffen. 

J.  Dvk€  in  Plains  Totnes,  England  (*D.  R.  P.  Kl.  16  Nr.  13143  tob 
20.  August  1880)  will  KawUßiUngkeü^  Urin  u.  dgl.  durch  ein  Gemisch  filtrireD 
von  850^  der  Silicate  von  Kalk,  Kali,  Natron ,  Thonerde  und  Magnesia  in 
gelatinöser  Form,  850k  Superphosphat  und  70^  Torfkohle  oder  Torf:  die  ab- 
laufende Flüssigkeit  soll  dann  nochmals  durch  850k  Torfkohle  oder  Torf 
filtriren. 


Zur  Reinigung  der  aus  städHtchen  Kanälen^  Zuckerfabriken  «.  dgl. 
den  Wässer  will  B,  Bsber  in  Dresden  (»D.  R.  P.  Kl.  16  Nr.  15  392 
25.  April  1879)  diese  mit  einer  Mischung  von  öO^^  frisch  gebranntem  Kalk 
und  2,5  bis  4^  Steinkohlentheer,  unter  Umst&nden  unter  Hinsafagang  von 
10^  Chlormagnesium  ausfällen. 

Die  Behauptung,  dafs  der  Dängwerth  des  erzielten  Niederschlages  die 
Kosten  decke,  ist  selbstverständlich  f^sch;  ebenso  wenig  ist  eine  befriedigende 
Reinigung  derartiger  Abwässer  mit  dieser  Mischung  za  erreichen  ^  weldie 
übrigens  längst  als  Süvem^sche  Masse  bekannt  ist  (vgl.  1874  811  212). 

F.  Petri  in  Berlin  (D.  R.  P.  Kl.  16  Nr.  16978  vom  28.  Mai  1881)  will 
Eisenvitriol  unter  Zusatz  von  Kokesabfällen  auf  Kollergängen  mahlen  and 
das  erhaltene  Pulver  mit  in  Alkohol  gelöstem  Nitrobenzol  mischen.  Unter 
weiterem  Zusatz  von  Rohchloroform  und  Torfgrufs  soll  die  Masse  gat  dnrdi- 
gearbeitet  und  zu  Ziegeln  geformt  werden  (vgl.  1875  817  520).  Abwässer 
aller  Art  werden  durch  Gruben  geleitet,  welche  mit  dem  Gemisch  gefallt 
sind.  —  Der  Vorschlag  ist  kaum  neu,  sicher  aber  nicht  empfehlenawextfa. 
(Vgl.  Ford.  Fwefter:   Die  nunsMichen  Ähfailstoffe^  1882  S.  65  und  123). 

Terwenduig  yon  CUrMnarin  in  der  ZackerfabrikatioiL 

Wie  0.  Kofdrausch  im  Organ  für  Riibenzuckerindustr%€  ^  1881  8.  641  aus- 
führt, ist  das  Auftreten  blauer  Ultramarinflecke  im  Zucker  lediglich  darauf 
zuradLzufUhren,  dafs  dasselbe  vor  dem  Gebrauch  nicht  fein  genug  vertheilt 
wurde.  Er  schlägt  daher  vor^  dasselbe  nach  dem  Schlämmen  nicht  wie  jetzt  za 
trocknen ,  sondern  den  Zuckerfabriken  das  ultramarin  in  Teigform  zu  liefertL 

Hergtellang  Ton  Firnifs. 

Um  einen  Firnifs  herzustellen^  welcher  von  Soda  und  Seife  nicht  ange- 
griffen wird ,  soll  man  nach  einer  Mittheilung  in  der  PapieraeUung^  1882  S.  50 
das  hellgelbe,  in  Oel,  Terpentin  und  Alkohol  lösliche  Harz  von  Pistaeia  Im- 
himthus  verwenden.  Der  Firnifs,  dessen  Farbe  nach  Belieben  von  heUcra 
Grau  bis  zu  einem  schönen  dunklen  Braun  abschattirt  werden  kann,  ist 
wasserdicht,  unempfindlich  gegen  Seife  und  Soda  und  könnte  selbst  bei  der 
Bereitung  von  Wachstuch  Verwendung,  finden.  Da  er  an  der  Luft  schndl 
trocknet,  dürfte  er  auch  für  Glas-  und  Porzellanmaler  von  Werth  sein. 

Herstellung  yon  Farbeneinpressmigeii  auf  Sammt 

Nach  H.  Heynen  in  Crefeld  (D.  R.  P.  Kl.  8  Nr.  16663  vom  4.  Januar 
1881)  wird  der  Sammtflor  mit  Brauubier  getränkt,  dann  geschmeidig  gemacht, 
die  Rückseite  desselben  mit  einem  Leimappret  versehen  und  das  Stüdc  durcä 
die  Gaufrirmaschine  geführt,  nachdem  Gold-,  Silber-  oder  Farbstaub  aufg^ 
streut  ist. 
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Lehmann  JUch.,  Heizung*  220. 
Lehmann  W.,  Schraube  *  294. 
Lell,  Papier*  35. 
Leuner,  Festigkeit*  207. 
Lidoff,  Schwefelwasserstoff  436. 
liemur,  Röhre  *  193. 
Lindenthal,  Spinnerei  198. 
Linkenbach,  Aufbereitung  *  465. 
Livese^,  Schlichtmaschine  *  303. 
Lüders'  R.,  Dampfmaschine  *  440. 
Ludwig  H.  A.,  Wirkerei  *  298. 
Lueg,  Bohrer  *  455. 
Lührig,  Kohle  *  306. 
Lührmann,  Dampfleitung*  193. 
Lunge,  Schwefelsäure  *  56.  346. 

—  Chemische  Notizen  157.  348. 

—  Papier  *  394.    Soda  *  418.  487. 
Lux  F.,  Oel  •  24. 

M. 

Macagno,  Gerbstoff  498. 
MachOTsky,  Zucker  *  142. 
Maey  H.,  Heizung  *  217. 
Marggraff,  Trockenapparat  *  475. 
Markham,  Kautschuk  434. 
Marshai]  F.,  Schiff  89. 
Marshall  L.,  Spinnerei*  127. 
Martin  Cöl.,  Spinnerei  *  127. 
Martin  J.  A.,  Flammenschutz  85. 
Martiny,  Spinnerei  *  125.  • 
Maschinenfabrik  Rhein,  Kurbel  *  22. 
Mason ,  Schwefelsäure  *  55. 
Maumen^,  Schmiermittel  323. 
McKay,  Bohrmaschine  *  111. 
McLean,  Kurbelwelle*  102. 
Mehl  E.,  Kurbel  »  23. 


Mehlis,.Strafsenwalze*  185. 
Meinhold,  Papier*  31. 
Meissel,  Schiff*  189. 
Meifsner,  Trockenapparat  *  475. 
Melaun,  Eisen*  402. 
Menzel ,  Riemen  *  192. 
Meyer  Ernst,  Pumpe  168. 
Michel  G.,  Pumpe  168. 
Müler  J.  B.,  Glas  335. 
Mitchell,  Spinnerei*  128. 
Moll,  Drehbank*  116. 
Möller  J.,  Barometer  *  469. 
Montblanc  de,  Soda*  64. 
Morab,  Zucker  141. 
Moräne,  Kerze*  235. 
Moret,  Leder  498. 
Morgan,  Dampfmaschine  *  361. 
Morrison,  Nietmaschine*  25. 
Moy,  Dampfkessel  *  178. 
Müller  CL,  Dampfkessel  *  177. 
Müller  J.  M.,  Schraubzwinge  290. 
Müller  L.,  Wasserrad  *  2a 

N. 

Nacke,  Dampfkessel  *  16. 
Nagel  R.,  Bier*  246. 
Nepilly,  Feuerung  *  283. 
Nefsler,  Branntwein  1€^. 
Neubert,  Förderung  *  210. 
Neuhaus,  Pumpe*  281. 
Neumann  H.  W.,  Säge  291. 
Nicol  J.,  Dampfkessel  *  92. 
Niederlausitzer  Maschinenb.,  SpiniKm 
Niesenhaus,  Förderung  *  38.      [*lSi 
Nord,  Zucker  407. 
Noväk  J.,  Fahrknnst  166. 
Nuü,  Drehbank*  367. 

0.     • 

Ochs  F.,  Pumpe  168. 
Oemler,  Wirkerei  *  299. 
Ofenheim  ▼.,  Erdwachs  *  320l 
Oldenburger,  Schraubenschlüssel  *  4ffl 
Oppl,  Zucker*  142. 
Osterberg-Gräter,  Seife  435. 
Ott  G.,  Gehrung*  27. 


Palmieri,  Schmiermittel  323. 
Paulus  L.,  Bier*  247. 
Pechiney  A.,  Soda  *  65.  66. 
Perrier,  Manometer*  250. 
Perutz,  Erdwachs  *  320. 
Petersen,  Tripolith  433. 
Peterseh  L.,  Spinnerei*  119. 
Petri  F.,  Abfälle  500. 
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Peiiy-Dereux»  Dampfkessel  *  92. 
Philipsthal,  Säge  *  373. 
Phipson,  Aktiniom  88. 
Pieper,  Mannloch  *  277. 
Plagge,  Aconitin  436. 
Pohlmann,  Förderung*  38. 
Pokomy,  Zucker  142. 
Pollack  H.,  Buchdruck  380.  465. 
Poppe  0. ,  Buchdruck  464. 
Prasch,  Buchdruck  *  384.  *462. 
Prasil,  Brücke*  467. 
Precht,  Kalium  *  48. 
Prevost,  Wolle  86. 
Privat,  Leder  498. 
Prochaska ,  £isen  406. 
Proskauer,  Schwefligsäure  170. 
Pufahl,  Blei  266. 
Puscher,  Gyps  345. 
Pütoch,  Draht*  318. 


Q. 


Quirl,  Bier  243. 


Ramdohr,  Eisen  402. 
Ramsey,  Bier  247. 
Reese,  Walzen  *  458. 
Reichardt  E.,  Antimon  88. 
Reimann  J.,  Daihpfkessel  *  11. 
Reinshagen,  Spinnerei  123. 
Reisert,  Fett*  191. 
Remont,  Qewebe  497. 
Reeenscheck,  Anstrich  348. 
ReuBch,  Wasserleitung*  97. 
Reynolds  £.,  Sauerstoff  472. 
Riche,  Elektrolyse  *  248. 
Richter  0.  £.,  Schraffirapparat  *  20 
Richters  Th.,  Schwefelsäure*  56. 

—  Knochen  *  396. 
Rieger,*  Säge  263. 
Röber  B.,  Abiälle  500. 
Röber  0.,  Seife  *  329. 
Robertson,  Schiff  *  360. 
Robin,  Feueranzünder  344. 
Rosenkranz ,  Dampfkessel  *  13. 
Rosenthal  F.,  Wasserleitung  *  365. 
Rosier,  Seife  499. 

Rost  E.,  Dampfmaschine  *  183. 

—  Seife  •  328. 
Rnbe,  Soda*  66. 
Rückert,  Dampfkessel  *  178. 
Rüdorff,  Brenner  *  133.  *  228. 

S. 

Sachs  B.,  Pumpe  168. 
Saladin,  Spinnerei  *  301. 
Sauer,  Dampfmaschine  *  349. 


Schaak,  Uhr*  130. 
Schacht  C,  Benzo^äure  171. 
Schäfer  F.,  Bier*  243. 
Schäffer,  Injector  *  94. 

—  Indicator  *  96.    Salz  •  133. 

—  Zucker  *  142. 
Schäppi,  Soda* 418.  487. 
Scheibe,  Schmiermittel  324. 
Schenk  ▼.,  Tripolith  433. 
Schiffmann,  Presse  *  317. 
Schilde,  Bohrer  289. 
Schlaegel  C,  Giefserei  262. 
Schliephacke,  Dampfkessel  *  177. 
Schmidt  Chr. ,  Wirkerei  •  300. 
Schmidt  F.  0.,  Granate*  470. 
Schmidt  G.,  Walzen  173. 

—  Wasserhaltung  •  349. 
Schmidt  P.,  Dampfkessel  *  446. 
Schmidt  P.  L.,  Bohrer  *  288. 
Schmitt  R.,  Gas*  248. 
Schnitzlein,  Blech  343. 
Schoch,  Sulfat  157. 
Schöngart,  Stärke  *  241. 
Schott  G.,  Säge  291. 
Schraps,  Wirkerei*  298 
Schubert  W.,  Dampfkessel  *  179. 
Schuckert,  Lampe  264. 

Schulze  E. ,  Schraubzwinge  *  290. 
Schüphaus,  Räder  *  367. 
SchüU,  Appretur  268. 
Schwartzkopff,  Dampfkessel  *  41. 
Sebek,  Zucker  140. 
Sedlaczek,  Lampe  264. 
Selig,  Getriebe  *  23. 
Seltsam,  Leim  435. 
Servals,  Heizung  *  216. 
Shediock,  Rosten  265. 
Siemens  G.  W.,  Eisen  *  403. 
Siemens  W.,  Elektricität  256. 

—  Eisenbahn  265. 
Sieur,  Telegraph  40. 
Skipper,  Papier  497. 
Smith  S.,  Spinnerei  126. 
Smith  Th.,  Spinnerei*  128. 
Snelus,  Eisen  400. 

Society  anonyme  du  Sud-Ouest,  Soda 

—  Coignet,  Leim  436.  [*  63. 

—  de  Mutzlg-Framont,  Säge  292. 
Söeborg,  Spinnerei  *  119. 
Sörensen,  Leder  498. 

Souch^re  de  la,  Schmiermittel  324. 
Spangenbei|^^  Festigkeit  333. 
Stammer,  Zucker  145. 
Stauch,  Biegemaschine  *  372. 
Steenbuch,  Mehl  86. 
Steffen  L.,  Zucker*  143. 
Steffens  H.,  Zucker  86. 
Steinheil,  Farbstoff  162. 
Stiehl,  Schraube  294. 
.Stolba,  Lackmus  171. 
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Storck,  Benzin  88. 

Störmer,  Trockenapparat  *  474. 

Stnibe,  Zncker  142. 

Stumbeck,  Säge  83. 

Suchy,  Wdn  70. 

Satdiffe,  Drehbank  481. 

Syrbiufl,  SÄge  *  291. 

T. 

Tatham ,  Arbeitamesser  *  274. 
Teed,  Dampfdichte  *  249. 
Tellander,  OieiJBerei  262. 
Terral,  Telegraph  40. 
Thielmann ,  Dampfmaschine  *  856. 
Tholander,  Eiaen  *  404.  * 

Thomas  S.  G. ,  Eisen  42.  399. 
Thomson  W.,  Elektricität  78. 
Thom,  Extraction  *  248. 
Thome,  Bnchdmck  *  387.  464. 
ThOmer,  Anstrich  348. 
Tissandier,  Luftballon  496. 
Tittel,  Förderang*  209. 
Tobiansky.  Heizung  *  218. 
ToTOte,  Schmierapparat*  261. 
Trann,  Gummi  497. 
Trenmann .  Tripolith  433. 
Trobach,  Filtrirapparat  *  248. 
Trupp,  Wasserleitung  *  83. 
Turck,  Email  434. 
Tuiek,  Zucker*  143. 
Tweedy,  Bohrmaschine  114. 

U. 

üe^.  Formmaschine  *  285.   • 
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Ulrich  C,  Pumpe*  278. 
Ulrich  S.,  Bier*  244. 
Umpherston,  Holländer  *  199.  432. 
Unger  G.  L.,  Femsprecher  340. 


Vette,  Erdöl  *  476. 

Yillain,  Spinnerei  198. 

YillaYeochia,  Salpeter  157. 

Yilliers  de,  Metallbearbeitung  345. 

Viseur,  Spinnerei  *  197. 

Vogel  Rieh. ,  Pumpe  279. 

Vogt,  Tripolith  434. 

Voigt  F.  £.,  Dampfmaschine*  269. 

Vofs  F.,  Dampfkessel  *  12. 


W. 


Wachholz,  Motten  268. 
Wagener,  Glas  66.  152. 
Wagner  R. ,  Schere  *  29. 
Waflegg,  Schraf&rapparat  *  905. 

—  Reiijsfeder,  Zirkel  *  309. 
Watson  J.,  Flamme  496. 
Webb  G.,  Giefserel  262. 
Wegelin,  Hebezeug  *  99. 
Wehage,  I^jector  1. 
Weidtman  J.,  Kurbel  *  272. 
Weiler  F.,  Papier*  37. 
Weiller  L.,  Phosphorbronze  432. 
Weineck,  Seife  435. 
Weisbach,  Mefstrommel  *  391. 
Weifs  J.,  Hobel  *  287.  291, 
Welch,  Bohrmaschine  111. 
Welz,  Bier*  246. 
Wendelstadt,  SchraiBn^parat  202. 
Werkzeugf.    Oerlikon,    RiffehnasciiDi 
Westoott,  Buchdruck  389.  [*&> 
White,  Salicylsäure  436. 

Wicks  F.,  Buchdruck  *  384.  *  461. 
Wicksteed,  Bohrmaschine*  Ua 
Widemann,  Schmiermittel  324 
Wieland  H.,  Gehrung  *  28. 
Wikulill,  Lampe  264. 
Wilson,  Dampfkessel  *  94 
Windhausen ,  Pumpe  *  280. 
Wiismann,  Schraffirapparat  *  206. 

—  Reifsfeder,  Zirkel  *  809. 
Witt,  Farbstoff  162. 
Witte,  Hebezeug  343. 
Wlasak,  Zucker  142. 
Wolf  B.,  Bier*  247. 
Wolff  G.,  Anstrich  348.* 
Wolters  W.,  Rosten  266. 
Wright,  Dichtung  •  801. 
Wüst  A.,  Kraftmesser*  186. 

—  Dampfpflug  343. 
Wästenhagen,  Kalium  *  49. 

Z. 

Ziegel,  Leder  498. 
Zieger,  Bier*  243. 
Ziese,  Schiff*  357. 
Zimmermann  A.,  Spinnerei*  129. 
Zimdorfer,  Polirwerkzeug  *  292. 
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A. 

Abdampfen*    Egestorffs ,  Schäifer  und  Badenberff's  Keuerungen  an  Salxsiede- 
pfannen  nnd  ReinigungsYerfahren  fdr  Soolt  *  181. 

—  S.  Kalium  •  49.    Zucker  *  143. 

AbfUle«    Prevost's  Verwerthung  der  Wollwaschwässer  85. 

—  L.  Paulus  und  Qn^roult's  Herstellung  von  Darrschlexnpe  aus  Räckstän- 

den  der  Brauereien  und  Fruchtbrennereien  *  247. 

—  Zur  Unschädlichmachung  und  Verwerthung  von -Abfallstoffen:    Duke's 

Beseitigung  von  Kanalflüssigkeit  u.  dgl.  Röber's  Reinigung  der  aus 
städtischen  Kanälen,  Zückerfabriken  u.  dgl.  stammenden  Wässern. 
F.  Petri's  Behandlung  von  Abwässern  aller  Art  500. 

—  S.  Glycerin  ddO.    Kohle  85.    Trockenapparat  *  474.    Zucker  848. 
Ablegemasohlne.    S.  Buchdruck  *  377.  "^461. 

Aeonitin«    Zur  Kenntnifs  des  — s;  von  Plugge  436. 

Aktininm«    üeber  —  ^  ein  neues  Element  in  Handelszink;  von  Phipson  88. 

Alabaster«    Habild's  Verfahren  zum  Färben  von  —  497. 

Alkalien.    Bestimmung  der  —  in  der  Sodafabrikation  428.  487.  (S.  Soda.) 

Alkalold«    Ueber  das  —  „Lycopodin'^;  von  Bödeker  88. 

—  Gerrard's  Herstellung  von  Airopin  346. 

—  Zur  Kenntnifs  des  Aconltins;  von  Pliigge  436. 

AlkoboL    Perrier's  Dampfmanometer  für  Destillationskessel  u.  dgl.  *  250. 
Alnmlnlnm.    S.  Thonerde. 
Ammoniak«    — soda  s.  Soda  *  61. 

Analyse«    üeber  Bestimmung  des  lätickozyduls  und  das  Verhalten  des  Stick- 
oxydes Regen  Schwefligsäure;  von  Lunge  *  56. 

—  Zur  mikroskopischen  Untersuchung  des  Mehles;  von  Steenbnch  86. 

—  Einflnfs  der  Nichtzuckerstoffe  auf  die  Spindel nng;  von  Bodenbender  und 

H   Steffens  86. 

—  Auffindung  von  Petroleumbenzin  in  Benzol ;  von  Storck  und  Lauber  88. 

—  Die  Prüfung  der  gebrannten  Wasser;  von  Nefoler  165. 

—  Proekauer's  Bestimmung  der  Schwefligsäure  in  der  Luft  170. 

—  Ueber  die  Untersuchung  von  Seife;  von  C.  Hope  170. 

—  Empfindliche  Lackmustinctur;  von  Stolba  171. 

—  A.  Riche*s  Apparat  zur  elektrolytischen  Bestimmung  von  Blei,  Kupfer, 

Ziqk  und  Nickel  *  248. 

—  A.  Allen's  Bestimmung  der  Kohlenwasserstoffe  in  Schmierölen  322. 

—  Maumen(§'s  Untersuchung  der  Oele  durch  Bestimmung  des  zur  Versei- 

fung erforderlichen  Alkalis  323. 

—  Untersuchungen  von  Olivenöl  auf  Verfälschung  mit  BaumwolIsamenÖl ; 

von  Conroy,  Widemann,  Scheibe  und  de  la  Souch^re  324. 

—  Zur  Untersuchung  von  Gewürzen :  Verfälschung  von  Piment ;  von  Bom- 

—  Zur  —  des  Rohzinkes;  von  0.  Günther  347.  [träger  346. 

—  Genauigkeit  der  Eggertz'schen  Kohlenstoffprobe  in  Bessemerwerken  401. 

—  Untersuchung  von  Rüben  und  Zucker;  von  Nord  und  Degener  407. 

—  Untersuchungsmethoden  für  Sodafabriken;  von  Lunge  und  Schäppi *  418. 

487.   (S.  Soda.) 

—  Degener's  Phenacetolin  als  Indicator  beim  Titriren  von  Aetzalkalien  423. 

—  Untersuchung  des  Erdöles ;  von  Vette,  0.  Braun,  Engler  und  R.  Haafs  479. 
'   —    Die  Eisen-  und  die  Ozalsäuremethode  der  Braunstein—  493. 

•r-    Remont's  Verfahren  zur  Untersuchung  von  Geweben  497. 

—  Ueber  Gerbstoffbestimmungen;  von  Hacagno  und  A.  Lehmann  498. 

—  Zur  Bestimmung  des  Glycerins ;  von  Couttolenc  nnd  Barbsche  499. 
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Analyse.    Zur  quanÜtaÜTen  Bestimmang  der  Chlon&ore;  von  F.  Becher  4S^ 

—  8.  Alkohol «250.    Dichte*  249.   Extractlon  *  248.    FUlrinipperat*  Mfr 

Laboratorium  •  248.    Löthrohr  *  251.    Stickstoff  *  248. 
Anstrleh.    Neuere  -— mMBen :  Thörner  and  Q.  Kramer's  — maese  xun  Schata 
von  Dachsiegeln  u.  dgl.  Resenscheck^B  waschbare  Kalk— färbe.  Kraiilift- 
Glins*8  Herstellaoff  einer  schwanen  Farbe.    H.  Brackebasch's  Hiei^ 
stellang  von  Bnchdrackfarben.  Glafay's  wassernndnrchiässige  Wicfaae. 

G.  WolflTs  Masse  zum  Schlieisen  von  Holzporen.    G.  Benediet'a 

masse  für  Schiffe  848. 

—  Herstellung  von  durch  Soda  und  Seife  nicht  angreifbarem  FimÜB  5O0l 
Antimon.    Ueber  Herstellunir  der  Chlor— flüssigkeit;  von  £.  Reichardt  88. 
Appretur«  J.  A.  Martinas  Verfahren ,  um  Gewebe  unentflammbar  zu  machen  8& 

—  Hosemann's  und  Schütz  und  Juers  Verfahren  zum  Appretiren  von  Ge- 

—  Hölken's  Verfahren,  Gamstrahne  matt  zu  appretiren  *  306.       [weben  268. 

—  Heynen's  Herstellung  von  Farbeneinpressungen  auf  Sammt  500. 

—  S.  Schlichtmaschine*  303. 
Arbeitsmesser.    A.  Wüst*s  Kurbelkraftmesser  *  186. 

—  W.  Tatham's  Dynamometer  für  Treibriemen  *  274. 

Athmnng«    Fleu£B*  Apparat,  um  Personen  in  den  Stand  zu  setzen,   in  ▼ei^ 

dorbener  Luft  zu  verbleiben  267. 
Atropin«.  Gerrard's  Herstellung  von  —  846. 
Anfbereitnng.    Lührig's  Wasserkläranlage  für  Kohlenwischen  *  306. 

—  Laporte  und  Jourjou's  Kohlenwäsche  mit  kreisendem  Wasser  *  308. 

—  Linkenbach*s  feststehender  Rundherd  *  465. 

—  Flechner's  neues  Extractionsverfahren  für  Kupferkiese  482. 
Anfing.    S.  Hebezeug  *  99  843.  *  376. 

Ansfnbr«    Die  wachsende  Bedeutung  der  deutschen  —  342. 

B. 

Baekofen«    Rieh.  Lehmann's  — heizung  mit  überhitztem  Wasserdaapf  *  227. 

Bnndslge.    S.  Säge  *  200. 

Bnrlnm.    S.  Sauerstoff  «  472.    Schweifsen  407. 

Barometer.    J.  HöUer's  Neuerung  an  Metall— n  u.  dgl.  *  469. 

Batterie.    S.  Elektricität  79. 

Banm51.    S.  Schmiermittel  828. 

Banmwolle.    Production  und  Verbrauch  von  — ;  von  Ellison  265. 

—  S.  Gewebe  328.  497.    Baumwollsamenöl  s.  Schmiermittel  324 
Belenolitnng.    Die  elektrische  —  auf  der  Pariser  Ausstellung  1881  42& 

—  S.  Brenner  *  133.  *  228.    Elektricität  264.    Kerze  *  235. 

Bensin.    Auffindung  von  Petroleum —  in  Benzol ;  von  Storck  und  Lauber  8& 

BenioSsInre.    Die  —  des  Handels  und  ihre  Natriumsalze;  von  Schacht  171. 

Bensol.    S.  Benzin  88.  [arbeit  496^ 

Bergban.    Bustln's  Verhütung  von  Explosionen  der  Grubengase  bei  Schief^- 
^    S.  Aufbereitung.    Bohrer  *  455.    Förderung.    Wasserhaltung. 

Bessemern.    S.  Eisen  *  898. 

Biegemaseliine.    Stauch's  Reifen—  für  Fa^neisen  *  872. 

Bier,    üeber  Neuerungen  in  der  — brauerei  *  242. 

Galland's  pneumatisches  Malzverfahren  *  242.  Quiri's  Keim- 
apparat 243.  J.  Zieger*s  Darre  *  243.  F.  Schäfer's  mechanische 
Darre  •  243.  S.  ülrich's  Darre  *  244.  Welz's  Läulerbottich  »  246t 
Knebers  Filtrir-  und  Kühlapparat  *  246.  R.  Nagel's  Kuhlapparat 
*246.  L.  Heyer's  Beckenkühlapparat  *  246.  Kühnscherfs  Pich- 
apparat  247.  B.  Wolfs  Conserviren  von  —  und  Wein  »247. 
lUmsey's  Verfahren,  —  und  sonstige  gegohrene  oder  gährungs- 
fählge  (betränke  zu  conserviren,  bezieh,  destillirte  oder  gegohreoe 
Getränke  alt  zu  machen  247.  L.  Paulus  und  Gu^oult's  Herstel- 
lung von  Darrschlempe  aus  den  Rückständen  der  Brauereien  und 
Fruchtbrennereien  *  247. 

—  S.  Glycerin  493. 
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BiM.    8.  Farbstoff  162.  500. 

Bleeh.    Th.  Schnitolein's  Verfahren  znr  Herstellang  von  Hetallfolien  843. 

—  Esser's  Maschine  sor  Bearbeitung  der  Ränder  von  Kessel  -  und  Feuer- 

bttchsplatten  *  452. 

—  S.  Panzerplatte  406. 

Blei»    A.  Riche^s  Apparat  znr  elektrolytischen  Bestimmung  von  —  *  248. 

—  Zusammensetzung  der  unterharzer  — schlackenkugeln;  von  Pufahl  266. 

—  Verzinnen  von  —  s.  Zinn  266. 

Blitiableiter.    Ueber  —  und  die  angebliche  Gefahr  von  Telegraphen-  und 
Telephondrähten  75. 

—  8.  Pulver  76.    Telegraph  79. 

Bohrer.    P.  L.  8chmidt's  —  für  Holzschraubenlöcher  *  288. 

—  Einspann futter  für  Holz~;  von  Schilde,  Enowles  und  Emde  *  289. 

—  Hurtu    und   Hautin's  Fräsmaschine  für  amerikanische  Spiral—  *  293. 

—  Haniel   und  Lueg's   hydraulischer  Auslöseapparat  für  Schacht—   zum 

Abbohren  von  Schächten  unter  Wasser  *  455. 
Bohrmasohine«  Neuerungen  an  Dampfkessel — n*  109.  (8.  Metallbearbeitung.) 
Boje.    F.  Barr's  Signal—  *  212. 
Bor«    8.  Flammenschutz  85. 

Branntwein«    Die  Prüfung  der  gebrannten  Wasser;  von  Nefsler  165. 
Brannkohle«    — nklein  s.  Trockenapparat*  475. 

Brannstein«    Die  Eisen-  und  die  Oxalsäuremethode  der  — analyse  493. 
Brenner«    Leistungsfähigkeit  der  gebräuchlichsten  Gas—;  von  Rädorff*133. 

—  8.  Flamme  87.  [»228. 
Brennstoff«    Zur  Untersuchung  der  — e  418. 

—  8.  Kohle.  [837. 
Brille«  Einführung  des  metrischen  Systemes  bei  Numerirung  der  — ngläser 
Brod«    F.  W.  Fischer's  Pferdeschrot—  346. 

Bronie«    Ueber  die  Erhaltung  der  öffentlichen  —  denkmäler;  von  Brühl  251. 

—  8.  Phosphor—. 

Brücke«    PrasiVs  Montirungsgerüst  für  — n  *  467. 

Bnehblnder«    Hnssong's  Hilfsapparat  zum  Anlegen  schmaler  Bücher,  Karten 

u.  dgl.  in  der  Papierschneidmaschine  *  892. 
Bnehdmek«    Brackebusch's  Herstellung  von  —färben  348. 

—  Neuerungen  an  Lettemsetz  -  und  Ablegemaschinen  *  877.  *  461. 

Einleitung  877.  1)  Setzmaschinen,  bei  welchen  sich  die  ausge- 
stofsenen  Lettern  lediglich  unter  Wirkung  des  eigenen  Gewichtes 
nach  der  Setzrinne  bewegen:  8.  W.  Qreen  *  380,  K.  Kasten- 
bein 382,  E.  Eisele*382,  F.  Wicks  •  384.  2)  Setzmaschinen 
mit  Tran^porttächem  u.  s.  w.  für  die  ausgestofsenen  Lettern: 
L  Presch  *  384,  E.  Fischer  und  A.  v.  Langen  *  385,  J.  Thome 
*  387.  Setzapparat  von  H.  Pollack  389.  Matrizensetzmaschine  von 
H.  Hambruch  389.  Typengiefs-  und  Setzmaschine  von  Ch.  S. 
Westcott389.  3)  Das  Ausschliefsen :  Kastenbein  461,  Wicks  *461, 
Prasch*462,  Fischer  und  v.  Langen*  462,  Green  463.  4)  Die 
Ablegemaschinen:  Kastenbein  463,  Prasch  463,  Thome  464,  0. 
Poppe  464,  Green  464,  Wicks  *  464,  Fischer  und  v.  Langen  465. 
H.  Pollack  465. 

c. 

Caleinm«    8.  Gyps.  Ealk.  Salzsäure  160.   Schwefel  159.  AeUkalk  s.  Soda  423. 
Cement«    B.  v.  Schenk*s  Tripolith  als  Ersatzmittel  für  — ;  von  Treumann, 
Petersen  und  Vogt  433. 

—  Berkefeld*s  Herstellung  von  weifsem  —  497. 
Chemie«    Technisch-chemische  Notizen;  von  Lunge  157  (348). 

Chlor«    Zur  quantitativen  Bestimmung  der  —säure;  von  F.  Becher  499. 

—  —calcium  s.  Salzsäure  160.    Schwefel  159.    — kalinm  s.  Kalium  47.  86. 

— natrium  s.  Salz  *  131. 
Componndmaseliine«    8.  Dampfmaschine  89.    Locomobile  *  14. 
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Conserrireii«    Drucker's  Conaervining  von  Zackerrüben  und  Kartoffdn  86L 

—  B.  Wolfs  and  Rameey's  Verfahren^  Bier,  Wein  o.  dgL  sa  —  *S47. 

—  S.  Bronie  251. 

Cnpolofen»    H.  Erigar'B  —  mit  swei  AafgebeechiUditen  *  405. 
Cjun.    Ferro— kaliom  b.  Soda  489. 

D. 

Daeli»    — siege]  s.  Anstrich  348. 
Dampf.    8.  Heizung  *  220.    —  dichte  s.  Dichte  *  249. 

DampfkesteL    Neuerungen  an  Speiserufem  für—;  von  Charisius,  F.  Ladix. 
J.  Y  Jov6,  J.  Reimann,  H.  Haedicke,  F.  Vors,  P.  Bosenkrans  *  a 

—  Nacke  s  Bodenschutsvorrichtungen  für  —  mit  Unterfeuerung  *  16. 

—  R.  SchwartskopflTs  Ck>ntrolapparat  für  Wasserstand  in  —  n  *  41. 

—  Ueber  den  Fortschritt  und   die  Entwicklung   im  Schifismaschinenbau; 

von  F.  Harshall  89. 

—  Neuerungen  am  Nicorschea  — •;  von  J.  M.  Nicol  und  Petry-Dereox *  S6. 

—  Wilson's  Speiserufer  für  —  *  94. 

—  Neuerangen  an  verticalen  — n  *  177. 

Yerticalkessel  ohne  Röhren;  von  Keable  *  177,  Fougerat*  177, 
Cl.  Müller  und  Schliephacke  *  177.  Th.  Moy's  —  mit  mehr- 
facher freier  Wasseroberfläche  *  178.  W.  Rückert's  Wasser 
röhren—  *  178,  Rauchrohren—  von  W.  Schubert*  179,  Dopp* 
179,  Culver  *  180,  Cochran  *  180.  Neuerungen  an  Schiffii— n; 
von  der  Compagnie  de  Navigation  ^nomique  *  180. 

—  J.  Hock's  Dampfofen  *  270. 

—  Nepilly's  Rauch  yerxehrende  Locomotivfeuerung  für  Staubkohlen  *  288. 

—  Erichson's  Verfahren,  —  u.  dgl.   lu  emailliren  und  ku  verkitten  4S4. 

—  Ueber  Wasserabscheider;  von  C.  Bach  *  442. 

Zur  Theorie  der  Wasserabscheider  *  442.  Beurtheilung  ver- 
schiedener Constructionen  *  444.  F.  Schmidts  mehrfadier  Ab- 
scheider *  446. 

—  Ch.  Brown's  Rauchröhren-—  *  447. 

—  Ballaufs  Wärmeübertragungskolben  für  —  *  449. 

—  S.  Heizung*  220.    Injector.    Metallbearbeitung*  109.  *452. 
Baapfleitiing.    Lührmann*s  Compensations Vorrichtung  für  — en  u.  a.  *  19S. 

—  Ueber  Wasserabscheider;  von  C.  Bach  *  442.    (S.  Damplkes»d.) 

—  S.  Strohseü  *  119. 

DAmpfmMckiiie«  Boulet's  Compoundlooomobile,  ausgeführt  von  Lachapeile*14. 

—  Latowski's  Vorrichtung  zum  Entfernen  des  Wassers  aus  den  Cylin- 

dem  und  Schieberkasten  von  — n  *  15. 

—  Ueber  den  Fortschritt  und   die  Entwicklung  im  Schiffsmaschinenban; 

von  F.  Marshall  89. 

—  Ueber  die  Kraftleistung  der  Walzenaug-Maschinen.    Bericht  von  K  Blafi, 

R.  M.  Daelen  und  Eollmann;  besprochen  von  G.  Schmidt  173. 

—  £.  Rost*8  auslösende  Ventilsteuerangen  *  188.  [*  269. 

—  F.  E.  Voigt's  und  F.  Lappe's  — n  mit  hin-  und  hergehendem  Cylinder 

—  Dautzenberff's  Cylinderschmiervorrichtung  für  Kraftmaschinen  *  273. 

—  Ueber  die  Kley'sche  Wasserhaltungsmaschine  in  Ostrau;  von  R.  Sau« 

und  G.  Schmidt  *  349. 

—  Anordnungen  zur  Umwandlung  der  Meyer'schen  Steuerung  in  eine  aa^ 

lösende  Steuerung  *  853.  *  439. 

Einleitung  353.  G.  Hanssen  *  354.  H.  Fliegel  •  355.  F.  Coblyn* 
355.  L.  Thielmann  *  356.  Gutehoffnungshütte  in  Oberhausen  11 
*  439.    R.  Lüders  *  440.    Dobson  *  441.    G.  v.  Brochowski  *  441. 

—  Hefs  und  Morgan's  amerikanische  Schleppschiebersteuerung  *  361. 

—  Leistung  von  Wasserhaltungsmaschinen;  von  E.  A.  Cowp^  437. 

—  S.  Indieator  *  %. 

Dunpfpflng«    Arbeitskosten  der  Dampfpflüge;  von  Boysen  und  A.  Wüst  343. 
Bampfpnmpe.    S.  Pumpe  *  277. 
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BfUTe. .  8.  Bier  *  248. 

Decke«    H.  Kahl's  --npatzmaaae  482. 

Denkmal.    8.  Bronze  251.  [dem  —  170. 

Deslnfloiren«    Proskaner's  Bestimmung  der  Schwefligsäare  der  Luft  nach 

DeatUlation.    8.  Schwefelsäure  266.    Trockenapparat  *  474. 

DIagometer«    Palmieri's  —  cur  Untersuchung  von  Oelen  und  Geweben  828. 

Dlehte*    Bestimmune  der  mittleren  —  der  Erde;  von  Ph.  ▼.  Jolly  u.  A.  84. 

—  Ch.  Bell  und  Teed's  Bestimmung  der  Dampi—  im  Barometerrohr  *  249. 
Dlehtnng.    S.  Röhre  *  198.    — sschnüre  s.  Spinnerei  *  124.  *  301. 
Diffnsloii.    S.  Zucker  *  140. 

Draht.    PfitscVs  — Glühofen  für  Gasbetrieb  *  818. 

—  8.  Phosphorbronze  482.    Telegraph  76. 

Drehbank.    G.  Moirs  Umsteuerung  för  Drehbänke  *  116.  [867. 

—  X.  Nufs'  Aufspannapparat  für  Schtiphaus'  Radreifen-Befestigungsringe  * 

—  H.  und  W.  Sutdiffe's  --support  zur  Aufnahme  mehrerer  Werkzeuge  431. 
Dmckerei.    8.  Buchdruck.    Glas  885. 

Dmekertohw&rie»    Brackebusch's  Herstellung  von  —  848. 
DBnger«    Ueber  das  Düngen  mit  Kalisalzen;  von  Farsky  86. 

—  Zusammensetzung  der  Haikäferasche;  von  Farsky  172. 

—  Ueber  Zuckerrttben-Düngungsversuche;  von  Drechsler  266. 

—  Zusammensetzung  eines  Fledermausguanoe ;  von  Karwowsky  845. 
Dynanometer.    8.  Arbeitsmesser.    Elektricität  78.  495. 

E. 

t 
Eis«    Ueber  die  Gefrierpunkte  von  Schwefelsäure;  von  Lunge  846. 
Eisen«    Ueber   die   Entphosphorung   des   Roh— s;    von  8.  G.  Thomas   und 
Kupelwieser  *  42. 

—  G.  Claus'  Verfahren  zur  Entphosphorung  des  Roh — s  169. 
'-    Pütsch's  Draht-Glühofen  für  Gasbetrieb  *  818. 

—  Der  Einüufs   des  Mangans  auf  die  Festigkeit  des  — s;  von  Finkener 

und  Spangenberg  ^. 

—  Deutsches  Normalprofil  buch  für  Walz — ;  von  Heinzerling  und  Intze  844. 

—  Ueber  Neuerungen  im  — hüttenwesen  *  898. 

W.  Allen*s  mechanische  Vorrichtung,  um  eine  innige  Mischung 
des  in  die  Giefspfanne  ausgegossenen  Metalles  mit  denS  Spiegel — 
oder  dem  Ferromangan  zu  erzielen  *  898.  Ueber  das  Ausbringen 
beim  basischen  Bessemerprocefs;  von  S.  G.  Thomas  und  Gilchrist 
899.  Ueber  dife  Homogenität  von  Stahlblöoken;  von  G.  Snelus 
400.  Ueber  die  Genauigkeit  der  Eggertz'schen  Kohlenstoffprobe 
in  Bessemerwerken  401.  Herstellung  von  basischem  Ofenfutter- 
material: von  Ramdohr  und  Blumenthal  402.  Melaun's  auswechsel- 
bare Böaen  für  Bessemerbirnen  *  402.  Vorrichtungen  zur  Ver- 
hütung des  Steigens  des  Bessemer— s  in  den  Formen;  von 
C.  W.  Siemens  «  408,  H.  Tholander  *  404.  H.  Krigar's  Um- 
schmelzcupolofen  *  405.  Th.  Hampton's  Verfahren,  Tiegelgufs- 
stahl  schneller  und  gleichmäfsiffer  herzustellen  406».  J.  v.  Ehren- 
werth  und  J.  Prochaska's  Herstdlung  von  Ziegeln  ans  Erz,  Kohle 
und  Roh—  für  Flufs— erzeugung  4^.  Haldemann's  Herstellung 
von  —platten  mit  innerem  Stahlkem  406.  Bariumoxyd  zum 
Schweifsen  von  Stahl;  von  G.  Freytag  407.  Ununterbrochener 
Betrieb  von  — Temperöfen;  von  der  Fischer'schen  Weich —  und 
Stahlgiefserei-Gesellschaft  *  407. 

—  Reese's  Maschine  zum  Kaltwalzen  von  Rnndstahl  *  468. 

—  8.  Gebläse  *  460.    Giefserei.    Rosten. 
Eisenbahn«    Elektricität  im  Sicherheitsdienste  der  — en  79. 

—  Befahren  elektrischer  — en  mit  mehreren  Wagen;  von  Siemens  und 

—  Jellinghaus'  Schraubensichernng  für  —schienen  *  867.         [Halske  266. 
•-    8.  Uhr*  214. 
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Eiseiibftllliwageil.    Wachholz's  Yerfahren  zum  VerUlgen  der  Motten  in  —  ! 

—  Bahn*B  Prüfang  des  Verhaltens  der  Achsschenkel  bei  rollenden  —  *  321 

—  Belleroche's    Vorschlag    zam    Schmieren    der   —    mit    Mineralöl    und 

Baumöl  828.  [*  367. 

-~    A.  Nnfs'  Aufspannapparat  für  Schüphaus^  Radreifen-BefestigangBringe 

—  Reinigung  der  Achslager  und  Schmierkisaen  Ton  — :  von  Qarbe  432. 
ElMtioittt.    S.  Festigkeit. 

Elektrioltit.  Der  intemationale  Gongrefs  der  Elektriker  in  Paria  1B81  Tt 
Allgemeines  78.  Feststellunff  der  elektrischen  Malaeinheiten  74 
Zur  Physik  des  Erdballes,  des  Erdmagnetismus  und  der  atmo- 
sphärischen —  74.  üeber  Blitzableiter  und  die  angebliche  Geiaht 
Yon  Telegraphen-  und  Telephondrähten  75.  Schutz  der  PnlTer- 
magazine  76.  Beste  Art  der  Herstellung  von  Telegraphenliniea 
76.  Anwendung  der  Carcellampe  zu  photometrischen  Mesaun- 
ffen  76.  Abmessung  unterirdischer  und  unterseeischer  Drihte  in 
Millimeter  76.  Zur  Einrichtung  einer  internationalen  Tele- 
meteorographie  77.  Vertheilnng  des  elektrischen  Stromes  und 
Messung  der  elektromotorischen  Kraft  mittels  eines  Eiektio- 
dynamometers  78.  W.  Thomson *s  Methode  zur  Vergleichnng  der 
Capacitäten  von  Kabeln  78.  Blitzableiter  mit  Schutzdraht  für 
unterseeische  Kabel  79.  Ersatz  der  Batterien  durch  Dynanio- 
maschinen  79.  Verwendung  der  —  im  Sicherheitsdienste  der 
Eisenbahnen  79.  Croya's  photometrische  Methode  79.  Abhängig- 
keit der  Lichtmenge  von  der  Natur  des  glühenden  Körpers  ^ 
Wärmeyertheilung  auf  elektrischem  Wege  80.  Vertheilnng  der 
—  80.  Ueber  Telegraphenlinien  und  Kabel  80.  Isolirmittel  für 
Kabel  82. 

—  —  eegen  Feuersgefahr;  von  W.  Siemens  256. 

—  Sedlaczek  und  Wikuliirs  elektrische  Locomotiv-  und  SchüFslampe;  von 

S.  Schuckert  264. 

—  Befahren  elektrischer  Eisenbahnen  mit  mehreren  Wagen;  von  Siemens 

und  Halske  265. 

—  Die  elektrische  Beleuchtung  auf  der  Ausstellung  fär  —  in  Paris  1881 ; 

von  H.  Bunte  426. 

1)  Die  elektrischen  Kerzen  427.  2)  Elektrische  Regolirlampen 
428.    8)  Elektrische  Glühlichter  (Incandesoenzlampen)  429. 

—  HilPs  Elektrodynamometer  für  sUrke  Ströme  495. 

—  J.  Watson's  Erhöhung  der  Leuchtkraft  von  Flammen  mittels  —  496. 

—  S.  Diagometer  323.    Elektrolyse.    Glas  •  375.    Telegraph.    Telephon. 
Elektrolyse.    A.  Riche's  Apparat  zur  elektrolytischen  Bestimmung  von  Blei, 

Kupfer,  Zink  und  Nickel  •  248. 
Element.    6.  Aktinium  88. 

Elfenbein.    J.  Hyatt's  Herstellung  von  künstlicher  — masse  345. 
Emnil.    Erichsen's  Verfahren,  Metalle  u.  dgl.  zu  — liren  434. 
— -    Turck's  Verfahren  zum  üebertragen  verschiedenfarbiger  Bilder  auf  unedle, 
mit  Feuer—  gedeckte  Metalle  434. 
Erde.    Bestimmung  der  mittleren  Dichte  der  — ;  von  Ph.  v.  Jolly  u.  A.  84. 
£rd51.    Ueber  die  Untersuchung  von  —  *  476. 

Vette*s  Apparat  zur  unmittelbaren  Prüfung  des  —es  auf  seine 
Explosibilität  *  476.  O.  Braun's  Apparat  zur  Prüfung  des  —es 
auf  seine  Entzttndungstemperatnr,  genannt  „Taucher**  *  476.  Zn- 
sammenhang zwischen  Refraction  und  Entzündlichkeit  von  — 
Sorten:  von  Engler  und  R.  Haafs  479. 

—  Barbieux  und  Rosier's  Mineralölseife  499. 

—  S.  Benzin  88.  Feueranzünder  344.  Schmiermittel  328.  [32a 
Erdwachs.  Ueber  die  Reinigung  von  — ;  von  V.  v.  Ofenheim  und  Peruts* 
Eri.    S.  Aufbereitung.    Kupfer  IB2. 

EribUd.    S.  Bronze  251. 

Etpnrto.    Ueber  Verbrauch   und  Herstellung   von  —  in   englischen   Papier- 
fabriken; von  Lunge  394. 
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Sxplotion«    Bastm's  YerhütuDg  von  —en  der  Grubeogase  bei  Schieisarbeit 

—  S.  Erdöl  *  476.  [496. 
Extraetion*    £.  Thom's  —sapparat  für  Laboratorien  *  248. 

—  8.  Kupfer  482. 

F. 

IPadenwIehter«    —  ftlr  Spinn-  nnd  Zwirnmaschinen  s.  Spinnerei  *  125. 

Tahrknngt.    S.  Förderang  166. 

Tallhammer«    S.  Hammer  *  105. 

TaBgrorrichtnng.    S.  Förderung  *  38.  *  209.  Hebezeug  *  99. 

Tarbe.    S.  Anstrich  348.    Druckerschwärze  348.    Kalk  348.    Wichse. 

Tirberei«  Ueber  das  Färben  von  Leder:  Sörensen's  Verfahren  zum  Schwarz- 
färben und  Eitner's  Färbeversuche  mit  dem  (gelben)  Farbstoff  der 
Pappeln  498. 

farbstoff.    Lanber's  Methode  zur  Extraction  von  Krapp  88. 

-^    üeber  Köchlin  und  Witt's  neue   blaue  und   violette  — e;  von  Lauber 
und  Steinheil  162. 

—  Kraufs-Qlinz's  Herstellung  eines  schwarzen  — es  ans  Scheideschlamm  348. 

—  Eitner's  Färbeversnche  mit  dem  gelben  —  der-Pappeln  499. 

—  üeber   Yerwendnng  von    Ultramarin   in    der   Zuckerfabrikation;    von 

—  S.  Benzol  88.    Fimifs  500.  [0.  Kohlrausch  500. 
F&rbmig.    Habild's  Verfahren  zum  Färben  von  Alabaster  497. 

—  S.  Sammt 

Taser.    S.  Qewebe  85.  323.  497. 

Teder.    Deutgen*s  Apparat  zum  Richten  von  Spiral—n  263. 

Tenster«    Brettmann  s  — construction  zur  Verhütung  des  ümherspritzens  von 

Wasser  beim  Abthauen  *  118. 
Femspreeher*    S.  Telephon. 
Festigkeit«    Leuner's  Instrument  zur  selbstthätigen  Aufzeichnung  vortiber- 

gehender  elastischer  Dimensionsänderungen  fester  Körper  *  207. 

—  Der  Einflufs  des  Hangans  auf  die  —  des  Eisens*,    von  Finkener  und 

—  8.  Profileisen  344.  [Spangenberg  333. 
Fett«    H.  Reiseri's  Pumpe  für  consistentes  Maschinen—  *  191. 

—  Apparate  zur  Ent— -ung  der  Knochen ;  von  Th.  Richters  nnd  Davidsohn 

—  S.  Seife.    Wolle  85.  [*396» 
Feneramilnder«    P.  Robin's  —  mittels  Erdöl  344. 
FenerlöscliweBen«    S.  Athmung  267.    Elektricität  256. 
Fenerspritse«    Bräunert*s  Ventilkasten  für  — n  *  447. 

Fenernng.    Nepilly's  Rauch  verzehrende  Locomotiv—  für  Staubkohlen  *  283. 

—  Engert's  Beschickungsvorrichtung  für  — en*  345. 

—  Jagn  nnd  S.  Cohnfeld's  calorisches  Gebläse  *  450. 

—  S.  Dampfkessel  *  270.^449.    Feueranzünder.    Gas—  *  318. 
Fieber«    Salicylsäure  gegen  das  gelbe  — ;  von  W.  White  436. 
Filtrirapparat«    Trobach's  Filtrirvorrichtung  für  Laboratorien  *  248. 

—  S.  Bier  •  246. 

Fimifs«    Herstellung  von  durch  Soda  und  Seife  nicht  angreifbarem  —  500. 

Flachs«    S.  Gewebe  497. 

Flamme«    üeber  die  —  des  Bunsen'schen  Brenners;  von  Blochmann  87. 

—  J.  Watson's  Erhöhung  der  Leuchtkraft  von  — n  mittels  Elektricität  496. 
Flammensehnti«    J.  A.  Martinas  Verfahren,  um  Gewebe   und  Holz   unent- 
flammbar zu  machen  85. 

Fledermaus«    Zusammensetzung  eines  — guanos;  von  Karwowsky  345. 
Flügel«    Harlacher's  hydrometischer  — ;  von  R.  Blum*  311. 
Förderung«    Chr.  Pohlmann  und  Fr.  Niesenhaus'  Fangvorrichtung  *  88. 

—  Prüfung  der  Fahrknnst  am  Mariaschacht  in  Przibram:  von  J.  Noväk  166. 

—  A.  Titters  und  F.  Keubert's  Fangvorrichtungen  für  Fördertonnen  •  209. 
Formerei.    S.  Giefserei  262.  *  285.  •  286.  *  456. 

Formmaschine«    W.  üg^'s  —  für  kleine  flache  Gegenstände  *  285. 

—  Gh.  Laifsle's  Doppel—;  ausgeführt  von  L.  A.  Riedinger  *  456. 
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FrlsmasdilBe.    Harta  and  Haatiii's  —  sar  HenteUimg  amerikftnkclier  Spinl' 
Freif aUbohrer.    8.  Bohrer  *  455.  [bohrer  •  293. 

Fnrtbodeii.    8.  Teppich. 

Fntteraiittel«    Aofbewahmng  grüner  ~  (Mais,  Klee  u.  a.)  in  Siloe;  tob 
Lecharüer  170. 

—  F.  W.  Fischer's  Pferdeschrotbrod  d46. 
~    8.  HftckaelmMchine  *  276. 

G. 

GalranoplMtil:.    8.  Zinn  265. 

OarB.    8.  Appretur  *  306.    Schlichtmaschine  *  808.    Spinnerei 

Bmb.    8.  Athmang  267.    Explosion  496.    Stickstoff  *  248. 

Gasfeuerung.    8.  Qlühofen  *  818. 

eatterslge.    8.  Sftge  •  106.  *373. 

Oeblftae.    W.  H.  Allen's  Ventilator  mit  Dampfmaschine  431. 

—  Jagn  und  8.  Cohnfeld's  calorisches  —  *  450. 

—  J.  Kampfs  Ventilatoroonstraction  *  452. 

—  8.  Lüftung  *  130. 
Ctogenspreeher.    8.  Telegraph  40. 

Gehrnng«    Neuerungen  an  — sschqeidapparaten  *  26.    (8.  Werkseag.) 

Gelb.    8.  Leder  498. 

Gerberei.    8.  Leder.    Gerbstoff  496. 

Gerbstoff.    Ueber  — bestimmungen;  tou  Macagno  und  A.  Tifthmana  496. 

Gerüst.    Prasirs  Montirungs^  f&r  Brficken  *  467. 

Gesebirr..   8.  Giefserei  263. 

Geschwindigkeit.    Harlacher^s  hydrometischer  Flfigel;  tou  R.  Blum  *  811. 

GestelnsbohmiMebine.    8.  Bohrer  *  455. 

Getriebe.    M.  Selig's  Neuerungen  an  Wende — n  *  23. 

—  H.  Lapz's  Antrieb  der  Zufährwalsen  Ton  Häckselmaschinen  *  276. 
Ctowebe.    J.  A.  Martinas  Verfahren^  um  —  unentflammbar  zu  machen  85. 

—  Palmieri's  Diagometer  zur  Untersuchung  von  — n  (Seide  o.  Baumwolle) 

—  Bemont's  Verfahren  zur  Untersuchung  von  — n  497.  [3S& 

—  8.  Meisapparat  *  391. 

Gewehr.    H.  Uoughton's  Hinterlade—  mit  BlockverschluiÜB  *  218. 

Gewlndesehneidmasehine.    8.  Schraube  *  294. 

Gewilri.    8.  Piment  346. 

Giefserei.    Neuere  Spinnmaschinen  für  Strohseile  zu  Formzwecken  *  119. 

—  P.  Morane's  Maschine  fär  Kerzen—  *  235. 

—  Neuerungen  in  der  — :   G.  Webb's  theilbare  Formen  zum  Qieisen  toq 

Flufseisenblöcken.  Tellander's  Verfahren  zur  Herstellung  hoUeB 
Hartgusses.  C.  Schlaegers  Dauer- Formen  für  Metallguih.  Koerrer't 
Gufsform  zur  Herstellung  von  Stiefelabsataeisen.  Formtisch  liir  Ge- 
schirrgufs;  vom  Eisenhüttenwerk  „  Marienhütte **  bei  Kotsenau  262. 

—  W.  Ug^'s  Formmaschine  für  kleine  fluche  Gegenstände  *  285. 

—  W.  Ingalls'  Herstellung  von  gegossenen  Schrauben  *  286. 

—  C.  Bauer's  Polirwerk^eug  für  — modelle  *  292. 

—  Puscher*s  abwaschbarer  Ueberzug  für  Gypsabgüsse  845. 

—  Eisen-Temperofen  mit  ununterbrochenem  Betrieb  von  der  Fisoher^schez 

Weicheisenfabrik  *  407. 

—  Ch.  LaiüBle's  Doppelformmaschine  j  ausgeführt  tou  L.  A.  Biedinger*  4d& 

—  8.  Bronze  251.    Rosten  265. 

Glas.    Ueber  die  Berechnung  der  — sätze  und  die  Natur  des  —es ;  Ton  G.  Wagener 

—  £.  Hirsch's  Vorrichtung  zum  Schleifen  von  Hohl—  "*  117.  [66.  152. 

—  J.  B.  Miller's  Verfahren,  Monogramme  u.  dgl.  auf  — cylinder  o.  dgL  zu 

drucken  und  einzubrennen  385. 

—  Ueber  die  Einführung   des  metrischen  Systemes  bei  Numerirung  der 

Brillengläser  887.  [von  Schnittflächen  *  875. 

—  Fahdt's  Verfahren  zum  Schneiden  von  — waaren  und  zum  Versehmelsen 
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€(1as»     Dod^'s  Herstellung  von  Waaren  ans  mittels  —  gekitteten,    schwer 
schmelzbaren  Stoffen  497. 

—  S.  Fimifs  500.    Löthrohr  •  251. 
Giahofen.    Pütsch's  Draht-—  für  Gasbetrieb  *  318. 

Glyeerin«    Flemming*s  Verfahren   zur  Qewinnnng  des  — s   aus   den  Unter- 
längen der  Seifenfabrikation  8d0. 

—  Zur  Bestimmung  des  —  s;  von  Couttolenc  und  Barbsche  499. 
Granate.    J.  OöbePs  und  F.  0.  Schmidt's  Zünder  *  470.  *  471. 
Grobe.    S.  Explosion  496. 

Gnmnl«    Zur  üewinnung  von  Kautschuk;  von  C.  Markham  484. 

—  Traun's  Verfahren  zur  Herstellung  chirurgischer  Artikel  aus  zusammen- 

vulcanisirtem  Weich-  und  Hart —  497. 
Gnrsstahh    Tiegel—  s.  Eisen  405. 
Gyps.    Puscher's  abwaschbarer  Ueberzug  für  — abgässe  845. 

—  B.  V.  Schenk's  Tripolith  als  ErsaUmittel  für  — ;  von  Treumann,  Petersen 

—  S.  Alabaster  497.  [und  Vogt  488. 

H. 

HSekselmasehine.    H.  Lanz*  Antrieb  für  Zuführwalzen  von  — n  *  276. 
Hammer.    Bremker's  Fall—  für  Fufsbetrieb  *  105. 
Harniselielseii.    Kritzler's  Maschine  zur  Herstellung  von  —  *  108. 
Hart^fs.    S.  Oiefserei  262.    Riffelapparat  *  374.    Riffelmaschine  *  455. 
Haspel.    S.  Spinnerei  *  196. 

Hebeieng.    Neuerungen  an  Sicherheitskurbeln;  von  der  Maschinenfabrik  Rhein 
und  Lahn,  R.  Böttcher  und  Mehl  *  22. 

—  M.  Selig's  Neuerungen  an  Wendegetrieben  für  — e  *  28. 

—  Kaliwasser,  Wegelin  und  Hübner 's   Fahrstuhl   und  Absperrung  von 

—  J.  Weidtman's  Sicherheitskurbel  *  272.  [Aufzugschächten  *  99. 

—  F.  Wittens  hydraulischer  Aufzug  848.  [*868. 

—  Sicherbei  tskurbel  fttr  Winden  und  Krahne ;  von  der  Duisburger  Maschinenf. 

—  Chambers'  selbstsehllefsende  Thür  fUr  Aufzugsschachtöflfnungen  *  876. 

—  S.  Förderung. 

Helimig.    Neuerungen  an  Zimmeröfen  *  215. 

,iHohensollem\  Actiengesellschaft  in  Düsseldorf  *  215.  A.  Jörns 
*  215.  H.  Giffhom  «  216.  E.  Servals  •  216.  H.  Maey  *  217. 
L.  Tobiansky  (Luftbefeuchtungs  -  und  Ventilationsregulir-  und 
Füllofen)  *  218. 

—  Rieh.  Lehmann's  —  mittels  überhitzter  Wasserdttmpfe  und  ihre  Anwen- 

dung in  der  Industrie  *  220. 

—  S.  Wasserleitung  •  88. 
Hinterlader.    S.  Gewehr  *  218. 

Hobel.    J.  Weifs'  und  DieseFs  Holz—*  287. «288.  . 
Hobelmasehiiie.    S.  Riffelapparat  *  874. 

—  S.  Seife  »  828. 

HoUinder.    ümpherston's  und  Wrigley's  — constniction  *  199.  432. 
Hots.    J.  A.  Martinas  Verfahren,  um  —  unentflammbar  zu  machen  85. 

—  Christas  Herstellung  gepreCster  Ornamente  aus  —  266. 

—  L.  Groth's  Herstellung  von  Ornamenten  aus  — masse  497.  [*474. 

—  S.  —schliff.    Zellstoff.   Brenn-  s.  Säge  268.    — abilüle  s.  Trockenapparat 
Holibearbeitang.    Fiester7s  verbessertes  Stemmeisen  mit  Spanausheber  *  82. 

—  Stumbeck's  Kreissägemaschine  zum  gleichzeitigen  Besäumen  und  Latten - 

—  C.  L.  Fleckes  Gatter  zum  Sägen  kurzer  Hölzer  *  106.  [schneiden  88. 

—  H.  Rieger*s  Brennholzsäge  268. 

—  Christas  Herstellung  geprefster  Oman&ente  aus  Holz  266. 

—  O.  Wolff*s  Masse  zum  Schliefsen  der  Holzporen  848. 

—  C.  W.  Fachs'  Maschine  zur  Herstellung  conischer  Holznägel  *  869. 

—  G.  PhiUp6thal*s  Doppelsägehalter  für  Horizontalffatter  *  878. 

—  L.  Groth's  Herstellung  von  Ornamenten  aus  Holzmasse  u.  dgl.  497. 

—  S.  Werkzeug*  26,  •287. 
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Holzsehliir.  Angermair's  Rindenschälmaschine  für  Holzklötze  zu  —  *  39L 

Holistoir.    8.  Holz  497.    Holzschliff.    Papier  *  8dd. 

Hom»    C.  F.  Clans'  Herstellung  von  Pyroxylin  haltigen  Massen  434. 

—  S.  Elfenbein.    Gummi.    Bolz  497. 
HnttenweBen.    8.  Eisen.    Kupfer  482 
Hydrant.    8.  Wasserleitung  *  97. 

L 

Indicator.    8chäffer  und  Budenberg's  Doppel—  *  %. 

IndiiBtrie.    8.  Statistik  342. 

Injeetor«    üeber  — en,  welche  mit  Abdampf  betrieben  werden;  von  WehageL 

—  Schäffer  und  Budenberg's  —  ♦  94. 

—  Borland's  —  •  362. 

J. 

JaneliepiiJiipe*    —  von  Q.  Michel  168. 

K 

• 

Kabel.    8.  Telegraph  76.  78.  80. 

Kaffee.    8.  Rösten  *  220. 

Kainit.    8.  Kalium  *  47. 

Kalimii.    Ueber  Verarbeitung  der  Stafsfnrter  Kalisalze  *  47. 

Böckel's  Verarbeitung  von  Kainit  und  anderen  schirelelsaaRi 
Doppelsalzen  des  — s  und  Magnesiums  unter  Verwendung  ra 
Chlorcalcinm  47.  Precht's  Apparate  zur  Herstell nnc^  von  — siilte 
aus  — magnesiumsulfat  und  Chlor—  *  48  und  zur  Tr^uiung  da 
Chlomatriums  und  Chlormagnesiums  vom — ^magne8inin8iil&t*4S. 
Wüstenhagen's  Anlage  zum  Verdampfen  der  Mutterlaogen  in  der 
Kalifabrikation  *  49.  Ueber  die  Darstellung  von  schwefelsauRa 
—  aus  den  Stäfsfurter  Kalirohsalzen  und  kritiache  Beleachtaa; 
der  einschlägigen  deutschen  Patente;  von  H.  GrÜ.neberg'  50. 

—  Ueber  das  Düngen  mit  Kalisalzen:  von  Farsky  86. 
Kalk.    Resenscheck's  abwaschbare  — faroe  348. 
Kanal.    8.  Abfälle  600. 

Kartoffel.    Drucker*s  Conseryiren  von  — n  86.  ' 

—  8.  8tärke  *  239. 
Kantsehuk.    8.  Gummi  434.  497. 
Keilpretse.    8.  Presse  *  316. 

Kene.    P.  Morane's  Maschinen  für  — neiefserei  *  235. 
Kitt.    Erichsen's  Verfahren,  Metalle  u.  dgl.  zu  ver — en  434. 
Klee.    8.  Futtermittel  170. 
Knlael.    —Wickelmaschine  s.  8pinnerei  *  197. 
Knoeken.    Ueber  Apparate  zur  Entfettung  der  —  *  396. 

Th.  Richters'  Apparat  *  396.     Ueber  das  Seltsam'sche  Yerfahm 

der  — entfettung:  von  Davidsohn  397. 

—  8.  Leim  435.  436. 

Kohle*    E.  Fiedler's  Herstellung  von  — nsteinen  85. 

—  Lührig's  Wasserklärapparat  ftlr  — nwäschen  *  306. 

—  Laporte  und  Jouijou's  — nwäsche  mit  kreisendem  Wasser  *  906. 

—  Zar  Kenntnifs  der  8tein— ;  von  0.  Helm  496. 

—  8.  Brennstoff  418.    Braun— nklein  s.  Trockenapparat  *  475.     Staub—  s. 

Feuerung  •  288. 
Kohlensftare.    Bustin's  Verhütung  von  Qrubenezplosionen   bei  Scfaieiäarbeit 
mittels  —  496. 

—  8.  Soda  ♦  418.  487. 
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KoUenstoir.    Genauigkeit  der  Effgertz'Bchen  —probe  in  Bessemerwerken  401. 
Kraftmesser.    A.  Wüst's  KarbeT—  für  thierische  Kraftleistangen  *  186. 

—  S.  Arbeitsmesser.    Elektricität  78.  495. 
Krahn.    8.  Hebezeag  *  863. 

Krapp«    Lanber's  Methode  zur  Extraction  von  —  88. 

Kreissftge.    8.  8iige  83. 

KrSnklt*    Die  Zusammensetzung  des  — s:  von  Domeyko  170. 

KflUapparat.    8.  Bier  •  246. 

Kupfer.    A.  Riche's  Apparat  zur  elektrischen  Bestimmung  von  —  *  248. 

—  Flechner's  neues  Eztractionsyerfahren  für  —kiese  482. 

—  8.  Bronze  251.    Krönkit 

Kupplung.    Röhre  *  193.    Schlauch  *  193..  Welle  *  278. 
Kurbel.    Neuerungen  an  8icherheitfl — n  \  von  der  Maschinenfabrik  Rhein  und 
Lahn,  R.  Böttcher  und  Mehl  *  22. 

—  Herstellung  geschmiedeter  — wellen  in  der  Lancefield  Forve  zu  Glasgow; 

—  J.  Weidtman^s  8icherheits—  *  272.  [von  McLean  •  102. 

—  föcherheits—  für  Winden  und  Erahne;  von  der  Duisburger  Maschinenf. 

—  8.  Kraftmesser  *  186.  [*  363. 

L 

Laboratorien.    Neue  Apparate  für  Laboratorien  *  248. 

E.  Thom's  Extractionsapparat  *  248.  Trobach's  Filtrirvorrich- 
tung  *  248.  A.  Riche's  Apparat  zur  elektrolytischen  Bestimmung 
von  Blei,  Kupfer,  Zink  und  Nickel  *  248.  R.  8chmitt's  Apparat 
zum  Auffangen  und  Messen  von  Gasen,  namentlich  von  Stickstoff 
*248.  Ch.  Bell  und  Teed's  Bestimmung  der  Dampfdichte  im 
Barometerrohr*  249.  Perrier's  Dampfmanometer*  250.  Koppe's 
Löthrohr  mit  ununterbrochenem  Luftstrahl  *  251. 

Lackmus.    Empfindliche  — tinctur;  von  8tolba  171. 

Lager.    V.  Cuvier's  Hänge—  *  189. 

Lampe.  Sedlaczek  und  Wikuliirs  elektrische  Locomotiv-  und  Schiffs—; 
von  8.  Schuckert  264. 

—  Die  elektrischen  — n  auf  der  Pariser  Ausstellung  1881  426. 

—  — ncylinder  s.  Glas  335. 

Xeder.  Ueber  die  Herstellung  von  — :  Chesnay's  und  Moref  s  Verfahren  zum 
Enthaaren  von  Fellen;  von*  Eitner.  C.  ZiegePs  Gerbeverfahren. 
Bögel's  Schnell gerbemethode.  Privat's  Herstellung  von  sumachgarem 
Kalb—  mit  spiegelglatter,  weifser  Fleischseite  für  Portefeuille- 
arbeiten 498. 

—  üeber  das  Färben  von  — :  Sörensen's  Verfahren  zum  Schwarzf&rben  und 

Eitner's  Färbeversuche  mit  dem  (gelben)  Farbstoff  der  Pappeln  498. 

—  8.  Wichse. 

Legirong.    8.  Bronze.    Rosten  345. 

Leim.    R.  Hagen  und  Seltsames  Herstellung  von  Knochen—  435. 

—  Wiedergewinnung  der  Salzsäure  bei  der  Knochen — fabrikation;  von  der 

Sodlt^  Coignet  436. 
Leimzwinge.    8.  Schraubzwinge  *  290. 
Lettern.    —Setzmaschine  s.  Buchdruck  *  377.  *  461. 
Lenehtgas.     Ueber   die   gebräuchlichsten  Beleuchtungsmittel  (Gasbrenner); 

von  Rüdorff*  m  •  228. 
LeTulose.    üeber  — ;  von  Jungfleisch  und  Lefranc  86. 
Lioht.     Anwendung  der    Carcellampe    zu    photometrischen  Messungen   des 

elektrischen  — es  76. 
Linse.    Einfuhrung  des  metrischen  Systemes  bei  Numerirung  der  Brillengläser 
Litze.    S.  Hamischeisen  *  108.  [337.  . 

Loehapparat.    Kircheis'  Excenterschere  mit  —  für  Handbetrieb  *  293. 
Loeomobile.    Boulefs  Oompound— ,  ausgeführt  von  Lachapelle  *  14. 
Loeomotire.    Latowski's  Vorrichtung  zum  Entfernen  des  Wassers  aus  den 

(37lindem  und  Schieberkasten  *  15. 
Dingler's  polyt  Journal  Bd.  243  H.  6.  188S/L  35 
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LocomotlTe.    Sedlaczek  und  Wikuliirs  elektrische  Locomotivlampe*,  von  S. 
Schuckert  264. 

—  Nepilly's  Ra^ich  yerzehrende  Locomotivfeaerune  für  Staubkohlen  *  283. 
Ldthapparat.    Kiesewalter  und  Hohaus'  —  für  Bandsägeblätter  *  200. 

—  Kopp's  —  mit  ununterbrochenem  Luftstrahl  •  251. 
Luft.    S.  Athmung  267.    Sauerstoff  *  472. 

Luftballon.    Tissandier's  elektrische  Steuerung  von  — s  496. 
Lllftiing«    J.  Howorth's  Yentilationskappen  *  130. 

—  W.  H.  Allen's  Ventilator  mit  Dampfmaschine  431. 

—  S.  Heizung  *  218. 

Lyeopodln«    üeber  das  Alkaloid  „ — ";  von  Bödeker  88. 

E 

Magiiesiiiili.    S.  Kalium  *  47. 

Maikäfer«    Zusammensetzung  der  — asche;  von  Farsky  172. 

Mais.    S.  Futtermittel  170! 

Malz.    S.  Bier  *  242.  [und  Spangenberg  333. 

Mangan«    Der  Einflufs  des  — s  auf  die  Festigkeit  des  Eisens;  von  Flnkener 

Mannloeh«    K.  Pieper's  — deckel  mit  besonderem  Einfüllverschlufs  für  Uenu- 

Dämpfer  u  dgl.  •  277. 
Manometer«    Perrier's  Dampf—  für  Destillationskessel  u.  dgl.  *  250. 

—  Gäbler's  Bureau-Apparat  zum  Controliren  von  — n  und  Yacaummeten 

—  J..  Möller's  Neuerung  an  Metall— n  u.  dgl.  *  469..  (»364. 
Maschinenelement«   S.  Getriebe.  Kupplung.  Kurbel.  Lager.  Mannloch.  Presse 

*317.    Riemen.  Röhre.  Schlauch.  Schraube.  Tisch  *  194.   Ventü. 
Mafsstab«    C.  Bube's  Gelenk—  *  390. 
Maner«    S.  Anstrich  348.    Decke. 
Meer«    F.  Barrys  Signalboje  *  212. 

MeU^    Zur  mikroskopischen  Untersuchung  des  —es;  von  Steenbnch  86. 
Mefsapparai«    C.  H.  Weisbach's  verstellbare  Mefstrommel  *  391. 

—  D'Opdorp^s  Instrument  zum  Messen  der  Weglängen  zwischen  Pankteo 

auf  Karten  u.  dgl.  ^  469. 
.  —    S.  Stickstoff  *  248. 
ntetall«.   S.  Aktinium  88.    Bronze.    Rosten. 
Metälloearbeitnng«    Deering  und  Morrison *8  tragbare  Nietmaschine  *  25. 

—  F.  BartheVs  belbstthätige  Ausrückung  an  Prägepressen  *  101. 

—  Herstellung   geschmiedeter   Kurbelwellen   in   der  Lancefield   Forge  ra 

Glasgow ;  von  Mc  Lean  *  102. 

—  Bremker's  Fallhammer  für  Fufsbetrieb  *  105. 

—  Kritzler's  Maschine  zur  Herstellung  von  Hamischeisen  *  108. 

—  Neuerungen  an  Kesselbohrmaschinen  j  von  W.  S.  Hall  *  109. 

£.  Hutchinson  *  109,  Buckton  und  Wicksteed  *  HO,  E.  Welch, 
Joshua  u. Bnckton,  H.  Jordan*,  Hall  u.  McKay'lll,  D.  Adamson* 
112,  W.  Allen,  J.  Dickenson  *  113,  Garvie,  G.  und  A.  Harvey, 
Kendal  und  Gent,  Tweedy  114,  Hall  *,  W.  Boyd  *,  W.  Bowk^ 
115,  Kennedy  116.' 

—  G.  Mpll's  Umsteuerung  für  Drehbänke  •  116.^ 

—  Dyson's  und  Bradley's  Maschinen  zum  Schneiden  von  Nageln  169. 

—  Kiesewalter  und  ^ohaus'  Löthapparat  für  Bandsägeblätter  *  200. 

—  ^opp^s  l^öthrohr  mit  ununterbrochenem  Luftstrahl  *  251. 

—  Deiitgen's  Apparat  zum  Richten  von  Spiralfedern  263. 

—  Shedlock's  Rostschutzmittel  für  gufseiseme  Gegenstände  265. 

—  Kirclieis'  Excenterschere  mit  Locfiapparat  für  Handbetrieb  *  293. 

—  Hurtu  und  Hautin's  Fräsmaschine  zur  Herstellung  ameriks^nischer  Sphral- 

bohrer  *  29ä. ,  , .  , 

—  W.  Lehmann's,  Fißcher  und  Stiehrs  und  Jachmann's   Neüerung^A    an 

Gewindeschneidmaschinen  *  294. 

—  Pütsch's  Draht-Glühofen  für  Gasbetrieb  •  818. 
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MetAllbearbeitaiig.    Th.  Schnitzlein's  Verfahren  zur  Herstellang  von  Metall- 
folien 343. 

—  P.  de  Villier's  Verfahren  zum  üeberzlehen  Von  Stahl  nnd  anderen  Me- 

tallen mit  einer  schwer  ozydirbaren  Legirung  345.  1*367. 

—  A.  NnlÜB^  Aufspannapparat  für  Schtlphans'  Radreifen  -  BefestignngsriDge 

—  Ed.  Daelen's  Üniversal-Walzwerk  mit  8  oder  nur  2  Walzen  •  370. 

—  Stanch's  Reifenbiegemaschine  für  Fa^oneis^n  *  372. 

—  H.  V.  Höfsle's  Walzenriffelapparat  an  HobelmaschlDen  *  374. 

—  Barinmoxyd  zum  Schweifsen  von  Stahl;  von  C.  Freytag  407. 

—  H.  und  W.  Sutcliffe's  Drehbank-Snpport  znr  Aafnahme  mehrerer  Werk- 

zeuge 431.  [verkitten  434. 

—  Erichaen's  Verfahren^  Metalle  (Dampfkessel  n.  a.)  zu  emaUliren  nnd  zu 

—  Esser's  Maschine  zur  Bearbeitung   der  Ränder  von  Kessel-  und  Feuer- 

büchsplatten  *  452. 

—  Neuerung  an  der  Oerlikoner  Riffelmaachine  für.  Hartgufswalzen  *  455. 

—  Reese's  Maschine  znm  Kaltwalzen  von  Randstahl  *  458. 

~     8.  Email  434.  «GieüBerei.    Rosten  266.    Werkzeug  *  29.  *  460. 
Metall^ewebe«  Schütz  und  JueVs  Herstellung  von  metallisirten  Geweben  268. 
Mlleh.     Zur  Herstellung  von  — zucker:  von  Eugling  171. 
Moiitejlis*    Dehne's  Neuerung  an  •:-  431. 
Mörtel.     S.  Decke  432. 
Most.     S.  Wein  70.    —presse  s.  Presse  *  317. 

Motten.     Wachholz's  Verfahren  zum  Vertilgen  der  —  in  Eisenbahnwagen  268. 
Mtlllerei.    H.  v.  Höfsle's  Walzenriffe] apparat  an  Hobelmaschinen  *  374. 

—  Neuerung  an  der  Oerlikoner  Riffelmaschine  für  Hartgufswalzen  *  455. 
Musik.     Telephonischer  —  genufs  264. 

N.  . 

NSgel.     Dyson's  und  Bradley's  Maschinen  zum  Schneiden  von  — n  169. 

■»     C.  W.  Fuchs'  Maschine  zur  Herstellung  conischer  Holz—  *  369. 
KähfadeB»    Maschinen  für  — wickel  und  — rknäuel  s.  Spinnerei  *  197. 
NahmngsiiiltteL    S.  Bier.    Kartoffel.    Zucker.* 
Ifatrlnm.    S.  Salpeter  157.    Soda  *  61.    Sulfat  157.    Chlor—  s.  Salz*  131. 

— bicarbonat  a.  Soda  66. 
Kiekel.    A.  Riche's  Apparat  zur  elektrolytischen  Bestimmung  von  —  *  248. 
Hletmasohine.    Deering  und  Morrison's  tragbare  —  *  25. 
191trometer.    S.  Stickstoff  *  420. 

0. 

Oel.     M.  Ehrfaardt's  hydraulische  —presse  ohne  Einschlagtücher  und  mit  selbst- 
dichtendem Abschlufs  der  Prefskästen  *  39. 

—  W.  Fritsche's  rotirende  Eeilpresse  zum  Ausdrücken  von  —  *  816. 

—  S.  Schmiermittel  *  322. 

Ofen.    S.  Bessemer—  *  402.    Cupol—  ♦  405.    Temper—  ♦  407.    Cakinir-  s. 
Soda  *  66.   Pyrit—  s.  Schwefelsäure  *  55.    Zimmer—  s.  Heizung  *  215. 
OllTeii«!.    6.  Schmiermittel  324. 
Ozokerlt.    6.  Erdwachs  «320. 

P. 

Pamerplatte.    Haldemann's  Herstellung  von  — n  mit  innerem  Stahlkem  406. 

Papier.    Neuerungen  an  — ecfaneidmaschineii  *  80. 

Längsschneider:  Binus  *  31.  Meinhold's  Maschine  zum  Schneiden 
wellenförmiger  Streifen  *  31.  Erkens'  Neuerungen  an  Vemy's 
Schneid maschine  *  31.  Eck's  Maschine  für  Diagonalschnitt  mit 
periodischem  Vorschub  durch  eine  Walze  *  83.  (&ahl  und  Hoehl's 
Zuführung  des  —es  durch  Walzen  *  34.    EieDi  und  Lell's  Quer- 
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schDeidmaschine  mit  oontinuirlicher  Speisang  *  35.    — Mk&öd- 
maschinell    für  Bachbindereien   a.  dgl. :   von  F.  Barthel  *  3(L  F. 
Weüer*  37,  Leger  ♦  .88. 
Papier.    Aaswahl  des  ThonerdezasaUes  für  —  84. 

—  — ne  Fafsboden-Bekleidung  169. 

—  Umpherston*8  and  Wrigley's  Holländeroonstruction  *  199.  432. 

—  Angermair's  Rindenschiümaschine  für  Holzklötze  za  Holzschliff*  39L 

—  Hassong's  Hilfsapparat  zum  Anisen   schmaler  Bacher,  Karten  n.  dgL 

in  der  — schneidmaschine  *  392. 
~    Ueber  Herstellang  von  Zellstoff  *  393. 

E.  Kirchner's  Aaslaugeapparat  *  393.    Ueber  Verbraach  und  Her 
stellanff  von  Esparto  in  englischen  — fabriken :  von  Lange  3di 

—  Skhoper  und  East's  Herstellang  von  Sicherheits—  497. 

—  L.  Qroth's  Herstellang  von  Ornamenten  aas  — masse  497. 
Pappel.    S.  Farbstoff  499. 

Parket.    S.  Werkzeug  *  28. 

Petroleum.    S.  Benzin  88.    Erdöl. 

Pferd.    F.  W.  Fischer's  — schrotbrod  346. 

Pflug.    Arbeitskosten  der  Dampfpflüee;  von  Boysen  und  A.  Wust  343. 

PhenaeetollB.    Degener's  —   als  Indicator  beim  Titriren  von  Aetsalktlii 

Phosphor.    Eni— une  des  Eisens  s.  Eisen  *  42.  169.  4Q2.  [^ 

Phosphorbronxe.    lieber  —  für  Telegraphendraht;  von  L.  Weiller  432. 

Plehapparat.    Kühnscherfs  —  für  Bierfässer  u.  dgl.  247. 

Piment.    Untersuchung  von  Verfälschungen  des   — es;  von  Bomtrager  3tt^ 

Pollren.    Zimdorfer's  und  C.  Bauer's  Polirwerkzeuge  *  292. 

—  G.  Wolff's  Masse  zum  Schlieüsen  der  Holzporen  348. 

Poriellan.    J.  B.  Hiller's  Verfahren,  Monogramme  u.  dgl.  auf  —  zu  dnuta 

—  S.  Thon  497.  [and  einzub^enneo  336^ 
Potasohe.    S.  Soda  489. 

Prftgen.    S.  Presse  *  101.    Seife  *  329. 

Presse.    F.  A.  Barthers  selbstthätige  Ausrückang  an  Präge — n  *  101. 

—  W.  Fritsche's  rotirende  Keil—  zam  Ausdrücken  von  Saft  oder  Od  *  316^ 

—  Schifitaiann's  —  für  Trauben,  Tabak  a.  dgl.  mit  versteUbarem  EM- 

werk,  mit  Rubrer  und  Büttenverschlufs  *  317. 

—  S.  Seife  *  329.    — n  s.  Holz  266. 

Profllelsen.    Deutsches  Normalprofil -Buch  für  Walzeisen;  von   Heinieriuig 

—  8.  Biegemäschine  ^  372.  [und  Intie  3Ü 
Pnlflometer.    8.  Pumpe  "^  277. 

Palrer.    üeber  Schatz  der  — magazine  gegen  Blitzgefahr  76. 
Pumpe.    Kröber's  Wassersäulen—  *  18. 

—  G.  H.  Corliüi'  —  mit  gesteuerten  Ventilen  •  94. 

—  Neaerungen  an  — n:  Brabanfs  — noonstruction.    Ernst  Meyer*s  Waaser  • 

Schnecke.    F.  Ochs*  — nanlage  für  Hauswirthschaftsbetrieb.  &Sacfai' 
— .    G.  Michers  Jauche—  167.  168. 

—  W.  MeisseFs  Schiffslenzapparat  *  189. 

—  R.  Hosking  und  W.  BlackwelPs  Bergwerks—  *  190. 

—  H.  Reisert^  Fett—  *  191. 

—  Neuere  Apparate  zum  Heben  von  Wasser  mittels  Dampf  und  Luft  *  277. 

'  Neuerungen  an  Pulsometem :  von  C.  Ulrich.  ^  278,  G.  Greeren 
278,  Rieh.  Vogel  279,  C.  Hall  279.  Dämpfabstellangs-  and  Ein- 
spritzvorrichtungen für  Dampfwasserheber ',  von  Honigmann  *  280, 
Windhausen  *  280,  R.  Neuhaus  *  281.  Honigmann's  Wasserhebe- 
apparat mit  Prefsluft  *  282.  Kleinsorgen's  Apparat  mit  verdünn- 
ter Luft  für  Grubenwasserhaltungen  *  282. 

—  Guyon  und  Audemar's  doppelt  wirkende  Pampe  *  362. 

—  Dehne's  Nenerung  an  Montejus  431. 

—  Bräunert*s  Ventilkasten  für  Feuerspritzen  *  447. 

—  S.  Dampfmaschine  *  349.  437. 
Pjrometer.    S.  Soda  419. 

PjroxjllB.    C.  F.  Clans'  Herstellang  von  —  haltigen  Massen  434. 
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E. 

Bftder«     Schflphaas'   Radreifenbefestigiing  'mittelfi   Sprengringen    und   Kufe' 

AuÜBpannapparat  zu  deren  Herstellang  *  367. . 
Badlophon.    üeber  — isches:  von  G.  Bell  ^  83. 
Bauch.     6.  Feuerung  *  283.  *  345. 

BeduetlonsilrkeL    Wiramann  und  Wallegg's  —  mit  parallelen  Spitzen  *  309. 
BeirvlAtor.    8.  Wasserleitung  *  364.    Wasserrad  *  20.    Weberei  *  303. 
Belfsfeder*    Wilismann  und  Wallegg's  Neuerungen  an  ^n  *  309. 
BettunsTsweseB.    S.  Athmung  267. 
Biemen«     A.  Menzers  —Spanner  *  192. 

Blffelapparat*    H.  v.  Höfsle's  Walzen—  an  Hobelmaschinen  *  374. 
Blffelnuiseliine*    Neuerungen  an  der  Oerlikoner  —  für  Blartgufswalzen  *  455. 
BShre«     Lührmann*s   Compensationsvorrichtung    für  Dampf-   und   Windlei- 

—  Liernur's  Mnffendichtung  für  Steingu^-n  *  193.  [tungen  *  193. 

—  8.  Dampfkessel  *  177.  ♦  447.    Schlauch. 

BoBten.     Shedlock's  Rostschutzmittel  für  gnüBeiseme  Gegenstände  265. 

—  W.  Wolters'  Herstellung  eines  säurebeständigen  üeberzuges  in  eisernen, 
;  zur  Destillation  von  Schwefelsäure  bestimmten  Gefäfsen  266. 

—  P.  de  Villiers'  Verfahren  zum  üeberziehen  von  Stahl  und  anderen  Me- 

tallen mit  einer  schwer  ozydirbaren  Legirung  345. 

—  Erichsen's  Verfahren,  Metalle  (Dampfkessel  u.  a.)  zu  emailliren  und  zu 
j        Besten.     8.  Schwefelsäure  *  55.    Wärme »  220.  [verkitten  434. 

Bttbe.    S.  Zucker  86.  266.  407. 

;  '  ^' 

Säge«     Bräutigam's  und  G.  Ott's  Gehrungsschneidapparate*  26.* 27. 

—  Stumbeck's  Kreis — maschine  zam  gleichzeitigen  Besäumen  und  Latten- 

—  C.  L.  Fleck's  Gatter  zum  — n  kurzer  Hölzer  *  106.  [schneiden  83. 

—  Kiesewalter  und  Hohaus*  Löthapparat  für  Band— blätter  *  200. 
•             —     H.  Rieger's  Brennholz—  263. 

—  Hand— n   für  Holzbearbeitung:  von  G.  Schott,  Syrbius,  H.  Neumann, 

Sod^t^  de  Mntzig-Framont  *  291. 

—  G.  Philipsthal's  Doppel— halter  für  Horizontalgatter  *  373. 
^         SalloylsSiire*    —  gegen  das  gelbe  Fieber;  von  W.  White  436. 

Salpeter.  Zersetzung  von  Natron —  durch  Thonerde*,  von  Villavecchia  157  (348). 
SalpetersSnre«    Prüfung  der  —  auf  Eisengehalt  422. 

Salx«    EgestorfTs,  Schäffer  und  Budenberg^  Neuerungen  an  — siedepfannen 
und  Reinigungsverfahren  für  Soole  *  131. 
.    Salisäure*    Entwicklung  der  —  aus  Chlorcalcium;  von  Enz  160. 
r  —    Prüfung  der  —  auf  Schwefelsäuregehalt  422. 

—  8.  Leim  436. 

.    Sanunt*    Farran's  Schneidapparat  für  Doppel —  *  305. 

*  —    Heynen's  Herstellung  von  Farbeneinpressuneen  auf  —  500. 
Sauerstoff*    A.   und  L.   Brin's  und  E.  Reynoldr  Apparate  zur  Gewinnung 

von  —  aus  der  atmosphärischen  Luft  *  472. 
Säure.    S.  Rosten  266.  345. 
Sehall.    Ueber  Radiophonisches ;  von  G.  Bell  *  83. 

—  8.  Telephon. 

I  Schere.    B.  Wagner's  Tafel—  mit  rotirendem  Obermesser  *  29. 

I  —    Kircheis'  Excenter—  mit  Lochapparat  für  Handbetrieb  *  293. 

Schiff*    üeber  den  Fortschritt  und   die  Entwicklung  im  — smaschinenbau; 
von  F.  Marshall  89. 

—  Neuerungen  an  —  skesseln  *  180. 

—  W.  MdsseVs  — slenzapparat  *  189. 

—  Sedlaczek  und  WikulilFs  elektrische  — slampe;  von  Schuckert  264. 

—  G.  Benedictes  Anstrichmasse  für  — e  348. 

—  Ziese's,  C.  King's  und  G.  Robertson's  Neuerungen  an  Dampfsteuerappa- 

—  S.  Signalwesen  •  212.  [raten  ♦  **«- 
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Schlauch*    Grether's  verbesserte  — kupplnng*  193. 

Schlciftnaschlne«    K  Hirsch's  Vorrlchtangen  zum  Schleifen  von  Hohlglas* 

Schlempe.    S.  Abfälle  *  247.  [117. 

Schilchtmaschlne«    Livesey's  Antrieb  für  — n  *  308. 

Schmieden.    Herstellung  geschmiedeter  Karbeiwellen  in  der  Lanoefield  Farge 

sa  Glasgow;  von  McLean  *  102. 
Schmierapparat.    Tovote's  selbstthätige  Schmierbüchse  für  dickflüssige  Ode 

—  Dautzenberg's  Cylinder—  für  Kraftmaschinen  *  273.  [•  261. 

—  Reinigang  der  Achslager  and  Schmierkissen  von  Eisenbahnwagen ;  tod 
Schmiermittel.    F.  Laz's  Oelprobirapparat  *  24.  [Garbe  432. 

—  H.  Reisert's  Fettpampe  *  191. 

—  Ueber  —  und  deren  Untersachung  *  322. 

A.  Allen's   Bestimmung   der  Kohlenwasserstoffe   in   Schmierola 

322.  Palmieri's  Diagometer  323.  Temperaturerhöhung  bei  Misebnn^ 
von  Schwefelsäure  mit  Oel  und  Untersachung  der  Gele  da^chB^ 
Stimmung  des  zur  Verseifung  erforderlichen  Alkalis;  von  Maomese 

323.  Gonroy's  Untersuchung  von  Olivenöl  auf  Verfälschung  nit 
Baumwollsamenöl  324.  Ueber  Baumwollsamenöl ;  von  Widemann, 
Scheibe  und  de  la  Souch^re  324.  R.  Jahns*  Apparat  fenr  Prafnnf 
von  Schmierölen  *  324.  P.  Bahn's  Prüfung  des  Verhaltens  der 
Achsschenkel  bei  rol  l enden  Eisenbahnfahrzeugen  *  327.  Bellerocfaei 
Vorschlag  zum  Schmieren  der  Locomotiyen  und  Wagen  mi: 
Mineralöl  und  Baumöl  328. ' 

Schneidapparat.    S.  Gehrung  *  26.    Sammt  »  305. 

Schneldmagchlne.    8.  Papier  *  30.  *  392.    Schraube  *  294. 

SchrAfflrapparat.    Neuerungen  an  — en  *  201. 

Einleitung  201.  R^le  universelle  202.  Goltstein  und  Weodd- 
Stadt  202.  0.  E.  Richter  *  203.  Hellmann  *  204.  Otto  CläBOU 
*  204.    Wifsmann  und  Wallegg  *  205. 

Schraube.    W.  Insalls'  Herstellung  von  gegossenen  ~n  *  286. 

—  W.  Lehmann  s,   Fischer   und  StiehPs    und  Jachmann^s  Neuerangen  m 

Gewindeschneidmaschinen  *  294. 

—  Th.  Jellinghaus'  —nsicherung  *  367.  [weite  •  460. 
SchranbeBSchlUbsel.  Oldenburger's  —  mit  selbstthätig  veränderlicher  Haiil- 
Schranbiwlnge.  — n  von  J.  M.  Maller,  Gröfsler,  E.  Schulze  und  J.  WeiüB  *  29a 
Schnfswaffe.    S.  Gewehr.    Granate. 

Schwarx.    8.  Farbstoff  348.    Leder  498.    Wichse. 

Schwefel.    Zersetzung  von  —calcium  durch  Chlorcalcium ;  von  Billitz  1S9- 

—  Bestimmung  des  Gesammt— s  in  Sodarohlaugen  489. 

—  Kupferkies   s.   Kupfer  482.    —eisen   s.   Schwefelsäure  266.    —kies  & 

Kohle  496.    —säure  •  56. 
Schwefelsftare.    Zur  Herstellung  von  —  *  55. 

J.  Mason's  Pyritofen  *  55.  Th.  Richters'  Apparat  zam  Misefaen 
der  Gase  in  — kammern  *  56.  Lasne  und  Benker*8  Verfahfen 
zur  Verminderung  des  Verlustes  an  Stickoxyden  bei  der  — ftbri- 
kation.  56.  Ueber  die  Bestimmang  des  Stickoxyduls  und  das 
Verhalten  des  Stickoxydes  gegen  Schwefligsäure ;  von  Lunge  *  56. 

—  Bornträger's    Darstellung  von    Arsen   und   Selen   freier  —  au«  Sod»- 

rückständen  *  151. 

—  W.  Wolters'  Herstellung  eines  säurebeständigen  Ueberzuges  in  eisernen, 

zur  Destillation  von  —  bestimmten  G^fäfsen  266. 

—  Temperaturerhöhung  bei  Mischung  von  —  mit  Oel;  von  Ifaumene  823. 

—  Ueber  die  Gefrierpunkte  von  — ;  von  Lun^e  346. 

—  Untersuchungsmethoden  für  Sodafabriken  *  418.  487.    (S.  Soda.) 

—  S.  Kalium  ♦  47. 

Schwefelwasserstoff.    Lidoff's  Herstellung  von  —  436. 
Schwefllgsäure.    Ueber  Bestimmung  des   Stickoxyduls   und  das   Veriultes 
des  Stickoydes  gegen  — ;  von  Lunge  *  56. 

—  Proskauer's  Bestimmung  der  —  in  der  Luft  170. 
Sdiweifsen.    Bariumoxyd  zum  —  von  Stahl;  von  C.  Freytag  407. 
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Seide.    S.  Gewebe  323.  497. 

Seife«    Ueber  die  üntersachnng  von  — ;  voni  C.  Hope  170. 

—  Keaere  Maschinen  zur  Verarbeitung  von  —  *  328. 

£.  Rostes  Maschinen  zum  Hobeln  und  Poliren  der  ^  *  328. 
0.  Röber's  Herstellung  von  — nprägformen  *  329. 

—  FleinmlDg's  Verfahren   zur  Gewinnung  des  Glycerins   ans  den  Unter- 

längen der  — nfabrikation  330. 
-^    Der  socenannte  Flufs  der  — n;  von  Conr.  Dege  414. 

—  WeinecVs  Herstellung  neutraler  Kem^  und.  Osterberg-Gräter's  Kern- 

schwimm —  435. 

—  Barbieux  und  Rosier's  Mineralöl —  499. 

Seil.    Stroh—  und  —  mit  Metallkem  s.  Spinnerei  ♦  119.^122. 

Setzmasehine.    S.  Buchdruck  *  377.  *  461. 

Sicherheit«    S.  Dampfkessel  *  9.  *41.*  94.  Dampfmaschine  *  15.  Eisenbahn  79. 

Hebezeug  ♦  99. »  376.    Kurbel  ♦  22.  *  272.  •  363.    Schraube  ♦  367. 
SicherlLeitskurbel.    S.  Kurbel. 
Sigrnalwesen.    F.  Barrys  Signalboje  "*  212. 

—  S.  Temperatur*  41. 

Soda«    Zur  Herstellung  von  Ammoniak  —  *  61. 

Apparate  von  Honigmann  *  61,  der  Soci6t^  anonyme  des  produits 
chimiques  du  Sud-Ouest«*  63,  Ch.  de  Montblanc  und  L.  Gaulard 
*  64,  A.  Pechiney  *  65.  A.  Pechiney's  Verfahren  zum  Glühen 
des  Natriumbicarbonates  66.  Rube's  ununterbrochen  arbeitender 
Calcinirofen  mit  indirectem  Feuer  *  66. 

—  Bomträger's  Darstellung  von  Arsen  und  Selen  freier  Schwefelsäure  aus 

— rückständen  *  151. 

—  Technisch- chemische  Notizen  über  — ;  von  Lunge  157  (348). 

2jersetzbarkeit  von  Natriumsulfat  durch  Calcium bicarbonat;  von 
Schoch  157.  Zersetzung  von  Natronsalpeter  durch  Thonerde; 
von  Villavecchia  157  (348).  [487. 

—  üntersttchungsmethoden  für  — fabriken;  von  Lunge  und  Schäppi  *  418. 

Untersuchung  von  Brennstoffen  418.  Untersuchung  der  Rauch- 
gase 418.  Anemometer  und  Pyrometer  419.  Bestimmung  von 
Stickoxyd  in  den  Kammeraustritt^asen  *  419.  Analyse  von 
Salpeter  mittels  des  Nitrometers  *  &0.  Prüfung  der  Salzsäure 
auf  Schwefelsäuregehalt  und  der  Salpetersäure  auf  Eisengehalt 
422.  Indicatoren  für  Alkalimetrie  423.  Bestimmung  von  Aetz- 
alkalien  neben  kohlensauren  Alkalien  und  von  Aetzkalk  (Dege- 
ner*s  Phenacetolin)  423.  Bestimmung  von  doppelt  kohlensauren 
neben  einfach  kohlensauren  Alkalien  487.  Bestimmung  des  Ge- 
sammtsohwefels  in  — Rohlaugen  489.  Bestimmung  von  Ferro- 
cyankalium  in  —  und  Potasche- Rohlaugen  .489.  Soll  das  Titriren 
von  caldnirter  —  mit  oder  ohne  Filtriren  geschehen  491.  Be- 
stimmung des  löslichen  Natrons  im  — rückstand  491.  Bestim- 
mung von  unlöslichem  Natron  492.  Braunsteinanalyse  493. 
Einilufs  der  Beimengungen  von  schwefelsaurem  Natrium  und 
Chlomatrium  auf  die  Bestimmung  des  Trockenrilckstandea  von 
—laugen  durch  das  specifische  Gewicht  495. 

Speeiflsehes  Gewieht.    S.  Dichte.  ["^195. 

Spinnerei.  Neuerungen  in  der  Gespinnstfabrikation ;  von  Hugo  Fischer  *  119. 
III)  Verspinnen  der  Faserstoffe,  c)  Zwirn-  u.  Üeberspinnmaschinen 
119:  Maschine,  für  zweilitzige  Strohseile ^  von  Söeborg  und 
L.  Petersen  *  119.  Strohseilspinnmaschinen  von  Königin  Marien- 
hütte  zu  Cainsdorf  ♦  120,  Hetherington  *  121,  Niederlausitzer 
Maschinenbau- Anstalt  und  Eisengiefserei  *  121,  A.  Cott&y  *  (Seile 
mit  Metallkern)  122.  Drahtüberspinnmaschinen  von  J.  Clapham 
122,  A.  Kurtz  *  1S8.  Reinshagen  und  Hüttenhoff  (Kernfaden  aus 
Kautschuk  o.  dgl.)  123.  H.  Bollinger  *  (Umspinnen  eines  end- 
losen Kernfadens  zur  Herstellung  von  Dichtungsringen)  124. 
J.   Clapham  *  (Umspinnen    eines    festen  Kernfadens   mit  losem 
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VorgeBpinnst)  124.  d)  Fadenwächter  far  Spinn-  and  Zwim- 
maachinen  von  H.  Mariiny  *  125,  Emaley  und  S.  Smith  126, 
G.  Fromm  *  126,  J.  Boyd  ♦  126,  ♦  128,  Cöl.  Martin  ♦  127,  L.  CL 
MarshaU  *  127.  T.  MitcheU  •  128,  W.  Gamett  and  Th.  Smith* 
1^,  E.  Bensei  und  A.  A.  Zimmermann*  129.  e)  Anfwinda 
der  ferti^n  Geapinnate  195:  Bechler  (Handgam winde)  196| 
J.  Biedermann  *  (Garnhaspel)  196,  Viseor  *  (Maschine  mar  Her- 
stellung von  Nähfaden- Wickeln  ohne  Holzspole)  197,  HöTdmaiui 

*  (Maschine*  zom  Knäael wickeln  und  zam  Ueberspinnen  tob 
Knöpfen)  197.  Knäael wickelmaschinen  von  L.  BoUmann  und 
Lindenthal  198,  VUlain  198,  Lindenthal  199. 

Spinnerei*    Zasammensetz barer  endloser  Tisch  Hlr  Textilmaschinen ;  tos  der 
Elsässischen  Maschinenbaagesellschaft  *  194. 

—  Prodaction  und  Verbrauch  TOn  Baumwolle;  von  Ellison  265. 

—  Saladin's   Vorrichtung    an    Baumwollstrecken    zur   Verhinderang    des 

Wickeins  »  301.  [»SOL 

—  Wright  und  Laidler's  Maschine  zur  Herstellung  von  Dichtungascknürni 

—  8.  Wolle  85. 

Splralbohrer*    Hurtu  und  Hautin's  Fräsmaschine  zur  Herstellung  der —  *  2A 
Spiralfeder*    Deutgen's  Apparat  zum  Richten  von  — n  263. 
Splrltns*    Die  Prüfung  der  gebrannten  Wasser;  von  Nefsler  165. 

—  Ramsey's  Verfahren,  destülirte  Getränke  cdt  zu  machen  247. 

—  L.  Paulus  und  Ga^roult's  Herstellung  von  Darrschlempe  aus  Ru^atän- 

den  der  — brennereien  *  247. 

—  Perrier's  Dampfmanometer  für  Destillationskessel  u.  dgl.  *  250. 

—  K.  Pieper's  Mannlochdeckel  mit  besonderem  EinfällverschluDs  lur  Heaie- 

Dämpfer  »  277. 
Sprengteehnlk*    Bustin's  Verhütung  von  Explosionen  der  Grubengase  bei 
^    S.  Pulver  76.  [Schiefsarbeit  496. 

Stahl.  S.  Eisen  «398.  405.*458.  Panzerplatte  406.  Rosten  345.  Walzen *45& 
Stärke«    Neuere  Apparate  zur  —  fabrikatlon  *  239. 

Apparate  zum  Auswaschen  von  Kartoffel — ;  von  der  Actienfobrik 
landwirUischaftlicher  Maschinen  in  Regenwalde  *  239,  W.  Angele 

*  240.    SchöDffart's  Apparat  zum  Trocknen  der  —  *  241. 
Statistik*    Production  und  Verbrauch  von  Baumwolle;  von  Ellison  265. 

—  Die  wachsende  Bedeutung  der  deutschen  Ausfahr  342. 
Stein*    8.  Bohrer  *  455. 

Steingut.    S.  Röhre  *  193. 

Steinkohle.  S.  Kohle  *  306.  *  308.  496.  -nklein  s.  Feuerung  *  283.  [82. 
Stemmmaschine*  J.  C.  Fiester's  verbessertes  Stemmeisen  mit  öpanauaheber  * 
Steuerung*    S.  Dampfmaschine  *  353.  *  361.    Luftballon  496.    Pumpe  *  94. 

Ruder—  s.  Schiff  *  a56. 
Stickstoff*    üeber  Bestimmang    des  Stickozyduls   und   das    Verhalten  de» 

Stickoxydes  gegen  Schwefligsäure ^  von  Lunge*  56. 

—  R.  Schmitt's  Apparat  zum  Auffangen  und  Messen  von  —  u.  dgl.  *  248. 

—  Bestimmung  der  — säuren  in  der  Sodafabrikation  *  419.    (S.  Soda.) 
Stiefel,    —absatzeisen  s.  Giefserei  262. 

Stift.    C.  W.  Fuchs'  Herstellung  conischer  Holz— e  •  369. 

Strafstawalxe*    Mehlis  und  Behrens'  Strafsen-Dampfwalze  *  185. 

Strecke.    S.  Spinnerei  *  301. 

Strickmaschine.    S.  Wirkerei  *  299.  *  300. 

Stroh*    Neuere  Spinnmaschinen  für  —seile  zu  Giefsereizwecken  *  119. 

—  S.  Häckselmaschine  *  276.    Papier  *  393.  [157. 
Snlfat.    Zersetzbarkeit  von  Natrium —  durch  Calciumbicarbonat;  von  Sdiodi 

T. 

Tabak*    S.  Presse  *  317.  . 

Telegraph.    Sieur  und  Terral's  Gegensprecher  mit  noiagnetischer  Ausglädiung 

—  üeber  die  angebliche  Gefahr  von  — endrähten  75.  [4Ä. 
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Telegraph«  Abmessungen  unterirdischer  und  unterseeischer  ^endrahte  inMilli- 

—  Blitzableiter  mit  Schutzdraht  für  unterseeische  Kabel  79.        [meter  76. 

—  Ueber  — enlinien  und  Kabel^  sowie  Isolirmittel  für  Kabel  80.  82. 

—  üeber  Phosphorbronze  für  — endraht*,  von  L.  Weiller  432. 
Telephon«    Ueber  die  angebliche  Gefahr  von  —drahten  75. 

—  — ischer  Musikgenufs  264. 

—  üeber  die  Femsprechanlagen  im  Grebiete  der  deutschen  Reichstelegraphen- 

verwaltung: von  C.  £  ünger  340. 
Temperatur«    R.  SchwartzkopfTs  Gontrolapparat  für  Maximal-— en  bezieh,  für 
Wasserstand  in  Dampfkesseln  *  41. 

—  Pyrometer  s.  Soda  419: 

Temperofen«    Eisen —  mit  ununterbrochenem  Betrieb;  von  der  Fischer'schen 
Teppich«    Papieme  Fufsboden-Bekleidung  169.  [Weicheisenfabrik  *  407. 

Theater«    Elektricität  gegen  Feuersgefahr;  von  W.  Siemens  256. 
ThOB«    Liemur's  Muffencuchtung  für  Steingutröhren  *  193. 

—  Dod^'s  Herstellung   von  Waaren   aus   mittels  Glas   gekitteten,   schwer 

—  S.  Alabaster.    Cement  [schmelzbaren  Stoffen  497. 
Thonerde« .  Auswahl  des  —Zusatzes  für  Papier  84. 

—  Zersetzung  von  Natronsalpeter  durch  — ;  vpn  ViUavecchia  157  (348). 
'  Thilr«    Handke  und  C.  Krause's  pneumatische  —bremse  *  100. 

Tiegelstahl.    S.  Eisen  405. 

Tinte«    S.  Papier  497. 

Tisch«  Zusammensetzbarer  endloser  —  für  Textilmaschinen;  von  der  Elsas- 
sischen  Maschinenbaugesellschaft*  194. 

Transmission.    8.  Lager  *  189.    Welle  *  273. 

Tranben.    S.  Wein  70.  *  317. 

Tripollth«  B.  v.  Schenk's  —  als  Ersatz  für  Cement  und  Gyps;  von  Treu- 
mann, Petersen  und  Vogt  433. 

Trockenapparat«    Rieh.  Lehmann's  —  mit  überhitztem  Wasserdampf*  220. 

—  Schöngart's  —  für  Starke  u.  dgl.  *  241. 

—  Neuerungen  an 'Destillations-  und  — en  *  474. 

Störmer's  Apparat  zur  ununterbrochenen  Verkohlung  der  Ab- 
falle von  Farbbölzern,  Gerberlohe,  Sägespäne  u.  dgl.  *  474.  Harg- 
graff  und  Meifsner's  Apparat  zum  Trocknen  von  Braunkohlen- 
klein u.  dgl.  *  475. 
Type«    S.  Buchdruck  *  377.  *  461. 

U. 

üeberspinnmaschine«    S.  Spinnerei  *  119. 

Uhr«    F.  Schaak's  Neuerung  an  Wecker—en  *  130.  [a.  dgl.  *  214. 

—  Huckert's  für  beliebige  Zeitangaben  einstellbare  Läute—  für  Bahnhöfe 
Ultramarin«    Verwendung  von  —  in  der  Zuckerfabr. ;  von  0.  Kohlrausch  500. 

V. 

Yaennrnmeter«    S.  Manometer  *  364. 

Yentil«    S.  Dampfmaschine  *  15.    Feuerspritze  *  447.    —Steuerung  s.  Bampf- 

Yentilator«    W.  H.  Allen's  —  mit  Dampfmaschine  431.        [maschine  *  183. 

—  8.  Gebläse  *  452. 

Yerfftlschnng«    S.  Gewürz  346.    Glycerin  499. 
Yergiftnng«    8.  Aconitin  436. 
Yerpntz.    S.  Decke  432.    Tripolith  433. 
Yeriinnen«    8.  Zinn  265. 
Yiolett«    S.  Farbstoff  162. 

w. 

Waehstneh«    S.  FimiüB  500. 
Walze«    S.  Strafsen—  *  185. 
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Wa^ieii«    Ueber  die  Eraftleistnng  der  — zag-Maschinen.    Bericht  you  E.  Bkle, 
R.  M.  Daelen  und  Kollmann;  besprochen  von  G.  Schmidt  173. 

—  Deutsches  Normalprofil-Buch  für  Walzeisen ;  von  Heinzerling  und  Intie 

—  Reese's  Maschine  zum  Kalt—  von  Rundstahl  *  458.  (3ü 
WalzenstahL    S.  RifPelapparat  *  374.    Riffelmaschine  *  455. 
Waliwerk.    Ed.  Daelen's  Universal—  mit  3  oder-  nur  2  Walzen  ♦  370. 
Wärme.    Rieh.   Lehmann's   Heizung  mittels   überhitzter  Wasserdampfe   und 

ihre  Anwendung  in  der  Industrie  •  220. 
Wasser.    S.  Abfälle  500.    — geschwindigkeit  s.  Flügel  *  311. 
Wadserabsehelder.    üeber  —  für  Dampf;  von  C.  Bach  *  442.  (S.  Dampfkessel) 
Wasserhalinng«    üeber  die  Kley'sche  — smaschine  in  Ostrau;  von  R.  Sauer 

und  G.  Schmidt  ♦  349. 

—  £.  A.  Gowper^s  Leistung  von  —  smaschinen  437. 

—  S.  Pumpe  *  190.  ♦  282. 

Wasserleitung«    Hinkel  und  Trupp's  Neuerung  am  Petersen'schen  Rohrw&naer 

—  Reusch's  frostfreje  Hydranten  ♦  97.  [•83. 

—  Neuerung  an  Druckverminderungsventilen;  von  Barton,  F.  Rosenthsl, 
Wassermotor.  Eröber's  Wassersäulenpumpe*  18.  [Goodson,  £.  Lax*36i 
Wasserrad«    L.  Müller's  Regulator  für  Wasserräder  *  20. 

Wasser  Schnecke«    Ernst  Meyer's  —  zum  Heben  von  Wasser  167. 
Weberei«    Livesey's  Antrieb  für  Schlichtmaschinen  *  303.      •  * 

—  Clayton's  positiver  Aufvnnderegulator  für  mechanische  Webstühle  *  301. 

—  Farran's  Schneid apparat  für  Doppelsammt  *  305. 

—  S.  Flammenschutz  85.    Gewebe.    Harnischeisen  *  108. 

Wein«    Die  Gondensation  des  ungegohrenen  Mostes  im  Vacuum;  von  J.  Sacfay 

—  B.  Wolfs  Verfahren,  —  zu  conserviren  *  247.  [70. 

—  S.  Glycerin  499.    Mpstpresse  s.  Presse  ♦  317. 

Welfs«    S.  Anstrich  348.  [Reibungskupplungen  *  273. 

W.elle«    Dohmen-Leblanc's   und  Eallsen   und  Jungclaussen's  Neuerungen  an 

—  S.  Lager  *  189. 
Wendegetriebe«    S.  Getriebe  *  23. 

Werl^SEeng«    Neuerungen  an  Gehruogsschneidapparaten  *  26. 

]?riling's  Grehrungslade  26.  Bräutigam's  Gehrungssäge  und  Appa- 
rat zum  Bestoüsen  von  Gehrungen  *  26.  *  28.  G.  Ott's  Gehmngs- 
sclineidapparat  *  27. .  H.  Wieland's  Apparat  zum  Fügen  and  Be- 
stofsen  von  Hölzern  für  Parketfabrikation  *  28. 

—  R.  Wagner^s  Tafelschere  mit  rotirendem  Obermesser*  29. 

—  Neuerungen  an  Tischler— en  •  287. 

Hobel  von  J.  Weifs  *  287,  C.  Diesel  *  288.  P.  L.  Schmidts  Holz- 
bohrer* 288.  Einspannfutter  für  Bohrer;  voh  Schilde 289,  Enowlcs 

*  289,  R.  Emde  *  289.  Schraubzwijigen  von  J.  M.  Müller  290, 
J.  Gröfsler  *  290,  K  Schulze  *  290,  J.  Weifs  291,  Handsägen  von 
G.  Schott  291,  Syrbius  *  291,  H.  W.  Neamann  292,  von  der  Sod^t6 
de  Grosse-Qnincaillerie  de  Mutzig-Framont  292.  Polirwerkieuge 
von  Zimdorfer  *  292,  C.  Bauer  292. 

—  Oldenburger's  Schraubenschlüssel  mit  selbstthätig  veränderlicher  JCanl- 

—  S.  Bohrer  *  293.  [weite  ♦  460. 
Wichse«    Glafay's  Herstellung  einer  Wasser  undurchlässigen  ^  348. 
Wtnde«    S.  Hebezeug"*  363. 

Wirkerei«    üeber  Neuerungen  an  — maschinen  *  296. 

Heinig's  Anordnung   von  Federn   für  die  fallenden  Platinen  der 

Wirkstühle  *  296.    Hilscher  und  HerteFs  Neuerungen  an  flachen 

mechanischen    Wirkstühlen  *  297.     Schraps'   Vorrichtungen    an 

.  französischen  Mindermaschinen  zum  Zuspitzen  der  Minderkanten 

*  298.  H.  Ludwig's  2Ulhl-  und  Regulirungsapparat  für  mechanische 
Wirkstühle  *  298.  Oemler's  Deckapparat  für  Strickmaschinen  • 
299.  Cratz's  Apparate  zum  Links-  und  Linksstricken  an  der 
Lamb'schen  Strickmaschine  *  299.  Griswold  und  Hainworth's 
Rundstrickmaschine  299.  Chr.  Schmidt's  Schlittenbetrieb  lur 
Strickmaschinen  *  300. 
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Iffolle.    Prevost's  Verwerthang  der  Wollwaschwäaser  85. 
—    S.  Qewebe  497. 


Zlhlapparat.    S.  Wirkerei  *  29a    Zncker  *  140. 

ZeiohenmateriAl.    S.  ReiXsfeder  *  809.    Schraffirapparat  *  201.    Zirkel  ^  809. 

ZeUstoff.    S.  Papier  *  398. 

Ziegel.    Dach—  s.  Anstrich  848.    Ofen—  8.  Eisen  402.  406. 

Zink«    üeber  Aktiniam,  ein  neues  Element' im  Handels — \  von  Phipson  88. 

—  A.  Riche*8  Apparat  zar  elektrolytischen  Bestimmung  von  —  *  248. 

—  Zur  Analyse  des  Roh— es;  von  0.  Günther  847. 

Zinn*    A.  Goz*s  Verfahren  zur  HersteUung  einer  — lösung  zur  galvanischen 

Ver— ung  von  Metallen  265. 
Zirkel.    Wifsmann  und  Wallegg's  Reductions-Stangen—  *  809. 
Zocker«    Drucker*s  Gonserviren  von  — rüben  86.    , 

—  üeber  Levulose;  von  Jungfleisch  und  Lefranc  86. 

—  Einflufs   der  Nicht — Stoffe  auf  die  Spindelung;  von  Bodenbender  und 

H.  Steffens  86. 

—  üeber  das  Düngen  mit  Kalisalzen;  von  Farsky  86. 

—  üeber  Neuerungen  in  der.  — fabrikation  *  140. 

Zählapparate  für  Diffusionsgefäfse;  von  J.  und  H.  Sebek  140^ 
B.  Qrols  *,  Earlik,  Morab  und  Krause  141,  Egerle,  Pokomy, 
Machovsky  %  Oppl  *,  Hodek,  Strube,  Wlasak,  Schäffer  und  Buden- 
berg *  142.  Verdampfapparat  von  Turek  und  Kettler  *  148.  Sub- 
stitutionsverfahren zur  Gewinnung  von  — kalk  aus  Melasse;  von 
A.  Graf  Baonaccorsi  di  Pistoja,  Steffen  und  Drucker  *  148.  Kesdl- 
tate  dieses  Verfahrens;  von  Stammer  145,  H.  v.  Adlerskron  147. 

—  Zur  Herstellung  von  Milch — ;  von  Eugling  171. 

—  üeber  — rüben-Düngungsversuche;  von  Drechsler  266. 

—  Eraufs-Glinz's  HersteUung  einer  schwarzen  Farbe  aus  Scheidescblamm  848 . 

—  üeber  die  Untersuchung  von  Rüben  und  —  407. 

Zur  Bestimmung  des  — gehaltes  des  Scbeideschlammes  nach 
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